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PREFACE 


EFFECTIVE  1  JULY  1988,  THE  SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SUHttRIES  (SOCS) 

REPLACED  TWO  OTHER  USAFETAC  PRODUCTS  OF  LONG  STANDING:  THE  RU8SW0  (REVISED 
UNIFORM  8UMWRY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS)  AND  LISOCS  (LIMITED  SURFACE 
OBSERVATION  CLIMATIC  SUWARY).  RUSSWOS  ARD  LISOCS  NOW  IN  EXISTENCE  WILL  CON¬ 
TINUE  TO  BE  USED  UNTIL  THEY  ARB  EVENTUALLY  REPLACED  BY  SOCS. 

THIS  PRODUCT  HAS  BEEN  ISSUED  IN  OTHER  FORMS  UNDER  SEVERAL  OTHER  NAMES.  IT 
WAS  INTRODUCED  IN  THE  EARLY  1940 'S  AS  THE  ’SFCSUM,  ■  OR  ’SURFACE  SUMMARY.  *  THE 
ORIGINAL  "USSWO, -  OR  ’UNIFORM  SUtttARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS,*  DEBUTED 
IN  1946.  THE  USSNO  GRADUALLY  EVOLVED  INTO  THB  ’RUSSWO’  AND  THE  ’LISOCS.  ’  IT 
FINALLY  BECAME  THE  NEW  ’SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SMWtARIBS"  OR  ’SOCS’  IN 
JULY  1988. 

THE  SOCS  (LIKE  ITS  PREDECESSORS)  IS  PREPARED  BY  USAFETAC '8  OPERATING  LOCATION 
A  AT  ASHEVILLE,  NC  28801-2723.  HERE,  CLIMATOLOGISTS  USE  STATE-OF-THE-ART  COM¬ 
PUTER  TECHNOLOGY  TO  8UWWRIZE  WEATHER  OBSERVATIONS  COLLECTED  FROM  SELECTED  MIL¬ 
ITARY,  CIVILIAN,  JUD  FOREIGN  REPORTING  STATIONS.  SWMARIE8  ARB  PREPARED  PROM  DATA 
THAT  HAS  BEER  COLLECTED,  QUALITY -CONTROLLED ,  AND  STORED  IN  OL-A'S  WORLDWIDE  SUR¬ 
FACE  WEATHER  OBSERVATION  DATABASE. 

ALTHOUGH  PREVIOUS  VERSIONS  OF  THIS  PRODUCT  ORLY  OFFERED  SIX  PARTS,  SOCS  PROVIDES 
EIGHT  (A-H).  THB  ADDITIONS  ARB  THB  CROBSWIND  MID  HEATING- COOLING  DEGREE  DAY  8UCHARIE8. 
PRECEDING  EACH  PART  IS  A  BRIEF  DISCUSSION  OF  THAT  PARTICULAR  PART,  A  DESCRIPTION 
OF  THE  DATA,  AND  AN  EXPLANATION  OF  HOW  THE  DATA  IS  PRESENTED. 
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INTRODUCTION 


STATION  PERIOD  OF  RECORD. 

HOURLY  DATA:  OCT  81  -  SEP  91  (AIRWAYS)  . 

SUIMARY  OF  DAY  DATA:  NOV  41  -  JUL  47,  JAR  49  -  JUL  91  (FULL  TIME). 


HOURS  SUMMARIZED:  0000  LST  THROUGH  2300  LST. 

DATA  SOURCES.  THESE  SWMARIBS  ARE  COMPILED  FROM  ’HOURLY  OBSERVATIONS"  AMD/ 

CM  SUMARY  OF  DAY  DATA,*  DEPEHDIHO  OH  THE  PHEROMEHA  OR  OCCURRENCE  BEING 

SUVWtRRIZED.  THE  TWO  SOURCES  ARB  DEFINED  IN  ’TERMS  EXPLAINED.’ 

TERMS  EXPLAINED: 

BIVARIATE  DISTRIBUTION :  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  GIVES  THE  JOINT  DIS¬ 
TRIBUTIONS  OF  TWO  RELATED  VARIABLES.  AN  EXAMPLE  IS  THE  BIVARIATE  DIS¬ 
TRIBUTION  OF  CEILING  AND  VISIBILITIES  IN  PART  D.  BACH  ROM  AND  EACH  COL- 
UNI  OF  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  IS  A  FREQUENCY  DISTRIBUTION.  JOINT  FREQ¬ 
UENCIES  ARE  FOUND  AT  THE  ROW-OOLUNI  INTERSECTIONS. 

HOURLY  OBSERVATIONS:  ALL  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS  ON  AWS 
FORMS  10/10A  (OR  EQUIVALENT)  NT  SCHEDULED  HOURLY  INTERVALS. 

SUNIARY  OF  DAY  (SOD)  DATA:  DATA  COMPILED  FROM  ALL  AVAILABLE  OBSERVATIONAL 
SOURCES,  INCLUDING  HOURLY  OBSERVATIONS,  8PBCIAL  OBSERVATIONS,  REMARKS,  AND 
ACTUAL  ’SUNIARY  OF  DAY'  DATA  HBCORDBO  IN  COLUMI3  44-73  OP  AWS  FORMS  10/10A 
(OR  EQUIVALENT)  FOR  ANY  GIVEN  DAY.  NOTE:  EXTREMES  OCCURRING  DURING  NON- 
OPERATIGHAL  HOURS  AND/OR  DAYS  ARB  ROT  REFLECTED  IN  THESE  SUMMARIES. 

MEAN:  THE  SUM  OF  ALL  THE  VALUES  DIVIDED  BY  THE  NUMBER  OF  VALUES. 

MEASURABLE  AMOUNT:  ANY  PRECIPITATION  OR  SNOWFALL  AMOUNT  GREATER  THAN  A 
TRACE. 

MEDIAN:  THE  MIDDLE  VALUE  WHEN  THE  VALUES  ARE  IN  ASCENDING  ORDER.  IF  THE 
NUMBER  OF  VALUES  IS  EVEN,  THE  MEDIAN  IS  HALFWAY  BETWEEN  THB  TWO  MIDDLE 
VALUES. 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP):  IN  STATISTICS,  FREQUENCY  IS  THE  NUM¬ 
BER  OF  TIMES  A  GIVEN  COUNT  OM  EVENT  OCCURS.  IN  THE  SOCS,  THIS  IS  EXPRESSED 
AS  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP) ,  WHERE  THB  FREQUENCY  (NUMBER  OF 
OCCURRENCES)  IS  GIVEN  AS  A  PERCENT  OF  ALL  POSSIBLE  OCCURRENCES  IN  THE 
SAMPLE  (PERIOD  SUWIARIZED).  FOR  EXAMPLE,  IF  SNOW  FELL  ON  5  OUT  OF  100  DAYS 
WB  COULD  EXPRESS  THE  ’PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY’  OF  SNOW  AS  5  PERCENT 
OVER  THE  100-DAY  PERIOD.  MAY  BE  USED  INTERCHANGEABLY  WITH  'PERCENT  FREQUENCY 
OF  OCCURRENCE.* 

PERIOD  OF  RECORD:  THB  SIZB  OF  THB  OBSERVATIONAL  DATA  SAMPLE,  IN  YEARS. 
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PRECIPITATION:  A  TERM  THAT  INCLUDES  BOTH  LIQUID  PRECIPITATION  AND  WATER 
EQUIVALENT. 

STANDARD  DEVIATION:  A  MEASURE  OF  DISPERSION  ON  THE  VARIABILITY  OP  THE 
QUANTITY  CONCERNED  ABOUT  ITS  ARITHMETIC  MEAN.  THE  LARGER  THE  STANDARD 
DEVIATION,  THE  GREATER  THE  VARIABILITY. 


TIME  CONVENTIONS:  ALL  TIMES  IN  THE  SOCS  ARE  EXPRESSED  IN  LOCAL  STANDARD  TIME 

(LST) .  USERS  SHOULD  MAKE  ADJUSTMENTS  FOR  DAYLIGHT  SAVING  TIMES  IN  THEIR  AREAS. 
IN  SUMMARIES  THAT  SHOW  DIURNAL  VARIATIONS,  THE  DATA  IS  SUMMARIZED  USING  THE 
FOLLOWING  STANDARD  3-HOUR  PERIODS  (ALL  LST): 


0000-0200 

0300-0500 

0600-0800 

0900-1100 


1200-1400 

1500-1700 

1800-2000 

2100-2300 


NOTE  1.  DURING  PART  TIME 
SIGNIFICANT  SHORTFALLS 


PERIODS ,  THE  FIRST  AND  LAST  3-HOUR  PERI 0D8  MAY  HAVE 
IN  OBSERVATION  COUNTS. 


ABBREVIATIONS  USED: 


AMT 

AMOUNT 

LT 

LESS  THAN 

ANN 

ANNUAL 

M 

METER 

HARO 

BAROtSTBR 

MB 

MILLIBAR 

C 

CENTIGRADE  (CELSIUS) 

MPS 

METERS  PER  SECOND 

DBG 

DEGREE 

MSL 

MEAN  SEA  LEVEL 

OB 

DRY  BULB  TEMPERATURE 

MBAS 

MEASURABLE 

DP 

DEW  POINT  TEMPERATURE 

NO. 

NUMBER 

EQUAL 

CBS 

OBSERVATION 

P 

FAHRENHEIT 

OBST 

OBSTRUCTION 

PRZG 

FREEZING 

POP 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY 

FT 

FEET 

PRBCIP 

PRECIPITATION 

GE 

GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 

SD 

STANDARD  DEVIATION 

an 

GREENWICH  MEAN  TIME 

SOD 

SUM4ARY  OP  DAY 

OT 

GREATER  THAN 

TEMP 

TEMPERATURE 

BO 

INCHES  OF  MERCURY 

TSTM 

THUNDERSTORM 

HT 

HEIGHT 

VSBY 

VISIBILITY 

KT8 

KNOTS 

VSN 

VISION 

LB 

LESS  THAN  OR  EQUAL  TO 

WB 

WET  BULB  TEMPERATURE 

LST 

LOCAL  STANDARD  TIME 

NBAS 

AWS  FORM  10/10A 

UTC 

•COORDINATED  UNIVERSAL  TIME 

8UVMARY  DESCRIPTION:  A  BRIEF  DESCRIPTION  OF  THB  DATA  PRECEDES  EACH  PART  IN  THE  SOCS. 
*  UTC  REPLACED  GKT  ON  1  AUGUST  1988 


NOTE:  OL-A/USAFETAC  DERIVES  STATION  LATITUDE /LONGITUDE  COORDINATES  AND  AIRFIELD  ELEVATION 
DATA  FROM  THB  AWS  MASTER  STATION  CATALOG.  THIS  INFORMATION  IS  PRESENTED  ON  THB  AWS  CLIMATIC 
BRIEF  FOR  BACH  STATION.  THB  STATION  DATA  MAY  DIFFER  FROM  INFORMATION  CONTAINED  IN  THB 
SOCS  STATION  HISTORY  (DATA  SUPPLIED  BY  AWS  UNITS).  THB  STATION  DATA  MAY  ALSO  VARY  FROM  DATA 
PRESENTED  IN  DGD  FLIGHT  INFORMATION  PUBLICATIONS  (FLIP). 
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STATION  NO. 

ON  SUMURY 

STATION  NAME 

LATITUDE 

LONGITUDE 

FLD  ELEV  (FT) 

CALL  SIGN 

WHO  RMBR 

747910 

MYRTLE  BEACH  AFB,  SC 

N  33  41 

W  078  56 

26 

MYR 

74791 

STATION  LOCATION  AND  INSTRUMENTATION  HISTORY 


Nafcr 

of 

Loc 


GEOGRAPHICAL  LOCATION  i  NAME 


Type 

of 

Station 


At  Thia 

Location 

Fron 

To 

LATITUDE 


LONGITUDB 


Elev  Above  MSL 


FLD  (FT)  I  BARD  (FT) 


OBS 

PER 

DAY 


1  Myrtle  Beach  AAB,  SC 

2  Myrtle  Beach  CAA,  SC 

3  Myrtle  Beach  AFB,  SC 

4  Sam 

5  Saw 


AAF 

CAA 

AFB 

Sane 

Sane 


Nov  42 
Jan  49 
Nov  56 
Jun  72 
Mar  77 


Jul  47 
Nov  56 
May  72 
Mar  77 
Jan  88 


N  33  41 

Sane 

Sane 

Sane 

Sane 


W  07  8  56 

Sane 

Sane 

Sane 

Sane 


25 

Sane 

Sane 

Sane 

26 


28 

25 

Sane 

Sane 

30 


24 

24 

24 

19 

24 


Nabr 

of 

Loc 


1 

2 

3 

4 

5 


6 


7 


Date  of 

SURFACE  WIND  EQUIPMENT  INFORMATION 

1 

Change 

LOCATION 

TYPE  OF 

TYPE  OF 

HT  ABOVE  1 

TRANSMITTER 

RECORDER 

GROUND  1 

Nov  42 

Atop  BaaeOpe  building 

Selsyn 

ML-144B 

56  ft 

Jan  49 

Sane 

F420A 

Rone 

30  ft 

Nov  56 

Atop  control  tower 

AN/OIQ-1 

ML204 

57  ft 

Mar  59 

3425'  NNB  of  wea  station 

AN/GMQ-11 

RO-2 

10  ft 

Mar  63 

1.1675'H  of  atn,850'W  ctrln 

Sane 

Sane 

Sane 

mvy  17/35 

2.500‘S  end  rwy,850'W  ctrln 

Sane 

10  ft 

Jul  71 

1.500‘fn  end  rwy  17,575'W  of 
ctrln 

AN/GMQ-20 

RO-362 

14  ft 

2.1075'fn  end  rwy  35,750’  W  of 
ctrln 

Sane 

14  ft 

Jan  88 

I. Sane 

Sane 

Sane 

13  ft 

2. Sane 

Sane 

13  ft 

REMARKS,  ADDITIONAL  EQUIP¬ 
MENT,  OR  REASON  FOR  CHANGE 
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&  &  &  a 


pppppppp 
ppppppppp 
pp  pp 

pp  pp 

PPPPPPPPP 

pppppppp 


MAMA 
AAAAAAM 
M  M 

M  M 

M  M 

AAAAAAAAM 
AAAAAAAAM 
M  M 

M  M 

M  M 


RRRRRRRR 
RRRRRRRRR 
RR  RR 

RR  RR 

RRRRRRRRR 
RRRRRRRR 
RR  RR 
RR  RR 
RR  RR 

RR  RR 


rmrrTTTTT 

'PPlTlTTriT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 


AAAAAA 
AAAAAAM 
M  M 

M  M 

M  M 

AAAAAAAAM 
AAAAAAAAM 
M  M 

M  M 

M  M 
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PART  A 


ATMOSPHERIC  PHENOMENA  SUMMARIES 

THIS  PART  SUMMARIZES  SPECIFIED  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  IN  CATEGORIES  AS  FOLLOWS: 

THUNDERSTORMS:  ALL  REPORTED  OCCURRENCES  OF  THUNDERSTORMS ,  TORNADOES,  AND  WATERSPOUTS. 

LIQUID  PRECIPITATION:  RAIN  OR  DRIZZLE  FALLING  TO  THE  GROUND  BUT  NOT  FREEZING. 

FREEZING  PRECIPITATION:  FREEZING  RAIN  OR  FREEZING  DRIZZLE  (GLAZE). 

FROZEN  PRECIPITATION:  SNOW,  SNOW  PELLETS,  SLEET,  SNOW  GRAINS,  ICE  CRYSTALS,  ICE 
PELLETS.  IN  JANUARY  1968,  SNOW  PELLETS  BECAME  KNOWN  AS  SMALL  HAIL. 

HAIL:  ALL  OCCURRENCES  OF  HAIL. 

ALL  PRECIPITATION:  INCLUDES  ALL  OBSERVATIONS  REPORTING  PRECIPITATION.  BECAUSE 
MORE  THAN  ONE  TYPE  OF  PRECIPITATION  MAY  BB  INCLUDED  IN  THE  SAME  OBSERVATION, 

THE  SUM  OF  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL  CATEGORIES  HAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES 
IN  THIS  CATEGORY. 

FOG:  INCLUDES  ALL  REPORTED  FOG,  ICE  FOG,  AND  GROUND  FOG. 

SMOKE  AND/OR  HAZE:  SMOKE,  HAZE,  OR  COMBINATIONS  OF  THE  TWO. 

BLOWING  SNOW:  ALL  REPORTS  OF  BLOWING  SNOW,  INCLUDING  DRIFTING  SNOW,  WHEN  REPORTED. 

DUST  AND/OR  SAND:  DUST,  SAND,  BLOWING  DUST,  BLOWING  SAND,  OR  COMBINATIONS  OF  THESE. 

BLOWING  SPRAY:  THE  "ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION"  CATEGORY  ACCOUNTS  FOR  BLOWING 
SPRAY,  IP  AND  AS  REPORTED. 

ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION:  THIS  CATEGORY  INCLUDES  ALL  REPORTS  OF  OBSTRUCTIONS 
TO  VISION.  SINCE  THE  OCCURRENCE  OF  MORB  THAN  ONE  OBSTRUCTION  TO  VISION  MAY  BE 
REPORTED  IN  THE  SAME  OBSERVATION,  THE  SUM  OF  THE  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL 
CATEGORIES  MAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES  IN  THIS  CATEGORY. 


SPECIFIED  PHENOMENA— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP)  FOR  THE  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
SHOWN.  THE  DATA  WAS  TAKEN  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ONLY,  AND  IS  SUMMARIZED  AS 
FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED) . 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  ARD  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  ARD  ALL  HOURS  COMBINED). 


A  -  1  -  2 
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SPECIFIED  PHENOMENA— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

THIS  TABLE  IS  THE  OHLY  OWE  Id  PART  A  THAT  IS  PRODUCED  FROM  SUMMARY  OF  DAY 
DATA.  DATA  IS  SUMMARIZED  MONTHLY  AMD  ANNUALLY  FOR  ALL  YEARS  COMBINED. 

THUNDERSTORMS- -PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THIS  TABLE  GIVES  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  THUNDERSTORMS  REPORTED  ON 
THE  HOURLY  OBSERVATION.  DATA  IS  SUMMARIZED  SAME  AS  FOR  FIRST  TABLE  IN  THIS  PART. 

SPECIFIED  PHENOMENA  VS  WIND  DIRECTION— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  INCLUDE  SUMMARY  OF  MONTH  FOR  ALL  HOURS  AND  YEARS  COMBINED.  WIND 
DIRECTION  CATEGORIES  ARB  AS  SPECIFIED  BY  THE  LOCAL  WEATHER  STATION. 


NOTE  1:  REPORTING  PRACTICES  HAVE  CHARGED  WITH  TIME.  METAR  AND  SYNOPTIC  REPORTING  STATIONS 
RECORD  (ON  AWS  FORMS  10/10A)  AND  TRANSMIT  LORGLINE  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER  ATMOS¬ 
PHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTS  VISIBILITY.  METAR  STATIONS  STARTED  THIS  PROCEDURE  IN 
JANUARY  1968,  BUT  SYNOPTIC  STATIONS  ALWAYS  DID  IT  THAT  WAY.  IH  JANUARY  1970,  METAR 
STATIONS  STARTED  RECORDING  ALL  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTED  VISIBILITY,  BUT 
CONTINUED  TO  TRANSMIT  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER.  FOR  EXAMPLB,  IF  THE  RECORDED  OBS¬ 
ERVATION  INCLUDED  RAIN,  FOG  AND  HAZE,  ONLY  THE  RAIN  WAS  TRANSMITTED.  BECAUSE  OF 
THESE  PROCEDURES,  THE  USAFSTAC  DATABASE  WOULD  SHOW  ONLY  RAIN  AS  AN  OBSTRUCTION. 
THEREFORE,  THE  OBSTRUCTION  TO  VISION  (AND  TO  A  LESSER  EXTENT,  PRECIPITATION) 

SUMMARIES  FOR  METAR  AND  SYNOPTIC  STATIONS  ARB  HIGHLY  QUESTIONABLE. 

NOTH  2:  FOREIGN  METAR  REPORTING  STATIONS  FREQUENTLY  DO  NOT  TRANSMIT  OBSTRUCTIONS  TO 
VISION  WHEN  VISIBILITIES  EXCBBD  1000  METERS. 


NOTE  3:  A  VALUE  OF  '.O'  IN  ANY  SUMMARY  REPRESENTS  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN 
AGGREGATE,  AMOUNT  TO  LESS  THAN  .05  PERCENT. 

NOTE  «:  DURING  PART  TIMtE  PERIODS,  THESE  TABLES  MAY  NOT  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME 
AND/OR  WEEKEND  OCCURRENCES  OF  CERTAIN  PHENOMENA. 


A  -  1  -  3 
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OPERATING  LOCATION 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCBRTAGB  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  AIHDSPHERIC  PHERCMEHA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  HUMBER: 

747910 

STATION  NAME : 

LST  TO  UTC:  * 

MTRTLB 

5 

BEACH  AFB 

SC 

PERIOD 

MOUTH: 

OP  RECORD:  OCT 

JAR 

81  -  SEP  91 

BOURS 

(LST) 

TSTHS 

LIQUID 

PRBCIP 

FREEZ 

PRBCIP 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL 

ALL 

PRECIP 

POO 

SMOKE 

C/OR 

HAZE 

BLOWING 

SHOW 

DUST  ALL 

6 /OR  OBST 

SARD  TO  VSR 

TOTAL 

HO.  OF 

OBS 

00-02 

11.5 

.3 

11.8 

23.3 

1.3 

36.5 

930 

03-05 

.i 

13.5 

.i 

.5 

14.2 

27.1 

1.5 

42.8 

930 

06-08 

15.1 

.6 

.3 

16.0 

31.6 

2.3 

49.9 

930 

09-11 

.4 

15.5 

.3 

1.0 

16.8 

25.7 

5.2 

47.6 

930 

12-14 

13.4 

.3 

.3 

14.1 

17.1 

4.9 

.1  36.2 

930 

15-17 

.1 

12.4 

.3 

.3 

13.0 

15.6 

5.9 

34.5 

930 

18-20 

13.8 

.4 

.3 

14.5 

17.4 

36.2 

930 

21-23 

.3 

12.3 

.2 

.4 

12.9 

20.1 

34.7 

930 

ALL 

BOURS 

.1 

13.4 

.3 

.4 

14.2 

22.2 

US 

.0  39.8 

7440 

MONTH: 

FEB 

00-02 

.4 

9.7 

9.7 

24.0 

2.1 

35.8 

846 

03-05 

.6 

10.5 

.4 

10.9 

26.8 

2.5 

40.2 

846 

06-08 

.i 

12.4 

.4 

12.8 

37.4 

3.3 

53.4 

846 

09-11 

.i 

10.8 

.1 

.4 

11.2 

22.2 

8.7 

42.2 

846 

12-14 

.i 

9.7 

.4 

10.0 

15.8 

9.2 

35.1 

846 

15-17 

.4 

10.8 

.4 

11.1 

14.3 

7.4 

32.9 

846 

18-20 

.1 

12.2 

.4 

12.5 

18.3 

5.6 

36.4 

846 

21-23 

11.9 

.2 

12.2 

20.0 

2.8 

35.0 

846 

ALL 

■OURS 

.2 

11.0 

.0 

.3 

11.3 

22.4 

5.2 

38.9 

6768 

A  -  2  -  1 
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OPERATING  LOCATION  ‘A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  SOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO 

UTC:  ♦  5 

MONTH: 

MAR 

HOURS 

(LST) 

TSTMS 

LIQUID 

PRECIP 

FREEZ 

PRECIP 

FROZEN  BAIL 

PRECIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

S/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

S/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  V3N 

TOTA  j 

NO.  OF 
OBS 

00-02 

.6 

7.4 

.3 

7.7 

20.9 

.6 

.1 

29.4 

930 

03-05 

1.2 

9.2 

.4 

9.7 

27.2 

.8 

37.6 

930 

06-08 

.6 

9.1 

.2 

.3 

9.7 

37.2 

5.2 

52.0 

930 

09-11 

1.3 

9.5 

.3 

9.8 

17.8 

7.1 

34.7 

930 

12-14 

1.0 

8.5 

.2 

8.7 

10.9 

5.3 

24.8 

930 

15-17 

.8 

8.4 

.2 

8.6 

11.7 

6.8 

27.1 

930 

18-20 

.4 

7.0 

.1 

7.1 

14.9 

5.4 

27.4 

930 

21-23 

.9 

7.3 

.1 

.3 

7.7 

15.4 

2.3 

25.4 

930 

ALL 

HOURS 

.8 

8.3 

.0 

.3 

8.6 

19.5 

4.2 

.0 

32.3 

7440 

MONTH: 

APR 

00-02 

1.4 

4.9 

4.9 

19.8 

1.3 

26.0 

900 

03-05 

1.2 

7.6 

7.6 

26.2 

.6 

34.3 

900 

06-08 

.6 

6.7 

6.7 

36.7 

8.2 

51.6 

900 

09-11 

.7 

5.8 

5.8 

8.7 

11.6 

26.0 

900 

12-14 

.9 

5.7 

5.7 

3.6 

9.4 

18.7 

900 

15-17 

1.3 

7.0 

7.0 

4.4 

10.1 

21.6 

900 

18-20 

1.7 

7.2 

7.2 

9.6 

8.4 

25.2 

900 

21-23 

1.0 

6.2 

6.2 

13.8 

3.1 

23.1 

900 

ALL 

SOURS 

1.1 

6.4 

6.4 

15.3 

6.6 

28.3 

7200 

A  -  2  -  2 
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OPERATING  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUISBR:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO 

UTC:  ♦  5 

MONTH: 

MAT 

HOURS 

(1ST) 

TSTMS 

LIQUID 

PRKCIP 

FREBZ 

PRKCIP 

FROZEN  BAIL 

PRKCIP 

ALL 

PRBCIP 

FOG 

SMOKE 

S/OR 

HAZB 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

ft  /OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

1.5 

4.7 

4.7 

18.6 

4.2 

27.5 

930 

03-05 

.8 

4.0 

4.0 

32.0 

4.0 

40.0 

930 

06-08 

1.3 

5.1 

5.1 

36.9 

13.8 

55.7 

930 

09-11 

.6 

3.2 

3.2 

4.1 

20.4 

27.7 

930 

12-14 

2.3 

4.0 

4.0 

1.7 

17.4 

23.1 

930 

15-17 

2.4 

4.5 

4.5 

2.4 

16.9 

23.8 

930 

18-20 

2.6 

5.1 

.1 

5.2 

7.5 

15.4 

28.1 

930 

21-23 

3.2 

5.7 

5.7 

12.0 

5.3 

23.0 

930 

ALL 

HOURS 

1.8 

4.5 

.0 

4.5 

14.4 

12.2 

31.1 

7440 

MONTH: 

JUN 

00-02 

3.0 

5.1 

5.1 

18.9 

8.0 

32.0 

900 

03-05 

1.0 

4.3 

4.3 

39.3 

7.6 

51.2 

900 

06-08 

1.0 

4.0 

4.0 

39.1 

25.2 

68.3 

900 

09-11 

1.4 

3.8 

3.8 

3.4 

30.0 

37.2 

900 

12-14 

3.6 

6.0 

6.0 

3.1 

29.3 

38.4 

900 

15-17 

4.9 

7.3 

7.3 

4.3 

29.7 

41.3 

900 

18-20 

4.8 

5.9 

5.9 

7.6 

25.0 

38.4 

900 

21-23 

2.8 

5.3 

5.3 

11.6 

16.3 

33.2 

900 

ALL 

■OURS 

2.8 

5.2 

5.2 

15.9 

21.4 

42.5 

7200 

A  -  2  -  3 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  APB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  S  MONTH:  JUL 


HOURS 

(LST) 

j  TSTMS 

LIQUID 

PRECIP 

FREES 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL  ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

S/OR 

HAZB 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

C/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

to  van 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

2.0 

4.1 

4.1 

19.7 

17.6 

41.4 

930 

03-05 

2.3 

2.6 

2.6 

37.6 

16.5 

56.7 

930 

06-08 

1.2 

3.0 

3.0 

41.7 

31.1 

75.8 

930 

09-11 

2.7 

4.1 

4.1 

4.7 

40.5 

49.4 

930 

12-14 

7.8 

6.7 

6.7 

1.6 

35.8 

44.1 

930 

15-17 

10.0 

7.8 

7.8 

2.2 

36.8 

.1 

46.9 

930 

18-20 

6.6 

6.2 

6.2 

6.8 

33.0 

46.0 

930 

21-23 

4.8 

5.9 

5.9 

11.2 

23.3 

40.4 

930 

ALL 

HOURS 

4.7 

5.1 

5.1 

15.7 

29.3 

.0 

50.1 

7440 

MONTH: 

AUG 

00-02 

3.3 

5.8 

5.8 

27.3 

18.6 

51.7 

930 

03-05 

3.2 

6.9 

6.9 

41.3 

18.0 

66.1 

930 

06-08 

1.4 

6.6 

6.6 

53.3 

27.6 

87.5 

930 

09-11 

1.0 

6.9 

6.9 

11.1 

40.9 

58.8 

930 

12-14 

4.3 

8.5 

8.5 

3.3 

41.7 

53.5 

930 

15-17 

9.1 

11.6 

11.6 

4.3 

41.8 

57.7 

930 

18-20 

6.8 

9.4 

9.4 

9.7 

33.5 

52.6 

930 

21-23 

3.2 

6.3 

6.3 

15.9 

24.5 

46.8 

930 

ALL 

HOURS 

4.0 

7.7 

7.7 

20.8 

30.8 

59.4 

7440 

A  -  2  -  4 
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operating  location  *a* 

USAPKTAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  HAMS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO 

UTC:  ♦  5 

MONTH: 

SEP 

HOURS 

(LSI) 

|  TSTMS 

LIQUID 

PRSCIP 

FREBZ 

PRBCIP 

FROZEN  BAIL 

PRBCIP 

ALL 

PRBCIP 

FOG 

SMOKE 

C/OR 

HAZE 

BLOWING 

8  NOW 

DUST 

C/OR 

SARD 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

DBS 

00-02 

1.3 

8.1 

8.1 

24.4 

7.2 

39.8 

900 

03-05 

1.8 

6.8 

6.8 

37.0 

5.9 

49.7 

900 

06-08 

.8 

7.9 

7.9 

49.9 

18.9 

76.7 

900 

09-11 

.3 

7.8 

7.8 

11.8 

31.4 

51.0 

900 

12-14 

1.6 

9.0 

9.0 

6.7 

27.6 

43.2 

900 

15-17 

4.0 

9.8 

9.8 

6.7 

24.0 

40.4 

900 

18-20 

3.2 

9.0 

9.0 

8.8 

22.7 

40.5 

898 

21-23 

2.0 

6.8 

6.8 

13.7 

13.5 

34.0 

897 

ALL 

HOURS 

1.9 

8.1 

8.1 

19.9 

18.9 

46.9 

7195 

MONTH: 

OCT 

00-02 

1.0 

5.7 

5.7 

22.0 

4.2 

31.9 

930 

03-05 

.3 

5.3 

5.3 

31.1 

3.7 

40.0 

930 

06-08 

.5 

7.7 

7.7 

40.3 

12.6 

60.6 

930 

09-11 

.3 

7.3 

7.3 

11.1 

13.3 

31.7 

930 

12-14 

.6 

6.2 

6.2 

5.7 

9.9 

.i 

21.9 

930 

15-17 

.5 

6.2 

6.2 

5.1 

10.0 

21.3 

930 

18-20 

.1 

4.8 

4.8 

9.2 

10.3 

24.4 

930 

21-23 

.2 

4.7 

4.7 

14.9 

6.1 

25.8 

930 

ALL 

HOURS 

.5 

6.0 

6.0 

17.4 

8.8 

.0 

32.2 

7440 

A  -  2  -  S 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFB7AC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  SOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

747910 

STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB 
LST  TO  UTC:  ♦  5 

SC 

PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81 

NORTH:  HOV 

-  SEP  91 

HOURS 

(LST) 

|  TSTMS 

LIQUID 

PRBCIP 

FREES 

PRBCIP 

FROZEN  HAIL  ALL 

PRECIP  PRBCIP 

FOG 

SHORE 

4 /OR 

HAZE 

BLOWING  DUST 
SHOW  6/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSR 

TOTAL 

HO.  OF 

OBS 

00-02 

.1 

6.0 

6.0 

25.0 

1.9 

32.9 

900 

03-05 

.3 

6.4 

6.4 

30.2 

1.2 

37.9 

900 

06-08 

.3 

7.2 

7.2 

40.7 

4.4 

52.3 

900 

09-11 

.3 

7.7 

7.7 

18.7 

7.6 

33.9 

900 

12-14 

.3 

6.9 

6.9 

9.6 

5.8 

22.2 

900 

15-17 

.6 

8.6 

8.6 

10.2 

6.1 

24.9 

900 

18-20 

.2 

6.7 

6.7 

17.1 

3.8 

27.6 

900 

21-23 

.4 

6.1 

6.1 

20.6 

2.3 

29.0 

900 

ALL 

HOURS 

.3 

6.9 

6.9 

21.5 

4.1 

32.6 

7200 

NORTH:  DEC 

00-02 

.1 

8.9 

.6 

.6 

10.2 

24.4 

.3 

.2 

35.2 

930 

03-05 

.2 

10.3 

.6 

.6 

11.6 

26.0 

1.3 

.3 

39.2 

930 

06-08 

12.2 

.6 

.4 

13.2 

31.1 

1.4 

.3 

46.0 

930 

09-11 

9.4 

.2 

.5 

10.1 

20.5 

4.5 

.4 

35.6 

930 

12-14 

9.0 

.6 

9.7 

11.6 

4.2 

.2 

25.7 

930 

15-17 

8.7 

.6 

9.4 

11.8 

4.8 

.2 

26.2 

930 

18-20 

9.5 

.5 

10.0 

15.9 

2.2 

28.1 

930 

21-23 

8.4 

.5 

1.1 

10.0 

18.6 

1.3 

.1 

30.0 

930 

ALL 

HOURS 

.0 

9.5 

.3 

.6 

10.5 

20.0 

2.5 

.2 

33.3 

7440 

A  -  2  -  6 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

747910 

STATION  NAME: 
LST  TO  IRC:  ♦ 

MYRTLE 

5 

BEACH  AFB 

SC 

PERIOD 

HOURS: 

OF  RECORD:  OCT 

ALL 

81  -  SEP  91 

MONTH  | 

|  TSTMS 

LIQUID 

PRECIP 

FREES 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

C/OR 

BASE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

6/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSR 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

JAR 

■Oi 

.3 

.4 

14.2 

22.2 

3.4 

.0 

39.8 

7440 

FEB 

.2 

.0 

.3 

11.3 

22.4 

5.2 

38.9 

6768 

MAR 

1 

.0 

.3 

8.6 

19.5 

4.2 

.0 

32.3 

7440 

APR 

mM 

6.4 

6.4 

15.3 

6.6 

28.3 

7200 

MAI 

1.8 

4.5 

.0 

4.5 

14.4 

12.2 

31.1 

7440 

JUR 

2.S 

5.2 

5.2 

15.9 

21.4 

42.5 

7200 

JUL 

5.1 

5.1 

15.7 

29.3 

.0 

50.1 

7440 

AUG 

7.7 

7.7 

20.8 

30.8 

59.4 

7440 

SEP 

la 

S.l 

8.1 

19.9 

18.9 

46.9 

7195 

OCT 

.5 

6.0 

6.0 

17.4 

8.8 

.0 

32.2 

7440 

NOW 

.3 

6.9 

6.9 

21.5 

4.1 

32.6 

7200 

DEC 

9.5 

.3 

.6 

10.5 

20.0 

2.5 

.2 

33.3 

7440 

ANNUAL 

I 

.1 

.1 

.0 

7.9 

18.7 

12.3 

.0 

.0 

39.0 

87643 

A  -  2  -  7 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFimC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  DATS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  SUMtART  OF  DAT  DATA 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  4211-4707,4901-9107 

LST  TO  UTC:  >05  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


MONTH 

T3TMS 

LIQUID 

PRBCIP 

FREEZ 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

HAIL 

ALL 

PRBCIP 

FOG 

SMOKE 

6/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNCW 

DUST 

6/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

JAN 

2.6 

40.1 

1.6 

3.1 

41.2 

49.1 

32.4 

65.0 

1404 

FEB 

4.0 

41.0 

.7 

2.6 

41.6 

49.6 

36.8 

.2 

69.2 

1285 

MAR 

8.3 

40.2 

.6 

1.5 

.3 

40.5 

50.5 

34.3 

.2 

.1 

68.6 

1414 

APR 

11.9 

33.9 

.3 

33.9 

47.4 

38.0 

.i 

67.2 

1370 

MAT 

19.4 

38.8 

1.0 

38.8 

55.3 

47.9 

78.6 

1390 

Jim 

28.4 

44.4 

.2 

44.4 

55.2 

51.6 

82.2 

1336 

JUL 

40.5 

51.3 

.2 

51.3 

51.3 

51. B 

84.7 

1389 

AUG 

33.3 

48.5 

.1 

48.5 

59.0 

56.9 

86.2 

1343 

SEP 

16.1 

41.2 

.1 

41.2 

59.8 

52.0 

82.5 

1287 

OCT 

5.2 

29.3 

29.3 

52.7 

47.3 

71.4 

1296 

NON 

3.3 

33.5 

.1 

.1 

33.6 

52.3 

37.0 

68.7 

1259 

DEC 

1.6 

38.1 

.4 

1.3 

38.5 

44.6 

28.8 

.2 

62.6 

1344 

AMVUAL 

14.7 

40.1 

.3 

.7 

.2 

40.3 

52.2 

42.9 

.0 

.0 

73.9 

16117 

A  -  3  -  1 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  THUNDERSTORMS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUMMER: 

747910 

STATION  RAMS: 

LST  TO  UTC:  ♦ 

MYRTLE  BEACH  AFB 
5 

8C 

t 

PERIOD  OF 

RECORD: 

OCT  81 

-  SEP  91 

HOURS 

(LST) 

|  JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

ROV 

DEC 

00-02 

.4 

.6 

1.4 

1.5 

3.0 

2.0 

.3.3 

1.3 

1.0 

.1 

.1 

03-05 

.i 

.6 

1.2 

1.2 

.8 

2.3 

3.2 

1.8 

.3 

.3 

.2 

06-08 

.1 

.6 

.6 

1.2 

1.4 

.8 

.5 

.3 

09-11 

.4 

.1 

1.3 

.7 

2.7 

1.0 

.3 

.3 

.3 

12-14 

.1 

1.0 

.9 

2.3 

3.6 

7.8 

4.3 

1.6 

.6 

.3 

15-17 

.1 

.4 

.8 

1.3 

2.4 

4.9 

10.0 

9.1 

4.0 

.5 

.6 

18-20 

.1 

.4 

1.7 

2.6 

4.8 

6.6 

6.8 

3.2 

.1 

.2 

21-23 

.3 

.9 

1.0 

3.2 

2.8 

4.8 

3.2 

2.0 

.2 

.4 

ALL 

HOURS 

.1 

.2 

.8 

1.1 

1.8 

2.8 

4.7 

4.0 

1.9 

.5 

.3 

.0 

TOTAL  1 
OHS  j 

7440 

6768 

7440 

7200 

7440 

7200 

7440 

7440 

7195 

7440 

7200 

7440 

A  -  4  -  1 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAPKTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUEHCT  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  JAM  HOURS:  ALL 


PHETOBRA  j 

j  CALM 

VARIABLE 

271  -  360 

001  -  090 

091  -  180 

181  -  270 

NO  OF  OBS 

TSTM3 

66.7 

11.1 

22.2 

9 

LIQUID 

PRSCIP 

19.0 

40.7 

25.5 

5.4 

9.4 

993 

FREEZING 

PRECIP 

45.5 

54.5 

22 

FROZEN 

PRECIP 

3.0 

51.5 

45.5 

33 

FOB 

31.2 

33.4 

17.3 

7.0 

11.1 

1655 

POO  WITH  VIS 
CB  1/2  KILES 

30.5 

34.2 

17.8 

6.6 

10.8 

1558 

TOTAL  OBS  | 

|  2056 

0 

2504 

1162 

628 

1082 

0 

7432 

MONTH:  FEB 

HOURS:  ALL 

TSTMS 

26.7 

26.7 

26.7 

13.3 

6.7 

15 

LIQUID 

PRECIP 

10.7 

20. S 

41.4 

11.8 

15.2 

735 

FREEZING 

PRECIP 

100.0 

1 

FROZEN 

PRECIP 

57.1 

19.0 

23.8 

21 

FOB 

26.4 

22.7 

20.7 

12.9 

17.4 

1506 

FOB  WITH  VIS 
BR  1/2  MILES 

26.0 

23.0 

21.1 

12.2 

17.8 

1452 

TOTAL  OBS  | 

|  ISIS 

0 

1719 

1246 

993 

1287 

0 

6763 

A  -  5  -  1 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  S  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


PHERCMEHA  | 

|  CALM 

VARIABLE 

271  -  360 

001  -  090 

091  -  180 

181  -  270 

NO  OF  OBS 

TSTMS 

4.8 

11.1 

17.5 

34.9 

31.7 

63 

LIQUID 

PRBCIP 

6.3 

22.6 

37-7 

18.9 

14.4 

570 

FREEZING 

PRBCIP 

100.0 

3 

FROZEN 

PRBCIP 

88.5 

11.5 

26 

FOG 

25.5 

17.3 

21.9 

18.9 

16.4 

1447 

FOG  WITH  VIS 
CS  1/2  MILES 

25.5 

17.7 

22.0 

18.3 

16.5 

1385 

TOTAL  OBS  | 

|  1340 

0 

1716 

1387 

1443 

1553 

0 

7439 

NORTH:  APR 

HOURS:  ALL 

TSTMS 

6.3 

17.7 

12.7 

36.7 

26.6 

79 

LIQUID 

PRBCIP 

10.5 

28.0 

22.0 

20.5 

19.0 

400 

roe 

40.3 

15.0 

13.4 

17.2 

14.1 

1102 

roe  with  vis 
SR  1/2  MILES 

38.8 

15.4 

13.9 

17.5 

14.4 

1052 

TOTAL  OBS  | 

|  1401 

0 

1592 

847 

1702 

1656 

0 

7198 

A  -  5  -  2 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  HIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910 

STATION  NAME:  MYRTLE 

LST  TO  UTC:  ♦  5 

BEACH  AFB  SC 

PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81 
MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 

-  SEP  91 

PHENOMENA 

|  CALM 

VARIABLE 

271  -  360 

001  -  090 

091  -  180 

181  -  270 

NO  OF  OBS 

TSIMS 

10.2 

16.2 

17.5 

29.2 

24.8 

137 

LIQUID 

PRECIP 

12.6 

15.0 

26.0 

25.6 

20.7 

246 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

FOG 

45.9 

9.6 

13.4 

13.2 

17.9 

1057 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  MILES 

45.2 

9.4 

13.6 

13.5 

18.3 

1033 

TOTAL  OBS 

]  1576 

0 

1005 

834 

2081 

1940  0 

7436 

MONTH:  JUN 

HOURS:  ALL 

TSTKS 

14.4 

12.4 

10.9 

27.7 

34.7 

202 

LIQUID 

PRECIP 

12.5 

15.2 

20.2 

23.6 

28.5 

263 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

FOG 

42.4 

10.9 

13.0 

12.4 

21.4 

1124 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  MILES 

42.5 

10.8 

13.0 

12.4 

21.3 

1121 

TOTAL  OBS  | 

|  1397 

0 

827 

946 

1962 

2062 

0 

7194 

A  -  5  -  3 
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OPERATING  LOCATION  ‘A* 
USATETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747910  STATION  RAKE:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


PHENOMENA  j 

|  CALM 

VARIABLE 

271  -  360 

001  -  090 

091  -  180 

181  -  270 

NO  OF  OBS 

TSTMS 

15.8 

14.1 

7.2 

24.4 

38.5 

348 

LIQUID 

PRBCIP 

24.1 

12.8 

13.8 

19.7 

29.6 

203 

FREEZING 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

FOG 

47.4 

15.3 

8.7 

6.5 

22.1 

1123 

FOG  WITH  VIS 
GS  1/2  MILES 

47.4 

15.2 

8.8 

6.5 

22.1 

1120 

TOTAL  CBS 

j  1781 

0 

812 

577 

1573 

2690 

0 

7433 

MONTH:  AUG 

HOURS:  ALL 

TSTMS 

15.9 

11.0 

20.6 

27.2 

25.2 

301 

LIQUID 

PRBCIP 

24.2 

15.4 

33.0 

14.9 

12.5 

409 

FREEZING 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

FOG 

50.2 

15.8 

18.6 

3.9 

11.5 

1516 

FOG  WITH  VI8 
GE  1/2  MILES 

50.3 

15.2 

18.8 

4.0 

11.7 

1490 

TOTAL  OBS  | 

|  2172 

0 

970 

1139 

1514 

1633 

0 

7428 

A  -  5  -  4 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  »  5  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


PHENOMENA 

|  CALM 

VARIABLE 

271  -  360 

001  -  090 

091  -  180 

181  -  270 

NO  OF  OBS 

T8THS 

11.1 

15.6 

20.7 

28.9 

23.7 

135 

LIQUID 

PHBCIP 

10.8 

20.0 

50.6 

9.4 

9.2 

510 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

FOC 

40.3 

20.3 

27.1 

3.8 

8.6 

1401 

POO  WITH  VIS 
CE  1/2  MILES 

40.0 

20.3 

27.2 

3.8 

8.6 

1392 

TOTAL  OBS  | 

|  1746 

0 

1149 

2229 

1025 

1037 

0 

7186 

MONTH:  OCT 

HOURS:  ALL 

TSTHS 

2.9 

26.5 

23.5 

20.6 

26.5 

34 

LIQUID 

PRECIP 

11.7 

22.2 

42.3 

14.4 

9.3 

418 

FREEZING 

PRECIP 

FRJZBH 

PRECIP 

POO 

44.1 

18.4 

22.8 

7.0 

7.7 

1278 

FOG  WITH  VIS 
OK  1/2  MILES 

43.5 

18.2 

23.2 

7.3 

7.8 

1238 

TOTAL  OBS  | 

|  1756 

0 

1632 

2187 

1049 

836 

0 

7440 

A  -  5  -  5 
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OPERATING  LOCATION  -A"  PERCSNT.'.GB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

OSAFBXAC,  ASHEVILLE  HC  VERSUS  HIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUHBEI 

1:  747910 

STATION  NAME:  MYRTLE 

LST  TO  UTCs  ♦  5 

BEACH  AFB  SC 

PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81 
MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 

-  SEP  91 

PHENOMENA  | 

|  CALM 

VARIABLE 

271  -  360 

001  -  090 

091  -  180 

181  -  270 

NO  OF  OBS 

TSTMS 

4.2 

4.2 

12.5 

54.2 

25.0 

24 

LIQUID 

PRBCIP 

FREEZING 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

10.5 

19.3 

44.0 

13.4 

12.8 

477 

FOG 

39.9 

19.5 

20.0 

8.3 

12.2 

1537 

FOG  WITH  VIS 
08  1/2  MILES 

38.0 

20.0 

21.1 

8.4 

12.6 

1448 

TOTAL  OBS  ! 

1  1924 

0 

1739 

1547 

870 

1120  0 

7200 

MONTH:  DEC 

HOURS:  ALL 

TSIHS 

66.7 

33.3 

3 

LIQUID 

PRBCIP 

12.6 

32.4 

33.0 

9.8 

12.2 

713 

FREEZING 

PRBCIP 

4.0 

20.0 

76.0 

25 

FROZEN 

PRBCIP 

70.8 

29.2 

48 

FOG 

37.1 

24.8 

15.6 

10.6 

12.0 

1487 

POO  WITH  VIS 
08  1/2  MILES 

35.2 

25.4 

16.4 

10.5 

12.5 

1355 

TOTAL  OBS  | 

|  1940 

0 

2346 

1114 

704 

1336 

0 

7440 
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OPBRATIHB  LOCATION  *A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  HC 

PERCENTAGE 

VERSUS 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBK1 

1:  747910 

STATION  NAME: 

LOT  TO  OTCs  * 

MYRTLE 

5 

BEACH  AFB  SC 

PERIOD  OF  RECORD: 
MONTHS:  ALL 

OCT  81 

-  SEP  91 

PHENOMENA  | 

|  CALM 

VARIABLE  271  -  360 

001  -  090 

091  -  180 

181  -  270 

NO  OF  OBS 

T3TMS 

13.0 

14.4 

14.7 

27.9 

30.1 

1350 

LIQUID 

PRBCIP 

13.5 

25.0 

34  .0 

13.5 

14.0 

5937 

FREBZINC 

PRECIP 

2.0 

35.3 

62.7 

51 

FROZEN 

PRECIP 

.8 

67.2 

28.1 

3.9 

128 

FOB 

38.7 

19.3 

18.1 

9.9 

14.0 

16233 

FOB  WITH  VIS 
BE  1/2  MILES 

38.1 

19.4 

18.5 

9.8 

14.2 

15644 

TOTAL  OBS  1 

1  20607 

0 

18011 

15195 

15544 

18232 

0 

87589 

A  -  5  -  7 
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PART  B 


PRECIPITATION,  SNOWFALL,  SHOW  DEPTH  SUMMARIES 
ALL  TABLES  IN  PART  B  ARB  CREATED  FROM  SUMMARY  OF  DAT  (SOD)  DATA. 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  PRECIPITATION, 

SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH.  DATA  IS  SUMMARIZED  FOR  ALL  TEARS 

COMBINED.  SUMMARIES  INCLUDE  THE  PERCENT  OF  DATS  WITH  MEASURABLE  AMOUNTS, 

PERCENT  OF  DATS  WITH  NO  AMOUNTS,  PERCENT  OF  DATS  WITH  TRACES,  AND  PERCENT 
OF  DATS  WITH  SPECIFIED  AMOUNTS.  SUMMARIES  ALSO  PROVIDE  AR  OBSERVATION 
COUNT.  A  VALUE  OF  '  .0"  INDICATES  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN  AGGREGATE, 

AMOUNT  TO  LESS  THAN  .05  PERCENT. 

MONTHLY  TOTALS. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AND  SNOWFALL  RESPECTIVELY . 

THEY  ARE  SUMMARIZED  BY  MONTH  FOR  ALL  TEARS.  THE  TABLES  ALSO  GIVE  THE  GREATEST 
AMOUNTS,  LEAST  AMOUNTS,  MEAN,  MEDIAN,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  AVAILABLE 
OBSERVATIONS.  AN  ASTERISK  (»)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  WHICH  LESS 
THAN  90%  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AR  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  TEAR(S)  WITH  ONE 
OR  MORE  HISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS.  INCOMPLETE  M3RTHS/TEARS  ARE  NOT  INCLUDED 
IN  STATISTICAL  COMPUTATIONS.  NOTES  LEAST  AMOUNTS  ARB  DERIVED  FROM  COMPLETE 
MONTHS /YEARS  ONLY.  *.00*  HEARS  HO  PRECIPITATION  FOR  THE  NORTH,  *.0*  MEANS  NO 
SNOWFALL  FOR  THE  MONTH. 

DAILY  EETREWS. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  MAXIMUM  DAILY  REPORTED  AMOUNTS  (BY  INDIVIDUAL  TEAR- 
MONTH)  FOR  PRECIPITATION,  SNOWFALL,  AND  SNOW  DEPTH,  RESPECTIVELY .  THEY  880W 
THE  GREATEST  AMOUNTS  FOR  EACH  MONTH  AND  THE  TOTAL  MEMBER  OF  AVAILABLE  OBS¬ 
ERVATIONS  FOR  EACH  MONTH  AND  TEAR.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  MONTH  FOR  WHICH 
LESS  THAR  90%  OF  DATA  ARB  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  TEAR(S)  WITH  ORB 
OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS.  *.00’  MEANS  NO  PRECIPITATION  FOR  THE  MONTH, 
’.0*  MEANS  NO  SNOWFALL  FOR  THE  MONTH,  AND  *0’  MEAES  NO  SNOW  DEPTH  FOR  THE  MONTH. 

8H0WFALL/SR0W  DEPTH-FIRST  AND  LAST  DAYS  OF  OCCURRENCE  BY  SNOW  TEAR. 

THIS  SUMMARY  GIVES  THE  FIRST  AND  LAST  OCCURRENCES  OF  SNOWFALL  AND  SNOW 
DEPTH  FOR  THE  SNOW-TEAR  DURING  THE  PERIOD  OF  RECORD.  FOR  THI8  SUMMARY,  THE 
SNOW-YEAR  IS  CONSIDERED  TO  RUN  FROM  1  AUGUST  TO  31  JULY.  TABLES  SUMMARIZE 
THE  DATA  BT  SNOW- YEAR,  BT  MONTH,  AND  BT  DAT.  THE  FIRST  ( CM  LAST)  ENTRY  IN 
COLUMN  89  OF  AWS  FORMS  10/10A  (OR  EQUIVALENT)  AS  EITHER  A  TRACE  OR  A  MEASURABLE 
AMOUNT  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  SNOWFALL  FOR  THE  THE  TEAR.  THE  FIRST  (OR  LAST) 
ENTRY  IN  COLUMN  69  OTHER  THAN  *.0’  OR  ’TRACE*  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST) 

MEASURABLE  SNOWFALL.  FINALLY,  THE  1200  GMT  ENTRY  COLUMI  70  OF  AWS  FORM  10/10A 
(OR  EQUIVALENT)  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  OCCURRENCE  OF  SNOW  DEPTH.  THE  LAST 
SNOW  DEPTH  IS  CONSIDERED  THE  LAST  SNOW  MELT.  THIS  SUMMARY  IS  ROT  PROVIDED 
WHEN  NO  SNOWFALL  OCCURS  DURING  THE  GIVEN  FOR. 
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MOTE  1.  IF  THE  MI  MI  HUM  AMOUNT  RECORDED  IK  THE  MONTHLY  TOTALS  OR  DAILY 
EXTREMES  IS  A  TRACE,  THE  WORD  'TRACE*  WILL  APPEAR  IR  THE  APPROPRIATE 
COM*. 

ROTE  2.  TABLES  INCLUDE  STATISTICAL  DATA  ORLY  WHEN  FIVE  (5)  OR  MORE 
SETS  OF  COMPLETE  NORTHS  ARB  AVAILABLE. 

ROTE  3.  THE  OBSERVATION  COURTS  OR  THE  STATION  HISTORY  MIGHT  PROVIDE  CLUES 
AB  TO  WHY  CKRTAIM  DATA  ARB  MISS  IMG.  FOR  EXAMPLE,  ORLY  A  FEW  MI8SIM0  OBS¬ 
ERVATIONS  MIGHT  IMPLY  MISSING  DATA  BECAUSE  OF  EQUIPMENT  MALFUNCTION,  BUT 
HORS  THAR  SEVERAL  HISSING  OBSERVATIONS  USUALLY  MEANS  THE  STATION  IS  (OR  HAS 
BEEN)  CLOSED. 

NOTE  4.  IR  DAILY  AND  MONTHLY  AMOUNTS  SUMURISS,  THE  LAST  ENTRY  ON  THE  PAGE 
GIVES  THE  GREATEST  AMOUNT  FOR  THE  PERIOD  OF  RECORD. 

NOTE  5.  BEFORE  JANUARY  19S6,  SNOWFALL  OCCURRENCES  IR  THB  SUMttRY  OF  DAY 
INCLUDED  HAIL. 

NOTE  6.  SHOW  DEPTH  REPORTING  TIMES  FOR  USAF,  NAVY  AND  CIVIL  STATIONS  ARB  AS  FOLLOWS: 


AIR  FORCE  NAVY  AND  RATIONAL  WEATHER  SERVICE 


THROUGH  1945: 

0800  LST 

THROUGH  JUN  1952: 

0030 

GMT 

JAN  1946  TO  MAY  1957: 

1230  LST 

JUN  1952  TO  MAY  1957: 

1230 

GMT 

JUN  1957  TO  PRESENT: 

1200  CUT 

JUN  1957  TO  PRESENT: 

1200 

GMT 

NOTH  7.  24-HOUR  PRECIPITATION  (INCLUDING  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH)  VALUES  DERIVED 
PNOM  PART  TIME  PERIODS  MAY  NOT  REFLECT  TRUE  24-HOUR  AMOUNTS.  RECORDED  AMOUNTS 
FOLLOWING  WEEKENDS  AND/OR  HOLIDAYS  FREQUENTLY  REPRESENT  AMOUNTS  MEASURED  FOR  PERIODS 
GREATER  THAR  24  BOORS.  IR  ADDITION,  24-BOUR  AMOUNTS  HAY  ROT  REPRESENT  THB  STANDARD 
CLIMATOLOGICAL  24-BOUR  'MIDNIGHT  TO  MIDNIGHT'  AMOUNT.  DATA  FROM  PART  TIME  PERIODS 
MAY  ROT  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME  PRECIPITATION  EVENTS. 


CONVERSIONS: 

-  1  INCH  -  25.39998  MILLIMETERS 

-  1  MILLIMETER  -  .03937  INCHES 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFKAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  PRECIPITATION  IN  INCHES 
FROM  SWMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  HUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  4211-4707,4901-9107 

1ST  TO  UTC:  +05  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


AMOUNTS 
( INCHES) 

JAN 

APR 

HAT 

JUH 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

HOV 

DEC 

AMI 

RONE 

57.7 

58.6 

58.1 

66.1 

60.5 

56.8 

48.3 

51.9 

59.7 

72.5 

67.2 

62.3 

59.9 

TRACK 

9.1 

9.7 

8.9 

9.9 

11.3 

12.2 

11.9 

12.1 

10.1 

8.2 

10.3 

10.0 

10.3 

.01 

2.2 

1.7 

1.7 

1.5 

1.9 

2.2 

3.2 

2.2 

2.1 

1.5 

1.4 

2.4 

2.0 

.02-. OS 

6.5 

5.8 

5.0 

4.6 

4.9 

4.7 

6.6 

4.8 

5.1 

3.5 

4.7 

4.3 

5.0 

O 

H 

1 

8 

• 

4.2 

3.8 

4.2 

2.8 

2.8 

3.3 

3.8 

4.3 

3.2 

2.3 

3.2 

3.6 

3.5 

.11-. 25 

6.3 

6.3 

5.6 

5.5 

6.3 

6.3 

7.2 

6.8 

4.7 

3.7 

4.7 

5.6 

5.7 

.26-. SO 

6.5 

5.4 

4.1 

4.7 

4.8 

6.7 

7.3 

4.3 

2.6 

3.0 

4.8 

5.1 

.Sl-1.00 

4.8 

3.3 

3.8 

4.9 

6.4 

5.8 

4.4 

2.7 

3.1 

4.0 

4.5 

1.01-2. SO 

2.5 

2.1 

3.5 

3.8 

5.2 

3.7 

5.0 

2.3 

2.0 

3.0 

3.4 

2.51-5.00 

.3 

.1 

.4 

.9 

.7 

1.1 

1.0 

.6 

.4 

.1 

.5 

5.01-10.00 

.1 

.1 

.1 

.1 

.3 

.2 

.1 

.1 

10.01-20.00 

OVER  20.00 

DATS  WITH 

MBAS  AMTS 

33.2 

31.7 

33.0 

24.0 

28.2 

31.0 

39.8 

36.0 

30.2 

19.3 

22.5 

27.7 

29.8 

TOTAL  PO.  OF 

OB0KRVAXIGM8 

1488 

1355 

1488 

1440 

1488 

1440 

1465 

1426 

1380 

1420 

1384 

1456 

17230 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  IK 


TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  StMtARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBERS  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  APB  SC 

LST  TO  UTCs  *05 


PERIOD  OF  RECORD:  4211-4707,4901-9107 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUH 

JUL 

ADO 

8KP 

OCT 

NOV 

DBC 

ARMUAL 

42 

.00* 

2.39 

2.39* 

43 

3.19 

1.55 

7.37 

3.21 

1.71 

3.02 

5.54 

9.51 

5.10 

TRACE 

.84 

2.90 

43.94 

44 

3.63 

4.83 

9.04 

2.43 

2.49 

6.51 

7.47 

5.27 

3.27 

1.41 

1.36 

1.44 

49.15 

45 

1.79 

3.91 

1.38 

2.36 

2.04 

9.39 

9.82 

10.62 

9.29 

1.00 

1.44 

5.75 

58.79 

46 

3.56 

2.59 

3.04 

2.54 

1.84 

2.30 

7.03 

6.03 

1.15 

3.87 

1.61 

.91 

36.47 

47 

2.86 

.92 

5.03 

2.59 

2.50 

7.30 

2.58* 

23.78* 

49 

.78 

2.88 

2.37 

3.59 

2.50 

2.61 

4.34 

4.01 

5.72 

4.23 

1.41 

1.12 

35.56 

50 

1.04 

1.09 

4.68 

.39 

4.00 

4.10 

15.77 

2.86 

6.08 

2.04 

.62 

4.92 

47.59 

51 

.44 

1.11 

4.68 

6.12 

.95 

4.56 

2.98 

2.19 

13.74 

.16 

3.25 

2.41 

42.59 

52 

1.56 

3.79 

4.24 

.98 

3.84 

8.57 

3.18 

9.97 

9.14 

2.06 

4.71 

2.68 

54.72 

53 

3.15 

4.38 

5.36 

3.03 

1.89 

3.43 

2.65 

11.32 

9.51 

.46 

5.49 

5.99 

56.66 

54 

1.94 

3.62 

3.84 

.98 

4.11 

2.15 

3.57 

1.97 

3.06 

9.41 

.95 

2.75 

38.35 

55 

4.13 

1.47 

2.42 

3.89 

5.58 

3.43 

1.24 

8.65 

16.69 

.91 

2.15 

.64 

51.20 

56 

1.54 

3.08 

3.47 

1.58 

3.64 

6.51 

2.45 

6.38 

3.40 

7.07 

.20* 

.26 

39.58* 

57 

1.98 

3.57 

4.88 

1.49 

3.22 

6.29 

3.54 

5.94 

11.30 

1.14 

5.33 

3.98 

52.66 

58 

4.48 

3.76 

4.59 

5.88 

2.38 

7.20 

4.66 

7.40 

7.20 

3.90 

.56 

3.58 

55.59 

59 

2.25 

3.69 

5.68 

1.93 

5.27 

5.17 

12.03 

2.49 

7.35 

6.75 

1.28 

4.00 

57.89 

60 

4.23 

3.64 

5.03 

1.94 

3.52 

6.22 

16.39 

2.49 

7.98 

.94 

.80 

2.31 

55.49 

61 

2.04 

3.68 

4.91 

7.32 

5.45 

6.89 

3.94 

6.02 

3.53 

1.25 

3.31 

1.20 

49.54 

62 

3.62 

2.90 

5.18 

3.90 

1.00 

7.28 

3.34 

5.50 

9.15 

1.08 

4.83 

1.78 

49.56 

63 

4.45 

4.15 

1.52 

2.25 

3.58 

6.73 

4.34 

1.05 

3.28 

2.54 

4.60 

2.25 

40.74 

64 

8.21 

7.49 

4.66 

2.53 

1.74 

10.18 

10.47 

5.43 

7.24 

7.74 

.89 

5.40 

71.98 

65 

1.59 

6.43 

9.39 

1.48 

1.43 

3.98 

6.94 

5.25 

1.89 

2.41 

.60 

.74 

42.13 

66 

7.03 

4.79 

3.17 

.42 

6.57 

2.79 

7.27 

2.99 

2.93 

.85 

.37 

4.41 

43.59 

67 

5.83 

2.85 

1.73 

1.90 

3.70 

9.27 

11.53 

4.96 

3.72 

.50 

1.64 

3.81 

51.44 

68 

2.78 

1.72 

1.05 

2.16 

4.34 

1.25 

14.24 

1.29 

1.13 

7.22 

3.07 

3.05 

43.30 

69 

2.96 

1.76 

5.81 

3.92 

1.83 

4.62 

2.98 

10.72 

2.21 

1.51 

9.70 

3.90 

51.92 

70 

3.10 

2.66 

7.23 

.93 

2.76 

3.31 

3.64 

7.86 

8.07 

7.32 

.96 

3.32 

51.16 

71 

3.98 

2.29 

5.18 

4.58 

3.12 

4.96 

7.73 

14.64 

1.00 

10.31 

1.63 

1.01 

60.43 

72 

5.41 

4.38 

2.18 

.05 

5.25 

2.93 

6.37 

4.34 

3.16 

.21 

7.34 

3.97 

45.59 

73 

4.45 

3.69 

3.27 

3.61 

2.49 

6.97 

5.44 

4.56 

3.58 

1.40 

1.79 

6.51 

47.76 

74 

5.21 

3.92 

4.15 

1.25 

11.42 

5.18 

3.78 

10.85 

1.55 

.68 

3.22 

3.47 

54.68 

75 

4.25 

3.78 

4.44 

3.05 

3.76 

3.22 

7.14 

1.70 

7.50 

2.63 

1.66 

4.44 

47.57 
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CNBRATINO  LOCATIOIf  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  DC 


TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IE  INCHES 
FROM  SUMURY  OF  DAT  DATA 


STATION  HUBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LOT  TO  UTC:  *05 


PERIOD  OP  RECORD:  4211-4707,4901-9107 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

AlflfUAL 

76 

3.01 

1.31 

3.40 

.31 

8.21 

7.02 

5.55 

4.97 

3.99 

3.83 

2.74 

5.58 

49.92 

77 

3.39 

2.20 

5.73 

1.39 

4.08 

5.66 

2.70 

5.73 

5.43 

5.08 

3.75 

5.74 

50.88 

78 

4.64 

1.76 

3.53 

3.58 

5.72 

2.01 

9.56 

5.46 

2.97 

.87 

3.00 

3.13 

46.23 

79 

6.15 

3.99 

6.16 

1.59 

7.12 

3.33 

1.62 

2.50 

12.41 

.64 

3.42 

2.26 

51.19 

80 

4.85 

1.59 

9.03 

1.77 

4.46 

7.10 

3.91 

1.22 

3.37 

2.15 

2.13 

3.42 

45.00 

81 

.97 

2.56 

4.19 

2.14 

6.42 

1.06 

6.74 

9.06 

.72 

1.84 

1.22 

8.29 

45.21 

82 

4.30 

6.64 

.84 

7.39 

1.82 

7.95 

4.37 

3.19 

4.12 

9.36 

2.09 

5.74 

57.81 

83 

6.72 

8.01 

11.53 

2.59 

.94 

4.22 

5.97 

2.19 

5.41 

1.75 

6.78 

4.45 

60.56 

84 

3.69 

5.13 

5.39 

4.84 

5.85 

.92 

5.47 

.39 

10.24 

1.53 

.75 

.42 

44.62 

85 

1.86 

5.44 

1.56 

2.08 

3.85 

5.39 

13.36 

7.07 

2.85 

1.60 

8.04 

2.97 

56.07 

86 

2.88 

2.35 

4.72 

.92 

4.38 

3.48 

3.77 

13.29 

.98 

13.17 

4.45 

6.23 

60.62 

87 

8.34 

5.81 

3.87 

6.05 

.89 

7.58 

3.30 

6.66 

9.66 

.62 

6.67 

1.08 

60.53 

88 

4.70 

2.08 

2.98 

4.11 

3.45 

2.59 

3.49 

9.55 

7.76 

.88* 

2.76 

1.01 

45.36* 

89 

1.80 

2.19 

5.25 

6.52 

2.21 

8.56 

2.71 

5.96 

10.59 

5.99 

1.94 

6.33 

60.05 

90 

2.18 

2.13 

4.07 

1.30 

5.14 

.25 

3.79 

8.09 

1.17 

6.92 

2.17 

2.61 

39.82 

91 

10.04 

2.51 

4.50 

2.10 

2.55 

1.31 

8.49 

31.50* 
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OPERATING  LOCATION  'A' 

usafetac,  asheville  rc 


TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SIMURT  OP  DAY  DATA 


STATION  NUMBER  I  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  APB  SC 

LST  TO  UTC:  *05 


PERIOD  OF  RECORD:  4211-4707,4901-9107 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 


JAR 


MAR  APR  HAT  JUN  JUL  AUG 


OCT  NOV  DEC  ANNUAL 


LEAST 

.44 

.92 

.84 

.05 

.89 

.25 

1.24 

.39 

.72 

TRACE 

.37 

.26 

35.56 

GREATEST 

10.04 

8.01 

11.53 

7.39 

11.42 

10.18 

16.39 

14.64 

16.69 

13.17 

9.70 

8.29 

71.98 

NEAR 

3.69 

3.38 

4.53 

2.77 

3.69 

4.93 

6.10 

5.86 

5.69 

3.30 

2.87 

3.33 

50.38 

MEDIAN 

3.48 

3.33 

4.55 

2.31 

3.55 

4.79 

4.66 

5.48 

4.61 

1.84 

2.13 

3.13 

50.40 

SO 

2.061 

1.667 

2.204 

1.841 

2.083 

2.517 

3.737 

3.440 

3.807 

3.234 

2.227 

1.921 

7.643 

TOTAL  0B8 

1488 

1355 

1488 

1440 

1488 

1440 

1465 

1426 

1380 

1420 

1384 

1456 

17230 

GREATEST  VALUE  OF 


16.69  OCCURRED  ON  09/55 


ROTE:  ‘THE  VALUE  IS  BASED  OH  A  MONTH  WITH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  l*C 


EXTREME  DAILY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IH  INCHES 
FROM  SUMAKY  OF  DAY  DATA 


SYKnOH  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LET  TO  IRC:  +05 


PERIOD  OF  RECORD:  4211-4707,4901-9107 
MCMTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUIf 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

HOV 

DEC 

ANlfUAL 

42 

.00* 

.87 

.87* 

43 

.88 

.71 

1.59 

1.61 

.34 

1.98 

1.09 

3.18 

2.72 

TRACE 

.56 

1.07 

3.18 

44 

1.32 

2.91 

2.37 

.74 

1.20 

3.08 

2.45 

3.14 

1.77 

1.06 

.83 

.87 

3.14 

45 

.71 

1.09 

1.00 

.82 

1.08 

6.26 

2.83 

2.14 

3.35 

.67 

.68 

1.72 

6.26 

46 

1.30 

1.06 

.72 

.97 

1.15 

1.08 

1.60 

2.38 

.47 

2.62 

.78 

.84 

2.62 

47 

.81 

.32 

.88 

.84 

1.10 

2.43 

1.52* 

2.43* 

49 

.41 

.94 

.59 

.96 

1.14 

.82 

1.51 

1.58 

4.33 

1.35 

.65 

.51 

4.33 

50 

.54 

.45 

1.85 

.20 

1.13 

1.58 

6.30 

.85 

2.49 

1.38 

.50 

1.56 

6.30 

51 

.15 

.34 

1.32 

1.78 

.80 

1.33 

1.03 

.74 

6.93 

.07 

1.92 

.93 

6.93 

52 

.64 

1.80 

.98 

.35 

1.64 

2.59 

1.28 

4.75 

4.90 

1.09 

1.69 

.82 

4.90 

53 

1.31 

1.16 

1.63 

1.43 

.86 

1.56 

.92 

3.15 

2.88 

.22 

1.25 

1.84 

3.15 

54 

.60 

1.59 

1.49 

.45 

2.59 

1.82 

1.24 

.85 

1.45 

8.22 

.36 

.60 

8.22 

55 

.91 

1.10 

.98 

1.72 

1.41 

1.43 

.46 

2.52 

3.41 

.30 

1.06 

.30 

3.41 

56 

.73 

1.08 

1.20 

.64 

1.27 

2.50 

1.30 

3.73 

2.93 

3.09 

.20* 

.16 

3.73* 

57 

.50 

1.36 

1.19 

.75 

.95 

1.85 

1.47 

2.16 

5.71 

.54 

2.61 

.90 

5.71 

58 

1.51 

1.53 

.98 

3.01 

.85 

2.04 

1.66 

4.50 

3.87 

1.68 

.45 

1.40 

4.50 

59 

.49 

.77 

1.90 

.91 

1.83 

1.58 

3.66 

.73 

2.99 

1.70 

.51 

2.36 

3.66 

60 

1.73 

1.38 

1.42 

.87 

1.70 

4.30 

4.69 

.87 

4.86 

.38 

.24 

.69 

4.86 

61 

1.14 

1.21 

3.41 

2.28 

2.70 

3.12 

2.19 

2.33 

.92 

.52 

1.44 

.30 

3.41 

62 

.93 

1.13 

1.61 

.94 

.53 

1.35 

.98 

1.55 

3.90 

.37 

2.84 

1.35 

3.90 

63 

.97 

.95 

.44 

1.45 

1.43 

2.59 

.78 

.45 

1.06 

1.99 

2.29 

.81 

2.59 

64 

2.67 

2.33 

1.86 

1.07 

1.13 

3.39 

3.12 

3.12 

5.22 

3.95 

.54 

3.11 

5.22 

65 

.35 

1.73 

1.84 

.61 

.56 

.86 

1.74 

2.04 

.64 

2.09 

.27 

.42 

2.09 

66 

1.61 

2.53 

1.26 

.12 

2.80 

.94 

2.25 

.57 

.94 

.63 

.22 

.94 

2.80 

67 

1.23 

1.01 

.58 

1.33 

1.16 

7.61 

2.75 

1.27 

1.74 

.41 

.84 

2.26 

7.61 

68 

1.23 

1.02 

.47 

.37 

1.50 

.41 

2.86 

.45 

.52 

3.11 

1.19 

1.58 

3.11 

69 

1.45 

.41 

1.94 

1.73 

.81 

1.79 

1.03 

4.45 

1.11 

.63 

9.40 

1.12 

9.40 

70 

1.53 

.75 

1.50 

.45 

1.97 

1.49 

1.18 

3.30 

2.60 

2.22 

.85 

2.31 

3.30 

71 

.74 

.71 

1.59 

1.60 

1.04 

1.35 

1.33 

6.50 

.36 

1.95 

1.01 

.58 

6.50 

72 

1.16 

1.14 

.56 

.03 

1.31 

1.07 

2.62 

.85 

1.71 

.17 

2.31 

1.31 

2.62 

73 

1.00 

1.19 

1.16 

1.82 

.60 

1.94 

1.45 

1.16 

1.20 

.72 

.55 

2.19 

2.19 

74 

3.63 

1.04 

1.43 

.71 

2.92 

3.56 

1.42 

2.56 

.49 

.26 

1.52 

.94 

3.63 

75 

1.13 

1.11 

1.36 

1.17 

1.66 

.74 

2.22 

.66 

1.66 

1.09 

1.31 

.81 

2.22 
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OPERATIRQ  LOCATION  'A'  EXTREME  DAILY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 

U3AFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AF8  SC 

LST  TO  UTC:  *05 


PERIOD  OF  RECORD:  4211-4707,4901-9107 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

76 

1.16 

.52 

1.39 

.19 

2.27 

1.80 

1.61 

2.06 

1.04 

1.12 

.93 

1.58 

2.27 

77 

.90 

1.52 

1.28 

1.02 

2.13 

2.82 

1.53 

2.83 

1.68 

2.28 

2.10 

1.63 

2.83 

78 

1.57 

.69 

2.19 

1.26 

1.32 

1.09 

2.37 

1.93 

2.16 

.47 

2.09 

2.10 

2.37 

79 

3.24 

1.07 

1.97 

.70 

2.89 

2.12 

.67 

1.09 

6.18 

.55 

2.70 

1.41 

6.18 

80 

1.03 

.53 

1.53 

.50 

1.17 

4.40 

1.41 

.42 

1.38 

.64 

.70 

1.16 

4.40 

81 

.41 

.85 

1.07 

2.01 

2.15 

.39 

1.60 

5.15 

.37 

.79 

.72 

1.82 

5.15 

82 

2.14 

2.27 

.47 

2.20 

1.19 

3.02 

.87 

.92 

2.34 

5.75 

.92 

2.05 

5.75 

83 

2.81 

1.88 

5.82 

1.17 

.29 

2.71 

1.32 

1.34 

1.48 

1.25 

3.65 

1.30 

5.82 

84 

.97 

1.73 

2.00 

2.10 

1.27 

.64 

2.07 

.16 

2.19 

1.47 

.33 

.33 

2.19 

85 

.58 

1.45 

.52 

.92 

1.64 

1.65 

6.16 

2.29 

1.45 

.60 

3.22 

.99 

6.16 

86 

1.00 

.89 

2.00 

.44 

1.58 

.94 

1.82 

2.52 

.31 

7.82 

1.50 

1.86 

7.82 

87 

2.45 

1.57 

1.16 

5.36 

.49 

2.11 

1.05 

1.40 

1.59 

.62 

2.15 

.38 

5.36 

88 

1.67 

.71 

1.13 

1.89 

.85 

.90 

1.45 

2.80 

1.77 

.45* 

1.70 

.43 

2.80* 

89 

.58 

.70 

1.43 

1.62 

.60 

2.77 

.84 

2.32 

2.35 

3.15 

.96 

2.19 

3.15 

90 

.72 

.75 

2.17 

.62 

3.40 

.14 

1.05 

3.21 

.98 

3.73 

1.67 

1.00 

3.73 

91 

2.22 

.78 

1.90 

1.28 

1.47 

.66 

2.15 

2.22* 

BRBATBST  3.63  2.91  5.82  5.36  3.40  7.61  6.30  6.50  6.93  8.22  9.40  3.11  9.40 


TOTAL  OBS  1488  1355  1488  1440  1488  1440  1465  1426  1380  1420  1384  1456  17230 


TOE  GREATEST  VALUE  OF  9.40  OCCURRED  CH  11/01/69 


ROTE:  “THE  VALUE  IS  BASED  OR  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SNOWFALL  IN  INCHES 
FROM  SIMONY  OF  DAY  DATA 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  4601-4707,4901-9107 

LST  TO  UTC:  *05  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


AMOUNTS 

(INCHES) 

JAN 

FEB 

MAR 

MAY 

JUS 

JUL 

AUG 

m 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

MONK 

96.8 

97.4 

98.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

98.6 

99.3 

TRACE 

2.8 

1.8 

1.1 

.1 

1.0 

.6 

0. 1-0-4 

.3 

.1 

.1 

.2 

.1 

0.5-1.4 

.1 

.6 

.1 

.1 

.i 

1-5-2-4 

.1 

.0 

2. 5-3. 4 

.1 

.1 

.0 

3. 5-4. 4 

.1 

.0 

4. 5-6. 4 

.1 

.1 

.0 

6.5-10.4 

.1 

.0 

10.5-15.4 

15.5-25.4 

25.5-50.4 

OVER  50.4 

DAYS  WITH 

MENS  AMIS 

.4 

.8 

.4 

.5 

.2 

TOTAL  RO.  OF 

OBSERVATIONS 

1395 

1270 

1395 

1350 

1395 

1350 

1372 

1333 

1290 

1327 

1268 

1333 

16078 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


TOTAL  MONTHLY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUmAFT  OF  DAY  DATA 


STATION  HUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  +05 


PERIOD  OF  RECORD:  4601-4707,4901-9107 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

46 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

47 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

.0* 

49 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

50 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

51 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

52 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

53 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

54 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

55 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

56 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

.0 

.0* 

57 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.4 

58 

.0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.1 

59 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

60 

.0 

TRACE 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

61 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACB 

62 

TRACE 

TRACE 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACB 

63 

TRACE 

2.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.4 

64 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

65 

.3 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

66 

TRACK 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

TRACE 

TRACB 

67 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

68 

.5 

1.4 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.9 

69 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

70 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

TRACB 

71 

TRACE 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

72 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

73 

TRACE 

4.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

TRACE 

4.3 

74 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

75 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

76 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

77 

.7 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.7 

78 

TRACB 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

79 

.0 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

i.i 

80 

TRACE 

TRACE 

5.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

5.8 
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OPERATING  LOCATION  '»• 
USAFETAC,  ASHEVILLE  l*C 


TOTAL  MONTHLY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUWAKY  OF  DAT  DATA 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  4601-4707,4901-9107 


LST  TO  UTC: 

♦05 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JXJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

SI 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

82 

TRACE 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

83 

.0 

.0 

6.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.6 

84 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

85 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

86 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

87 

TRACE 

.0 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

as 

4.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

.0 

TRACE 

4.5* 

89 

.0 

1.7 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13.7 

15.4 

90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

91 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE* 

LEAST 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

GREATEST 

4.5 

4.3 

6.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

13.7 

15.4 

MEAN 

.1 

.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.3 

1.0 

INDIAN 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

SO 

.679 

.800 

1.280 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

2.088 

2.763 

TOTAL  0B8 

1395 

1270 

1395 

1350 

1395 

1350 

1372 

1333 

1290 

1327 

1268 

1333 

16078 

THE  GREATEST  VALUE  OF  13.7  OCCURRED  ON  12/89 

NOTE:  *THB  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
U3APETAC,  ASHEVILLE  RC 


EXTREME  DAILY  SNOWFALL  AMOUNTS  IB  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAI  DATA 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  OTC:  *05 


PERIOD  OF  RECORD:  4601-4707,4901-9107 
MONTH:  ALL  BOORS:  ALL 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JOB 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

46 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

47 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

.0* 

49 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

50 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

51 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

52 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

53 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

54 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

55 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

** 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

56 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

.0 

.0* 

57 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.4 

58 

.0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.0 

59 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

60 

.0 

TRACE 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

61 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

62 

TRACS 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

63 

TRACE 

1.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.4 

64 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

65 

.3 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

66 

TRACE 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

67 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

68 

.2 

.6 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.6 

69 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

70 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

71 

TRACE 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

72 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

73 

TRACE 

3.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.3 

74 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

75 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

76 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

77 

.7 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.7 

78 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACS 

79 

.0 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

80 

TRACE 

TRACE 

5.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

5.2 
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OPERATING  LOCATION  -A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SNOW  DEPTH  IK  INCHES 
FROM  SUWURT  OP  DAT  DATA 


STATION  NUMBER: 

:  747910 

STATION  NAME:  MYRTLE 
LST  TO  UTC:  *05 

BEACH  AFB 

SC 

PERIOD  OF  RECORD:  4211-4707 

MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 

,5207- 

-9107 

AMOUNTS 

(INCHES) 

JAN 

FEB 

MAR  APR 

MAX 

JIM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

NONE 

99.6 

99.0 

99.5  100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

99.8 

TRACE 

.2 

.3 

.3 

.1 

.1 

1 

.3 

.1 

.0 

2 

.1 

.1 

.1 

.0 

3 

.1 

.1 

.0 

4-6 

.2 

.1 

.2 

.0 

7-12 

.1 

.1 

.0 

13-24 

.1 

.0 

29-36 

37-46 

49-60 

61-120 

OVER  120 

DATS  WITH 

MBAS  AMTS 

.1 

.7 

.2 

.7 

.2 

TOTAL  HO.  OF 

OBSERVATIONS 

1364 

1242 

1364  1320 

1364 

1320 

1371 

1333 

1290 

1327 

1298 

1363 

15956 
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cmnns  LOCATION  'A' 
USAFEXMC,  ASHEVILLE  HC 


EXTREME  DAILY  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMARX  OF  DAT  DATA 


STATION  NUMBER:  747910  STATIC*  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  *05 


PERIOD  OF  RECORD:  4211-4707,5207-9107 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 


JAN 


42 

43 

44 

45 


O 

0 

0 


FEB 


0 

0 

O 


MAR  APR  MAX  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 


0 

0 

0 


0 

0 

0 


0  0 
0  0 
0  0 


0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 


0 

6 

0 

0 


ANNUAL 


0» 

6 

0 

0 


46 

47 


0  0  0  0 
0  0  0  0 


0  0 
0  0 


0  0 
0* 


0 


o 


0 


0 


0 

0* 


52 

53 

54 

55 


O  0 

0  o 

O  0 


0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 


0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

o 


0 

0 

0 

0 


0» 

0 

0 

0 


56 

57 

58 

59 

60 


0  0  0 

0  0  0 

0  10 

0  0  0 

0  0  TRACE 


0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 


0 

O 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 


0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 


0*  0  0* 
0  0  0 

0  TRACE  1 

0  0  0 

0  0  TRACE 


61 

62 

63 

64 

65 


0  0  0 

0  0  0 

0  TRACE  0 

0  0  0 

0  0  0 


0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 


0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

O  0 


0  0  0 

0  0  0 

0  0  TRACE 

0  0  0 

0  0  0 


66 

67 

68 

69 

70 


0  0  0 

0  0  0 

0  10 

0  0  0 

TRACE  0  0 


0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 


0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 


0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

o 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 


0  0 

0  0 

0  1 

0  0 

0  TRACE 


71 

72 

73 

74 

75 


0  0 

0  0 

0  5 

O  0 

0  0 


0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 


0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 


0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 


0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 


0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 


0 

0 

5 

0 

0 
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operating  location  extreme  milt  show  dbptb  amounts  ih  inches 

usafkiac,  Asheville  bc  from  sdmort  or  day  data 


sum  OH  NUMBER:  747910  STATION  RAMS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  *05 


PERIOD  or  RECORD:  4211-4707,5207-9107 
NORTH:  ALL  SOURS:  ALL 


YEAR 


JAR 


76 

77 
7S 
79 
SO 


0 

O 

O 

0 

0 


PEB 


0 

0 

0 

1 

0 


MAR  APR  MAY  JUR  JUL  AUG  SEP 


0  0  0 

0  0  0 

0  0  0 

0  0  0 

5  0  0 


0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 


0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 


OCT  BOV  DEC 


0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 


ARRUAL 


0 

0 

0 

1 

5 


12 

13 

14 

15 


O  O 
0  0 
0  O 
0  0 
O  O 


0  0  0 

0  0  0 

7  0  0 

0  0  0 

0  0  0 


0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 


0 

0 

0 

0 

0 


o 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

o 

0 

0 


0 

0 

0 

o 

0 


0 

0 

7 

0 

0 


87 

88 

89 

90 


0  0  0 

TRACK  O  0 

2  0  0 

0  2  TRACE 

0  0  0 


0 

0 

0 

0 

0 


O 

0 

0 

0 

0 


0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 


0  0 

0  0 

0  0* 

O  0 

0  0 


0  0  o 

0  0  TRACE 

0  TRACE  2* 

0  15  15 

0  0  O 


91 


TOTAL  OSS 


0* 


0* 


0*  0*  15 


15* 


1364  1242  1364  1320  1364  1320  1371  1333  1290  1327  1298  1363  15956 


THE  GREATEST  VALUE  OT  15  OCCURRED  OR  12/25/89 


ROTE:  *THS  VALUE  IS  BASED  OR  A  NORTH  WITH  LESS  THAR  90%  OP  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  NORTH 
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omutrnra  location  *a* 

OBAPRAC,  ASHEVILLE  DC 


FIRST  AID  LAST  DATS  OF  OCCURRENCE  BY 
FROM  8UWARY  OF  DAT  DATA 


R:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 


PERIOD  OF  RECORD:  4901-5206 
SNOW- YEAR:  1  ADO  -  31  JUL 
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MUMM 
M  M 

M  M 

M  M 
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MMMMM 
M  M 

M  M 

AA  AA 


mntRRRR 

krhrhhrrr 

RR  RR 

HR  HR 

RRRRRRRRR 
RRRRRRRR 
HR  RR 
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HR  HR 

RR  RR 
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IT 

IT 

TT 
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TT 

TT 
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CC  CC 

CC 
CC 
CC 
CC 

CC  CC 

CCCCCCCC 
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PART  C 


SURFACE  WIT)  SUMMARIES 


PEAK  WINDS. 

THESE  TABLES  ADS  CREATED  FROM  SUMMARY  OP  DAY  DATA.  SPEEDS  ARE  IN  KNOTS. 

DIRECTIONS  ARB  TO  16  COMPASS  POINTS  FROM  THE  BBS  INNING  OF  PERIOD  OF  RECORD 
THROUGH  JURE  1968,  BUT  IN  JULY  1968,  ALL  STATI0M8  EXCEPT  THOSE  OF  THE  RATIONAL 
WEATHER  SERVICE  STARTED  RECORDING  DIRECTIONS  IN  TENS  OF  DEGREES.  DATA 
IS  SUMMARIZED  BY  NORTH  FOR  RACE  YEAR  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD 
AVAILABLE.  GIVEN:  THE  GREATEST  MONTHLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINED,  THE 
GREATEST  YEARLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINBD,  AND  THE  DATE  OF  THE  ABSOLUTE 
PEAK  WIND  RECORDED  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES 
A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAN  901  OF  THE  DATA  ARB  AVAILABLE.  AN 
ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YBAR(S)  WITH  ORE  GR  MORE  HISSING  AND/OR  INCOMPLETE  NORTHS. 

PEAK  WINDS — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA.  DATA  IS  SUMMARIZED  BY  MONTH,  FOR  ALL 
YEARS  COMBINED,  FOR  ELEVEN  WIND  SPEED  GROUPS.  THE  1-4  KNOT  SPEED  GROUP 
INCLUDES  CALM  WINDS.  IF  THE  PEAK  WIND  IS  REPORTED  FOR  A  PARTICULAR  DAI 
AS  ‘CALM,*  THAT  COUNT  GOBS  INTO  THE  ‘1-4  KNOT’  CATEGORY.  TABLES  INCLUDE 
MEANS,  MEDIANS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS.  THE  VALUES  IN  THIS  SUMMARY 
ACCOUNT  FOR  A  PEAK  WIND  BEING  RECORDED  FOR  BACH  DAY  OF  EACH  MONTH. 

WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS.  THEY  SUMMARIZE 
THE  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED)  . 

THESE  TABLES  GIVE  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OF  THE  PERCENT  OCCURRENCE 

FREQUENCY  (POP)  FOR  ELEVEN  WIND  SPEED  GROUPS  VERSUS  TWELVE  WIND  DIRECTION 
SECTORS  GIVEN  IN  30  DEGREE  INCREMENTS.  ‘CALM*  AND  ‘VARIABLE*  WINDS  ARB 
GIVER  SEPARATELY.  CARDINAL  WIND  DIRECTIONS  (N,E,8,W)  APPEAR  FOR  REFERENCE. 

TOTAL  PERCENTAGES,  MEANS,  AND  MED  I  AN  8  FOR  EACH  SECTOR,  ALONG  WITH  TOTAL  OBS¬ 
ERVATION  COUNTS,  ARB  PRINTED  BELOW  EACH  SUMMARY. 

ALSO  PROVIDED:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OF  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FOR  SPECIFIED  CBILINO /VISIBILITY  CONDITIONS.  THESE  CONDITIONS  ARB: 

WHEN  THE  VISIBILITY  IS  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO  1/2  MILES  (0800  METERS) 

THE  CEILING  MU8T  BE  GREATER  TEAR  OR  EQUAL  TO  200  FEET  BUT  LESS  THAR  1500  FEET. 

IF  THIS  CONDITION  18  NOT  MET,  THEN  THE  FOLLOWING  CONDITION  IS  TBSTSD: 

WHEN  THE  CBILINO  IS  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO  200  FEET,  THE  VISIBILITY  MUST 
BE  OREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  1/2  (  0800  METERS)  BUT  LB8S  THAN  3  MILES  (4800  METERS). 


CONVERSION:  1  KNOT  •  .514791  METERS  PER  SECOND 


C  -  1  -  2 


USAFETAC/D8-- 92/269  -  Pagw  50 


OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  AC 


PEAK  SURFACE  WINDS  IN  KNOTS 
FROM  SUMUtY  OF  DAT  DATA 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  RAIS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  ID  TOC:  *05 


PERIOD  OF  RECORD:  4601-4706,5709-9107 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUH 

JUL 

AUG 

JEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

46 

1  RW 

33 

W  *43 

S  33 

Him 

41 

S  *28 

RE  *27 

WSW  33 

* 

W  *21 

* 

* 

RRW*  32 

W  *43 

47 

SW  *37 

SW  36 

NtlW  46 

SW 

32 

WSW 

35 

SSW  32 

WNW* 4 6 

57 

ERE*  26 

H  *26 

w 

30 

SW 

36 

SW  *36 

58 

RRW  27 

W  40 

E  31 

RRE*37 

SSW  25 

NNW*32 

HRW*24 

SSW*24 

RRW*  56 

n  *27 

RW 

25 

B  *30 

RRW*56 

59 

W  *33 

WNW*30 

WSW*34 

n  * 

>31 

WSW*51 

Him  38 

B  *39 

SSB  26 

E 

45 

SSW  31 

w  1 

>35 

w 

37 

WSW*51 

60 

ERE 

36 

SW  *42 

WSW  37 

WSW*33 

w 

41 

SSW  26 

R  29 

SSW  22 

WNW 

27 

RRW  27 

R 

24 

w 

47 

W  *47 

61 

Him  29 

WSW*38 

S  39 

SE 

40 

ram 

27 

SSW  32 

HSW  30 

RRW  28 

NNB*28 

N  *29 

SSB 

25 

SW 

31 

SB  *40 

62 

29 

NW  43 

R  34 

RW 

37 

H 

27 

SSW*  30 

SSB  25 

H  35 

hive 

31 

R  29 

SSE 

40 

w 

32 

RW  *43 

63 

NRW*37 

NSW*33 

W  *38 

RHW*33 

R  *26 

B  *24 

W  *30 

R  *29 

s  * 

>35 

N  *36 

RW  *35 

BHW*30 

W  *38 

64 

W  *47 

SW  *37 

WRW*38 

S  *30 

ERE 

34 

E  28 

WSW*45 

E  *30 

s  > 

>32 

W  *31 

SSW*  2  5 

N 

39 

W  *47 

65 

W 

39 

S  *90 

E  *34 

W  *34 

RRW* 34 

WWW*  24 

NAB* 19 

S  *19 

EHB*20 

S  *33 

WRW*32 

ram 

36 

8  *90 

66 

NHW*40 

88W  51 

R  *31 

W  *34 

S  *23 

RRB*25 

R  *26 

R  22 

BSE 

20 

SSW  24 

W3W 

28 

SW 

28 

SSW*  51 

67 

H 

32 

RAW  30 

S  40 

mm 

31 

HSW 

32 

HE  36 

S  24 

RE  19 

R 

22 

S  27 

RW 

37 

WNW 

30 

S  40 

68 

ESS 

29 

WNW  30 

WNW  35 

M 

30 

B 

21 

ERE  23 

04/  40 

36/  26 

25/ 

20 

20/  30 

03/ 

28 

34/ 

39 

04/  40 

69 

34/ 

29 

32/  36 

28/  39 

36/ 

37 

18/ 

25 

36/  34 

19/  28 

30/  38 

11/ 

22 

11/  28 

36/ 

37 

16/ 

38 

28/  39 

70 

33/ 

28 

34/  30 

06/  33 

19/ 

38 

14/ 

31 

03/  30 

19/  27 

19/  25 

19/ 

26 

01/  30 

21/ 

27 

11/ 

46 

11/  46 

71 

33/ 

40 

27/  36 

19/  43 

24/ 

34 

19/ 

28 

03/  21 

36/  26 

30/  42 

32/ 

36 

02/  29 

31/ 

31 

03/ 

30 

19/  43 

72 

27/ 

31 

27/  40 

26/  31 

23/ 

33 

36/ 

38 

31/  40 

27/  46 

29/  42 

36/ 

34 

01/  29 

29/ 

31 

31/ 

36 

27/  46 

73 

16/ 

30 

02/  41 

28/  42 

19/ 

36 

24/ 

44 

06/  28 

06/  45 

20/  25 

07/ 

28 

18/  25 

01/ 

28 

36/ 

35 

06/  45 

74 

29/ 

26 

23/  42 

26/*42 

18/ 

30 

24/ 

47 

27/  36 

36/*20 

18/*24 

15/ 

34 

02/  24 

30/ 

28 

28/ 

25 

24/*47 

75 

27/ 

28 

25/  30 

21/  30 

33/ 

36 

34/ 

25 

33/  30 

34/  36 

27/  23 

35/ 

33 

19/  30 

23/ 

28 

27/ 

35 

33/  36 

76 

36/ 

27 

27/  46 

27/  30 

03/ 

27 

26/ 

35 

21/  22 

31/  26 

08/  31 

12/ 

26 

19/  37 

34/ 

30 

30/ 

35 

27/  46 

77 

27/ 

35 

29/  30 

29/  35 

27/ 

36 

04/ 

31 

36/  50 

24/  25 

24/  30 

32/ 

30 

29/  28 

30/ 

33 

30/ 

32 

36/  50 

78 

23/ 

45 

28/  30 

16/  28 

20/ 

29 

21/ 

34 

21/  29 

06/  41 

22/  23 

36/ 

25 

35/*23 

01/ 

21 

19/ 

31 

23/*45 

79 

27/ 

35 

35/  32 

17/  33 

20/ 

33 

27/ 

28 

20/  28 

17/  20 

34/  29 

15/ 

49 

35/  28 

19/ 

31 

34/ 

28 

15/  49 

80 

• 

33/ 

25 

31/  35 

32/  34 

25/ 

30 

33/ 

30 

06/  21 

30/  36 

34/  26 

03/ 

17 

06/  26 

18/ 

24 

01/ 

40 

01/  40 

81 

36/ 

32 

29/  32 

32/  44 

19/ 

32 

35/ 

34 

36/  28 

18/  27 

36/  27 

01/ 

21 

31/  27 

33/ 

26 

34/ 

30 

32/  44 

82 

33/ 

30 

31/  27 

29/  30 

31/ 

37 

01/ 

22 

32/  34 

23/  45 

27/  28 

19/ 

20 

35/  34 

33/ 

30 

36/ 

42 

23/  45 

83 

19/ 

36 

02/  37 

03/  50 

24/ 

37 

20/ 

28 

20/  25 

33/  52 

02/  20 

24/ 

28 

18/  29 

25/ 

32 

35/ 

38 

33/  52 

84 

36/ 

26 

25/  31 

21/  38 

06/ 

30 

35/ 

33 

19/  22 

29/  28 

21/  18 

34/ 

38 

09/  24 

19/ 

28 

28/ 

23 

21/  38 

85 

26/ 

30 

27/  42 

35/  34 

19/ 

31 

21/ 

35 

33/  42 

15/  51 

08/  20 

33/ 

29 

03/  23 

18/ 

40 

29/ 

28 

15/  51 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
OSAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PEAK  SURFACE  WINDS  IN  KNOTS 
FROM  SUMMRY  Or  DAT  DATA 


STATION  HUCER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LSI  TO  UTC:  *05 


PERIOD  OF  RBCORD:  4601-4706,5709-9107 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

HOV 

DEC 

ARM 

86 

31/ 

31 

01/ 

29 

19/ 

32 

21/ 

33 

11/ 

28 

16/ 

30 

35/  42 

01/ 

24 

07/ 

21 

02/  30 

09/ 

28 

06/ 

30 

35/  42 

87 

01/ 

32 

35/ 

40 

22/ 

32 

12/ 

28 

02/ 

22 

35/ 

38 

31/*44 

24/ 

28 

24/ 

28 

02/  28 

19/ 

26 

35/ 

39 

31/M4 

88 

01/ 

24 

29/ 

32 

08/ 

30 

03/ 

32 

20/ 

30 

27/ 

39 

34/  32 

20/ 

36 

24/ 

24 

33/*22 

30/ 

32 

35/ 

27 

27/*39 

89 

32/ 

35 

30/ 

32 

36/ 

31 

25/ 

33 

23/ 

48 

27/ 

45 

26/  27 

04/ 

36 

18/ 

66 

16/  27 

25/ 

31 

31/ 

28 

18/  66 

90 

27/ 

33 

21/ 

50 

34/ 

26 

03/ 

27 

32/ 

37 

19/ 

22 

24/  29 

25/ 

30 

27/ 

24 

35/  34 

15/ 

42 

27/ 

30 

21/  50 

91 

34/ 

28 

30/ 

39 

22/ 

52 

10/ 

24 

10/ 

23 

03/ 

30 

16/  39 

22/*52 

GREATEST  W  47  8  90  22/  52  WWW  41  WSW  51  36/  50  33/  52  30/  42  16/  66  19/  37  15/  42  W  47  S  90 


TOTAL  OBS  I  1058  963  1044  1030  1053  1021  1002  973  983  1007  984  1025  12143 


THE  PEAK  WIND  OF  90  FROM  S  OCCURRED  ON  02/25/65 

NOTE:  *THB  VALUE  IS  BASED  OH  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
STHK  VALUE  18  100  OR  GREATER  WITH  LESS  THAN  909  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


C  -  2  -  IB 
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operatin']  location  •*> 
DSAFETAC,  ASHEVILLE  IK 


PERCENIASB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  DAILY  PEAK  HDDS 
FROM  8IM4ART  OF  DAI  DATA 

STATION  NUMBER)  747910  STATION  KANE)  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RBOORD:  4601-4706,5709-9107 

L3T  TO  UTC)  >05  MONTH)  ALL  HOURS)  ALL 


MONTH 

CALM-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEEDS 
20-24  25-29 

IN  KNOTS 

30-34  35-39 

40-49 

50-64 

OK  65 

MEAN 

WIND 

MSDIAll 

WIND 

TOTAL 

OB 8 

JAN 

.1 

8.8 

29.1 

28.9 

18.4 

10.0 

3.1 

1.1 

.4 

.0 

.0 

17.3 

16.0 

lose 

FEB 

.0 

3.1 

24.4 

29.1 

23.4 

11.6 

5.6 

1.3 

1.1 

.2 

.1 

19.3 

18.0 

963 

MAR 

.0 

1.3 

20.9 

32.1 

23.9 

13.7 

5.7 

1.4 

.8 

.2 

.0 

19.8 

19.0 

1044 

APR 

.0 

.4 

17.8 

32.1 

30.4 

12.4 

5.3 

1.4 

.2 

.0 

.0 

20.0 

19.0 

1030 

MAX 

.0 

1.6 

27.9 

40.1 

20.7 

6.1 

2.3 

.9 

.4 

.1 

.0 

17.7 

17.0 

1053 

Jim 

.0 

2.6 

32.6 

40.0 

17.9 

3.8 

1.7 

.8 

.5 

.1 

.0 

17.0 

16.0 

1021 

JUL 

.0 

3.5 

35.7 

36.3 

17.2 

4.4 

1.2 

.6 

.9 

.2 

.0 

16.8 

16.0 

1002 

AUO 

.3 

8.1 

43.6 

33.0 

10.9 

3.1 

.4 

.4 

.2 

.0 

.0 

15.0 

14.0 

973 

SEP 

.0 

10.0 

46.4 

28.4 

10.2 

3.2 

.9 

.4 

.3 

.1 

.2 

14.9 

14.0 

983 

OCT 

.0 

10.4 

37.6 

29.8 

15.2 

5.5 

1.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

15.5 

15.0 

1007 

MOV 

.2 

10.8 

34.7 

29.1 

16.7 

6.0 

1.6 

.6 

.4 

.0 

.0 

15.9 

15.0 

984 

DEC 

.0 

11.7 

31.1 

27.6 

16.0 

8.6 

3.1 

1.5 

.4 

.0 

.0 

16.7 

16.0 

1025 

ANtUAL 

.0 

6.0 

31.7 

32.2 

18.5 

7.4 

2.7 

.9 

.5 

.1 

.0 

17.2 

16.0 

12143 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
OSAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER]  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 
1ST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  00-02 


DIRECTION  1 
(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIlfD  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.5 

6.8 

3.1 

16.3 

5.9 

6.0 

020-040 

2.3 

4.0 

.9  .1 

7.2 

6.2 

6.0 

050-070 

1.1 

1.3 

.4 

2.8 

5.9 

6.0 

(E)  080-100 

.3 

.5 

.1 

1.0 

5.3 

5.0 

110-130 

.2 

.2 

.1  .1 

.6 

7.0 

5.5 

140-160 

.4 

.1 

.5 

4.0 

2.0 

(S)  170-190 

1.1 

.3 

.1 

1.5 

4.5 

4.0 

200-220 

1.2 

1.3 

.3 

2.8 

5.2 

5.0 

230-250 

4.2 

1.1 

.2 

5.5 

3.8 

4.0 

(M)  260-280 

4.9 

2.4 

.1 

7.4 

4.0 

3.0 

290-310 

2.6 

3.9 

1.1 

7.5 

6.1 

6.0 

320-340 

2.8 

1.6 

7.3 

6.1 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

39.5 

//////////// 

TOTALS 

|  27.7 

24.6 

8.1  .2 

100.0 

3.3 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  1 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAB  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.9 

9.2 

3.5  .1 

19.8 

6.1 

6.0 

020-040 

1.9 

3.0 

1.6 

6.6 

6.7 

6.0 

050-070 

.3 

.3 

.9 

1.5 

8.4 

10.0 

(B)  080-100 

.3 

.3 

.6 

4.7 

4.5 

110-130 

.3 

.1 

.4 

4.0 

3.5 

140-160 

.3 

.3 

.6 

4.8 

4.5 

(S)  170-190 

1.2 

.4 

.4 

2.0 

5.1 

4.0 

200-220 

1.5 

1.2 

.2 

2.9 

4.6 

4.0 

230-250 

3.4 

1.3 

.2 

4.9 

4.0 

3.0 

(W)  260-280 

3.5 

2.8 

.5 

6.9 

4.9 

4.0 

290-310 

4.6 

1.8 

.4 

6.9 

4.0 

4.0 

320-340 

4.2 

3.9 

1.2 

9.2 

5.6 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

37.5 

//////////// 

TOTALS 

28.4 

24.6 

8.9  .1 

100.0 

3.4 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  2 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUM  SR:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC :  4-  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DEGREES) 

|  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

4 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

7.5 

10.4 

3.0  .4  .1 

21.5 

6.3 

6.0 

020-040 

2.9 

3.7 

1.5 

8.1 

6.1 

6.0 

050-070 

1.2 

.3 

.1  .1 

1.7 

5.0 

4.0 

(B)  080-100 

.1 

.i 

.2 

.4 

7.3 

7.5 

110-130 

.3 

.3 

3.0 

3.0 

140-160 

.3 

.2 

.5 

4.6 

4.0 

(8)  170-190 

.8 

.3 

.2 

1.3 

5.1 

4.0 

200-220 

1.2 

1.5 

.3 

3.0 

5.6 

5.0 

230-250 

3.0 

1.4 

.1 

4.5 

3.9 

4.0 

(W)  260-280 

4.8 

2.6 

.5 

8.0 

4.6 

4.0 

290-310 

2.4 

2.4 

1.0  .2 

5.9 

6.0 

5.0 

320-340 

4.2 

3.9 

1.1 

9.1 

5.5 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

35.6 

//////////// 

TOTALS 

1  28.7 

26.8 

8.0  .7  .1 

100.0 

3.6 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  3 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBERS  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  JAN  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

6.0 

9.5 

6.8  1.1 

23.3 

7.5 

8.0 

020-040 

3.1 

6.8 

1.9 

11.8 

6.3 

6.0 

050-070 

1.5 

1.8 

.3 

3.7 

5.5 

5.5 

(E)  080-100 

1.4 

.6 

.2 

2.3 

4.7 

4.0 

110-130 

1.5 

.2 

1.7 

3.3 

3.0 

140-160 

2.2 

.8 

.2 

3.1 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

1.3 

1.1 

.3 

2.7 

4.8 

5.0 

200-220 

1.5 

1.9 

1.1 

4.5 

6.2 

6.0 

230-250 

2.2 

2.3 

.1 

4.5 

5.0 

5.0 

(W)  260-280 

2.2 

3.3 

1.5  .3  .1 

7.4 

7.0 

6.0 

290-310 

2.6 

3.3 

2.8  .1 

8.8 

7.4 

7.0 

320-340 

3.8 

3.1 

2.9  1.0  .1 

10.9 

7.6 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.3 

mmmm 

TOTALS 

|  29.3 

34.7 

18.0  2.6  .2 

100.0 

5.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  4 
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OPERATING  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

OSAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  APB  SC  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JAN  HOURS:  12-14 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.3 

8.1 

8.0  .8  .2 

20.3 

8.5 

8.0 

020-040 

3.9 

1.2  .3 

6.5 

7.4 

8.0 

050-070 

n 

.3 

3.2 

6.1 

6.0 

(K)  080-100 

H 

.3 

4.8 

5.2 

5.0 

110-130 

.2 

6.1 

4.7 

5.0 

140-160 

2.9 

3.9 

.2 

7.0 

5.1 

5.0 

(8)  170-190 

2.2 

6.1 

1.4 

9.7 

6.6 

6.0 

200-220 

.6 

1.9 

1.2 

3.8 

7.6 

7.0 

230-250 

1 

.5 

3.3 

6.2 

6.0 

(W)  260-280 

H 

2.8  .1 

7.4 

7.9 

8.0 

290-310 

B 

3.2  .3 

8.2 

8.2 

8.0 

320-340 

1 

4.5  1.3  .1 

14.2 

8.6 

8.5 

VARIABLE 

CM* 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.5 

//////////// 

TOTALS 

22.9 

44.6 

23.8  2.8  .3 

100.0 

6.9 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  5 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910 


STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 
LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DBSREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  SB  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.1 

8.9 

5.1 

.9  .1 

18.1 

8.1 

8.0 

020-040 

1.3 

2.7 

.6 

4.6 

6.2 

6.0 

050-070 

1.5 

2.3 

.4 

.1 

4.3 

6.0 

6.0 

(B)  080-100 

2.5 

1.9 

.1 

4.5 

4.6 

4.0 

110-130 

4.3 

.8 

.1 

5.2 

3.6 

3.5 

140-160 

4.7 

3.1 

.1 

8.0 

4.4 

4.0 

(8)  170-190 

2.7 

6.8 

1.7 

.1 

11.3 

6.7 

6.0 

200-220 

1.2 

3.5 

.9 

.1 

5.7 

7.1 

7.0 

230-250 

1.1 

1.3 

.3 

2.7 

5.5 

6.0 

(W)  260-280 

1.5 

2.9 

1.4 

.1 

5.9 

7.0 

7.0 

290-310 

1.7 

4.5 

2.8 

.1 

9.1 

7.3 

7.0 

320-340 

2.9 

6.1 

4.2 

.5 

13.8 

8.0 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.9 

nm/mnt 

TOTALS 

28.5 

44.8 

17.7 

1.9  .1 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  6 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCUEREECE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEIHC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  HAKE:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JAR  SOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

MIND 

(N)  350-010 

4-7 

6.5 

2.3  .2 

13.7 

6.3 

6.0 

020-040 

2.4 

1.9 

1.0 

5.3 

6.0 

5.0 

050-070 

1.1 

1.6 

.5 

3.2 

6.0 

6.0 

(B)  080-100 

1.6 

.8 

2.4 

3.9 

4.0 

110-130 

.6 

.6 

1.3 

3.6 

4.5 

140-160 

1.6 

.1 

1.7 

2.4 

2.0 

(S)  170-190 

3.1 

1.3 

.5 

4.9 

4.8 

4.0 

200-220 

4.4 

1.8 

1.0 

7.2 

4.5 

4.0 

230-250 

2.8 

1.0 

.1 

3.9 

3.9 

3.0 

(W)  260-280 

2.2 

1.9 

.4  .1 

4.6 

5.6 

5.0 

290-310 

3.2 

2.7 

.4 

6.3 

4.7 

4.0 

320-340 

3.0 

3.8 

.9 

7.6 

5.8 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

37.8 

//////////// 

TOTALS 

30.7 

24.0 

7.1  .3 

100.0 

3.3 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  7 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAPBTAC,  ASHEVILLE  EC 


PEWCamWE  FREgOERCT  OF  OCCURRBICB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUDER:  747910  STATION  RAMS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LSI  TO  IRC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAR  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

-19 

WIND  SPEED  IR  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

MIND 

(R)  350-010 

4.0 

7.1 

3.2 

.1 

14.4 

6.7 

7.0 

020-040 

2.6 

2.7 

.9 

6.1 

5.8 

5.0 

050-070 

1.2 

1.3 

.3 

2.8 

5.7 

5.5 

(E)  080-100 

1.1 

.3 

1.4 

3.5 

4.0 

110-130 

.4 

.3 

.8 

4.7 

4.0 

140-160 

.3 

.1 

.1 

.5 

4.6 

4.0 

(S)  170-190 

1.9 

.4 

.1 

2.5 

4.1 

3.0 

200-220 

3.4 

1.6 

.1 

5.2 

4.0 

3.5 

230-250 

m 

1.4 

.2 

6.0 

3.7 

3.0 

(W)  260-280 

2.3 

.4 

.1 

5.9 

4.9 

4.0 

290-310 

B 

2.8 

1.0 

.1 

5.6 

6.3 

6.0 

320-340 

B 

2.5 

1.1 

.1 

5.5 

6.6 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

mnnmiiiminiimiiiiimiiiiiiiniiiiimmiiiimiiiuiiiiimmii 

43.3 

//////////// 

TOTALS 

|  25.9 

22.8 

7.3 

.5 

100.0 

3.1 

5.0 

TOTAL 

RUDER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  S 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFITAC,  ASHEVILLE  Ac 


PERCEHTACE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


*:  747910  STATION  RAW:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 
1ST  TO  TOCs  ♦  5 


PERIOD  CTP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAR  HOURS:  ALL 


DIRECTION 


(DECREES)  | 


(R)  350-010 


(E)  080-100 


(S)  170-190 


200-220 


230-250 


(*)  260-280 


290-310 


320-340 


HAD  STEED  IA  KNOTS 

1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GS  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  27 .7  //////////// 


27.8  31.0  12.5  1.1  .1 


100.0  4.4  6.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 


C  -  4  -  9 


USAFKTAC/D8— 92/269  -  Pag*  62 


OPERATING!  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

U8AFETAC,  ASHEVILLE  IK  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  HAMB:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LSI  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAR  HOURS:  ALL 


CATBOORY  A:  CEIL  1*0  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  OB  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

HEAR 

MEDIAN 

(DEGREES) 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

7.8 

16.0 

8.3 

.3 

32.5 

7.2 

7.0 

020-040 

3.5 

5.8 

2.9 

12.2 

6.6 

6.0 

050-070 

2.0 

2.0 

1.2 

.1 

5.3 

6.5 

6.0 

(S)  080-100 

.9 

.8 

.2 

1.9 

5.3 

5.0 

110-130 

.7 

.7 

2.9 

3.0 

140-160 

.2 

.5 

.1 

.8 

5.8 

6.0 

(8)  170-190 

1.5 

.9 

.9 

3.3 

6.2 

6.0 

200-220 

.8 

1.8 

.8 

.1 

3.4 

7.3 

8.0 

230-250 

1.0 

.8 

.2 

1.9 

4.7 

4.0 

(W)  260-280 

1.4 

.9 

.2 

.1 

2.6 

5.1 

4.0 

290-310 

2.6 

2.2 

1.2 

6.0 

5.9 

6.0 

320-340 

5.0 

7.7 

2.9 

.1 

15.7 

6.5 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.8 

//////////// 

TOTALS 

27.4 

39.4 

18.9 

.6  .1 

100.0 

5.7 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  1291 


C  -  4  -  10 
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operating  location  *a* 
osafrac,  ashkvillk  rc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIK3  DIRECTION  VERSUS  VI RD  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIORS 

STATION  HUM18R:  747910  STATIC*  RAW:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  5  NORTH:  FEB  HOURS:  00-02 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

VI RD  SPEED  IR  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MBAH 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

6.6 

4.0 

2.0  .5 

13.1 

5.8 

4.0 

020-040 

1.7 

4.4 

.6  .1 

6.7 

6.2 

6.0 

050-070 

.7 

1.9 

.6 

3.2 

7.2 

7.0 

(B)  080-100 

.8 

.5 

.2 

1.5 

4.8 

4.0 

110-130 

.8 

.1 

.9 

2.8 

2.0 

140-160 

2.0 

1.7 

.1 

3.8 

4.8 

4.0 

(S)  170-190 

1.3 

1.9 

.5 

3.7 

5.9 

5.0 

200-220 

4.8 

2.6 

.8 

8.3 

4.7 

4.0 

230-250 

3.7 

2.2 

.1 

6.0 

3.9 

3.0 

(V)  260-280 

2.7 

2.0 

.7  .2 

5.7 

5.5 

5.0 

290-310 

El 

1.3 

.1  .4 

3.7 

5.7 

4.0 

320-340 

B 

3.2 

.4  .1  .1 

5.4 

6.5 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

37.9 

//////////// 

TOTALS 

1  28.7 

25.8 

6.1  1.3  .1 

100.0 

3.4 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 

C  -  4  -  11 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUISBR:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTCt  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

9.7 

7.8 

2.6 

20.1 

5.4 

5.0 

020-040 

3.4 

4.1 

1.5  .1 

9.2 

6.0 

6.0 

050-070 

1.4 

1.7 

.4 

3.4 

5.6 

5.0 

(E)  080-100 

.8 

1.1 

1.9 

4.8 

6.0 

110-130 

.5 

.7 

1.2 

5.3 

5.0 

140-160 

.7 

.5 

.5 

1.7 

6.0 

5.5 

(S)  170-190 

1.4 

1.2 

.9 

3.5 

6.0 

5.0 

200-220 

3.5 

1.5 

.8 

5.9 

4.6 

4.0 

230-250 

3.3 

1.7 

.4 

5.3 

4.4 

4.0 

(W)  260-280 

3.3 

1.9 

.6  .1 

5.9 

5.2 

4.0 

290-310 

2.5 

1.4 

.6 

4.5 

5.0 

4.0 

320-340 

2.6 

2.5 

1.7  .2 

7.0 

6.8 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.4 

//////////// 

TOTALS 

1  33.1 

26.1 

10.0  .4 

100.0 

3.8 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

846 

C  -  4  -  13 
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OPERATING  LOCATION  ’A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SOUnOR  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  8FEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

■sgi 

8.5 

6.0 

.4 

19.9 

7.6 

8.0 

020-040 

7.4 

1.8 

.1 

12.1 

6.4 

6.0 

050-070 

3.8 

1.7 

.1 

7.2 

7.2 

7.0 

(E)  080-100 

3.1 

.4 

4.7 

5.8 

6.0 

110-130 

■9 

2.2 

3.1 

5.3 

5.0 

140-160 

.9 

1.7 

.4 

3.0 

6.0 

6.0 

(5)  170-190 

1.9 

1.7 

1.1 

.5 

5.1 

7.0 

7.0 

200-220 

1.4 

2.4 

1.2 

5.0 

6.7 

7.0 

230-250 

2.5 

4.5 

1.2 

.6 

8.7 

7.0 

6.5 

(W)  260-280 

2.7 

**  .5 

2.0 

.1 

9.3 

6.6 

6.0 

290-310 

2.5 

1.5 

1.1 

.5 

.1 

5.7 

7.3 

6.0 

320-340 

2.1 

2.8 

2.4 

.1 

.2 

7.7 

7.7 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.6 

//////////// 

TOTALS 

|  25.5 

44.1 

19.3 

2.4 

.3 

100.0 

6.3 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

846 

C  -  4  -  14 
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OPERATING  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEtAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS:  12-14 


DIRECTION  1 
(DEGREES) 

l  14 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  18  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.0 

8.4 

4.4 

.2  .2 

15.2 

8.2 

8.0 

020-040 

1.1 

2.7 

1.4 

5.2 

7.3 

8.0 

050-070 

1.2 

2.4 

1.4 

5.0 

7.0 

7.0 

(E)  080-100 

1.2 

7.8 

1.2 

.1 

10.3 

7.0 

7.0 

110-130 

1.7 

4.4 

.2 

6.3 

5.7 

6.0 

140-160 

2.5 

5.6 

.8 

.1 

9.0 

6.3 

6.0 

(S)  170-190 

1.9 

7.1 

3.0 

.4 

12.3 

7.6 

7.0 

200-220 

.9 

1.9 

2.1 

.2 

5.2 

8.5 

8.0 

230-250 

.2 

1.9 

1.9 

.1 

4.1 

9.1 

9.0 

(«)  260-280 

.9 

3.9 

3.8 

.4  .1 

9.1 

9.1 

9.0 

290-310 

1.2 

3.4 

2.5 

.1 

7.2 

8.0 

8.0 

320-340 

.8 

3.9 

3.5 

.8  .4 

9.5 

9.7 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.7 

miiiimii 

TOTALS 

|  15.6 

53.4 

26.2 

2.3  .8 

100.0 

7.7 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

846 

C  -  4  -  15 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  FEB  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.8 

5.4 

4.4 

.6  .2 

12.4 

0.7 

8.0 

020-040 

1.3 

1.3 

1.5 

4.1 

6.9 

7.0 

050-070 

1.5 

2.0 

1.4 

5.0 

6.9 

6.0 

(B)  080-100 

2.4 

4.8 

1.3 

8.5 

6.1 

6.0 

110-130 

2.6 

4.4 

.4 

7.3 

5.5 

5.5 

140-160 

4.4 

6.1 

.2 

.1 

10.9 

5.4 

5.0 

(S)  170-190 

4.6 

8.5 

3.8 

.1  .1 

17.1 

7.0 

6.0 

200-220 

.7 

3.5 

2.8 

7.1 

8.6 

8.0 

230-250 

.7 

1.8 

1.2 

.1 

3.8 

7.9 

8.0 

(H)  260-280 

.2 

2.4 

2.5 

.6  .1 

5.8 

9.7 

10.0 

290-310 

1.4 

3.3 

2.4 

.2 

7.3 

8.1 

8.0 

320-340 

1.2 

3.5 

2.8 

.2  .2 

8.0 

8.8 

8.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

////////////////////, 

/////////////////////////////////////////////////////// 

2.6 

//////////// 

TOTALS 

|  22.8 

47.0 

24.7 

1.9  .6 

100.0 

7.2 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

846 

C  -  4  -  16 


USAFETAC/DS— 92/269  -  Page  69 


* 

OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 

USAPEEAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS:  18-20 


DIRECTION  1 

1-4 

WIND  SPEED  IH  KNOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

A 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 
020-040 
050-070 
(E)  080-100 
110-130 
140-160 
(8)  170-190 
200-220 
230-250 
(H)  260-280 
290-310 
320-340 


VARIABLE 

CALM  lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  27 . 3  I II  III! II  III 
TOTALS  34.9  27.3  9.6  .6  100.0  3.9  5.0 


TOTAL  NUMBER  CP  OBSERVATIONS  846 


C  -  4  -  17 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 
LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  21-23 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

WIHD  SPEED  III  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIHD 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.3 

3.9 

2.4 

.4  .1 

12.1 

6.3 

5.5 

020-040 

3.1 

2.6 

1.3 

.1 

7.1 

5.9 

5.0 

050-070 

2.0 

1.2 

.8 

4.0 

5.4 

4.5 

(B)  080-100 

1.7 

.8 

.4 

2.8 

5.0 

4.0 

110-130 

1.2 

.5 

.i 

1.8 

4.5 

4.0 

140-160 

2.4 

2.1 

.5 

.1  .1 

5.2 

5.8 

5.0 

(S)  170-190 

2.8 

1.8 

.2 

4.8 

4.3 

4.0 

200-220 

4.7 

3.0 

.5 

.1 

8.3 

4.6 

4.0 

230-250 

3.9 

1.5 

.4 

5.8 

4.1 

4.0 

(W)  260-280 

1.5 

.5 

.2 

4.0 

5.8 

5.0 

290-310 

.9 

.5 

3.0 

5.2 

4.0 

320-340 

1.3 

.9 

3.5 

6.5 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

37.6 

//////////// 

TUTAL8 

|  31.7 

21.1 

8.5 

.9  .2 

100.0 

3.4 

4.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 

C  -  4  -  10 
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OPERATINO  LOCATION  *** 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  S  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

5.3 

6.2 

3.2 

.3 

.1 

15.0 

6.7 

6.0 

020-040 

2.2 

3.4 

1.3 

.1 

.0 

7.0 

6.4 

6.0 

050-070 

1.4 

2.0 

1.0 

.0 

4.5 

6.6 

6.0 

(B)  000-100 

1.6 

2.5 

.6 

.0 

4.7 

5.9 

6.0 

110-130 

1.2 

1.7 

.1 

.0 

3.0 

5.2 

5.0 

140-160 

2.3 

2.5 

.4 

.1 

.0 

5.2 

5.4 

5.0 

(S)  170-190 

2.7 

3.4 

1.3 

.1 

.0 

7.5 

6.2 

6.0 

200-220 

3.0 

2.8 

1.2 

.1 

7.1 

5.9 

5.0 

230-250 

2.6 

1.9 

.7 

.1 

.0 

5.3 

5.5 

5.0 

(N)  260-280 

2.0 

2.6 

1.4 

.2 

.0 

6.3 

6.9 

6.0 

290-310 

1.9 

1.9 

1.0 

.2 

.0 

5.0 

6.6 

6.0 

320-340 

2.1 

2.9 

1.8 

.3 

.1 

7.1 

7.4 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllll 

22.5 

illinium 

TOTALS 

28.3 

33.8 

14.0 

1.5 

.2 

100.0 

4.9 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  67S8 


C  -  4  -  19 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  NINO  DIRECTION  VERSUS  NINO  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBERS  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UIC:  ♦  5  MONTS:  FEB  BOORS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GB  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GB  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

« 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

9.2 

13.7 

6.7 

.7  .1 

30.4 

7.0 

7.0 

020-040 

2.8 

5.4 

3.9 

.3  .1 

12.6 

7.5 

8.0 

050-070 

2.4 

2.6 

1.5 

.1 

6.5 

6.6 

6.0 

(S)  080-100 

2.1 

2.2 

.9 

5.3 

5.8 

5.0 

110-130 

.3 

.7 

1.0 

4.7 

5.0 

140-160 

1.6 

.9 

.3 

.1 

2.9 

5.5 

4.0 

(S)  170-190 

2.0 

1.8 

.8 

.2 

4.B 

6.1 

5.0 

200-220 

1.3 

.9 

.7 

.1 

3.0 

5.9 

5.0 

230-250 

1.3 

1.1 

.1 

2.6 

5.3 

4.0 

(W)  260-280 

1.3 

1.6 

.4 

3.4 

5.9 

6.0 

290-310 

1.2 

.8 

.2 

.2 

2.5 

6.0 

4.5 

320-340 

2.9 

6.0 

4.3 

.0  .2 

14.2 

S.l 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.8 

//////////// 

TOTALS 

28.4 

37.7 

19.8 

2.4  .5 

100.0 

6.1 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  890 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U8AFKTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

1ST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  00-02 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.6 

4.7 

2.0 

.3 

.1 

12.8 

6.1 

5.0 

020-040 

3.2 

2.9 

.2 

.1 

6.5 

4.9 

4.5 

050-070 

1.4 

1.8 

1.0 

4.2 

6.6 

7.0 

(E)  080-100 

1.5 

3.0 

.3 

4.8 

5.8 

5.0 

110-130 

.6 

.9 

.4 

1.9 

6.7 

6.0 

140-160 

1.6 

1.0 

.3 

2.9 

4.9 

4.0 

(S)  170-190 

3.7 

3.0 

.9 

.2 

.1 

7.8 

5.6 

5.0 

200-220 

4.0 

2.7 

.9 

.1 

7.6 

5.5 

4.0 

230-250 

3.7 

1.6 

.3 

5.6 

4.3 

4.0 

(W)  260-280 

2.0 

1.1 

.1 

3.2 

4.2 

4.0 

290-310 

.  2-6 

1.2 

.5 

4.3 

5.1 

4.0 

320-340 

1.6 

2.8 

1.0 

5.4 

6.5 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

32.9 

111111111111 

TOTALS 

31.5 

26.7 

7.9 

.7 

.2 

100.0 

3.7 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  21 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  SB  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

VUVD 

MEDLAR 

VI RD 

(N)  350-010 

WmsMi 

m 

1.9 

.4 

17.2 

5.8 

5.0 

020-040 

H 

.3 

7.3 

5.0 

5.0 

050-070 

.4 

2.8 

6.3 

6.0 

(E)  080-100 

H 

.2 

4.1 

5.0 

4.5 

110-130 

.4 

.6 

.1 

1.2 

5.7 

6.0 

140-160 

1.0 

.5 

.3 

.1 

1.9 

5.8 

4.5 

(S)  170-190 

2.8 

2.7 

.9 

.1 

6.5 

5.7 

5.0 

200-220 

2.9 

2.8 

1.3 

7.0 

5.7 

5.0 

230-250 

3.5 

1.5 

.2 

5.3 

4.0 

4.0 

(N)  260-200 

.2 

.1 

5.3 

4.1 

4.0 

290-310 

B 

.2 

4.6 

5.1 

5.0 

320-340 

fl 

.4 

6.1 

5.1 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.8 

ummim 

TOTALS 

34.2 

27.6 

6.4 

.7 

100.0 

3.7 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  «  -  22 


USAFETAC/D6— 92  /269  -  P«g.  75 


operating  location  ■»•  percehtagb  frequency  of  occurrence  surface  wird  directi or  versus  wind  speed 

USAPETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIC*  HUMBER:  747910  8TATICR  RAMS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


1ST  TO  UTC:  *  5 

MONTH:  MAR 

HOURS:  06-08 

DIRECTION 

(DEGREES) 

W 

5-9 

WIHD  SPEED  III  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64 

OB  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIHD 

MEDIAN 

WIRD 

(R)  350-010 

■ 

2.2  .3 

17.8 

5.8 

5.0 

020-040 

2.8 

1.0  .1 

9.8 

6.2 

6.0 

050-070 

1.2 

1.5 

.5  .2 

3.4 

6.7 

7.0 

(E)  080-100 

1.9 

1.8 

.1  .1 

4.0 

5.4 

5.0 

110-130 

.2 

.5 

.3 

1.1 

7.6 

8.0 

140-160 

1.0 

1.4 

.1 

2.5 

5.3 

5.0 

(S)  170-190 

2.9 

2.0 

.9 

5.8 

5.0 

4.5 

200-220 

2.9 

1.8 

.9 

5.6 

5.2 

4.0 

230-250 

2.9 

2.2 

.2 

5.3 

4.6 

4.0 

(V)  260-280 

3.0 

2.5 

1.0 

6.5 

5.6 

5.0 

290-310 

2.0 

1.9 

.2 

4.2 

4.9 

5.0 

320-340 

3.3 

2.7 

1.0  .1 

7.1 

5.6 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

27.0 

111111111111 

TOTALS 

31.7 

31.9 

8.4  .8 

100.0 

4.1 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  23 
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OPERATOR  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PKRCERTAQ8  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIC*  NUMBER:  747910 


STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 
LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MAR  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DHSREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.9 

6.7 

5.8 

1.3 

.2 

17.8 

8.3 

8.0 

020-040 

1.8 

5.5 

2.5 

.1 

9.9 

7.3 

7.5 

050-070 

.8 

5.8 

2.5 

.1 

9.1 

7.9 

8.0 

(E)  080-100 

1.5 

3.9 

1.1 

6.5 

6.5 

6.0 

110-130 

1.2 

2.0 

.5 

3.8 

6.3 

6.0 

140-160 

1.5 

2.7 

.9 

.4 

5.5 

6.8 

6.0 

(S)  170-190 

1.1 

4.1 

4.1 

.2 

9.5 

8.4 

8.5 

200-220 

1.0 

2.2 

1.9 

.1 

5.2 

8.3 

8.0 

230-250 

1.0 

2.7 

1.3 

.1 

5.1 

7.3 

7.0 

(V)  260-280 

2.0 

3.3 

2.4 

7.7 

7.0 

6.0 

290-310 

2.0 

2.0 

2.2 

6.2 

7.3 

8.0 

320-340 

2.3 

4.0 

3.2 

.1 

9.6 

7.6 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.2 

//////////// 

TOTALS 

20.1 

44.9 

28.4 

2.4 

.2 

100.0 

7.3 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  24 
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OPERATING  LOCATION 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLB  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  12-14 


DIRECTION 

(DEGREES) 

)  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.9 

4.1 

4.6 

1.2  .1 

11.9 

9.0 

020-040 

1.1 

2.8 

1.0 

.1 

4.9 

6.0 

050-070 

.6 

2.3 

2.3 

.1 

5.3 

8.8 

9.0 

(B)  080-100 

1.1 

5.3 

2.7 

.1 

9.1 

7.8 

8.0 

110-130 

1.6 

8.3 

.8 

.1 

10.8 

6.7 

6.5 

140-160 

1.5 

8.0 

.9 

10.3 

6.6 

7.0 

(S)  170-190 

1.0 

7.1 

8.5 

1.5  .2 

18.3 

9.9 

10.0 

200-220 

.3 

1.7 

2.5 

.5  .4 

5.5 

10.8 

11.0 

230-250 

.5 

1.6 

1.1 

3.2 

8.1 

8.0 

(W)  260-280 

.4 

3.8 

3.8 

.1  .1 

8.2 

9.1 

9.0 

290-310 

.9 

2.3 

2.8 

.2 

6.1 

8.7 

8.0 

320-340 

.6 

1.7 

2.8 

.4 

5.6 

9.8 

10.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.8 

//////////// 

TOTALS 

j  11.5 

49.0 

33.8 

4.3  .8 

100.0 

8.5 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  25 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAPETAC,  ASHEVILLE  IK 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  RAKE:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LOT  TO  IRC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IB  KNOTS 


DIRECT  IOW 
(DEGREES) 

l  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAE 

WIND 

(R)  350-010 

.6 

4.0 

3.3 

.6 

.3 

8.9 

9.5 

9.0 

020-040 

.2 

2.0 

.4 

.i 

.1 

2.9 

8.5 

8.0 

050-070 

.6 

2.4 

2.0 

5.1 

8.0 

8.0 

(B)  080-100 

1.2 

3.7 

2.3 

7.1 

7.5 

S.O 

110-130 

2.2 

5.7 

.5 

6.4 

6.2 

6.0 

140-160 

2.4 

B.9 

1.2 

.1 

.1 

12.7 

6.6 

6.0 

(S)  170-190 

2.2 

11.9 

8.1 

i.i 

23.2 

8.7 

8.0 

200-220 

.6 

3.8 

3.9 

1.0 

.4 

9.7 

10.2 

10.0 

230-250 

.2 

.9 

.8 

.1 

1.9 

8.5 

8.0 

(V)  260-280 

.4 

2.2 

2.9 

.1 

5.6 

9.7 

10.0 

290-310 

.4 

2.4 

2.5 

.3 

5.6 

9.3 

9.5 

320-340 

1.0 

2.5 

3.5 

.6 

.1 

7.7 

9.7 

10.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.2 

//////////// 

TOTALS 

12.0 

50.4 

31.4 

4.0 

.9 

.1 

100.0 

8.4 

8.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  S  MONTH:  MAR  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1  - 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.4 

4.1 

1.2 

.4 

.1 

8.2 

6.9 

6.0 

020-040 

1.3 

2.2 

.2 

3.7 

5.9 

6.0 

050-070 

1.1 

2.5 

.9 

4.4 

7.0 

8.0 

(B)  080-100 

2.8 

4.3 

.5 

.2 

7.8 

6.2 

6.0 

110-130 

3.3 

2.3 

5.6 

4.0 

4.0 

140-160 

3.7 

2.6 

.2 

6.5 

4.5 

4.0 

(8)  170-190 

7.7 

8.1 

1.2 

.1 

17.1 

5.5 

5.0 

200-220 

5.3 

6.5 

2.0 

.2 

.5 

14.5 

6.6 

6.0 

230-250 

1.4 

.5 

.1 

2.0 

3.6 

4.0 

(W)  260-280 

2.3 

1.1 

.6 

.1 

4.1 

5.3 

4.0 

290-310 

1.5 

1.4 

.8 

.3 

4.0 

6.8 

7.0 

320-340 

1.3 

3.0 

1.4 

.1 

5.8 

7.3 

8.0 

VARIABLE 

1 

CAW 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.3 

//////////// 

TOTALS 

34.1 

38.6 

9.1 

1.4 

.6 

100.0 

5.0 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  27 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BLACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.2 

3.7 

1.2 

.2  .1 

9.4 

6.2 

6.0 

020-040 

1.6 

1.9 

.5 

.1 

4.2 

5.9 

6.0 

050-070 

1.2 

2.7 

1.0 

4.8 

6.8 

7.0 

(E)  080-100 

2.7 

3.4 

.3 

6.5 

5.5 

5.0 

110-130 

1.7 

1.0 

.3 

J.O 

5.0 

4.0 

140-160 

2.5 

1.3 

.3 

4.1 

4.7 

4.0 

(8)  170-190 

4.5 

3.7 

.8 

.3 

9.2 

5.6 

5.0 

200-220 

7.0 

3.7 

.9 

.3  .3 

12.2 

5.4 

4.0 

230-250 

3.9 

.6 

.2 

4.7 

3.7 

3.0 

(W)  260-280 

2.4 

.9 

.2 

.1 

3.5 

4.4 

4.0 

290-310 

1.2 

1.3 

.2 

.2 

2.9 

5.4 

5.0 

320-340 

1.7 

1.9 

.8 

.1 

4.5 

6.1 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

31.0 

//////////// 

TOTALS 

34.6 

26.1 

6.7 

1.3  .4 

100.0 

3.8 

4.5 

TOTAL  NUMER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  28 
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OPERATING  LOCATION  *** 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIED  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  RIMER :  747910  STATION  HAMS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GK  65 

TOTAL 

MEM 

MEDIAE 

(DECREES)  | 

« 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

■i 

5.3 

2.8 

13.0 

7.1 

6.0 

020-040 

n 

3.3 

.8 

*1 

6.1 

6.2 

6.0 

050-070 

1:,: 

2.5 

1.3 

.1 

4.9 

7.4 

8.0 

(K)  080-100 

3.4 

.9 

.1 

6.2 

6.4 

6.0 

110-130 

2.7 

.4 

.0 

4.5 

6.0 

6.0 

140-160 

3.3 

.5 

.1 

.0 

5.8 

6.0 

6.0 

(8)  170-190 

5.3 

3.1 

.4 

.0 

12.2 

7.4 

7.0 

200-220 

1 0 

3.1 

i.a 

.3 

.2 

8.4 

7.0 

6.0 

230-250 

1 

1.5 

.5 

.0 

4.1 

5.3 

4.0 

(W)  260-280 

2.0 

1.4 

.1 

.0 

5.5 

6.6 

6.0 

290-310 

1.8 

1.2 

.1 

4.7 

6.8 

6.0 

320-340 

Q 

H 

.2 

.0 

6.5 

7.3 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.0 

//////////// 

TOTALS 

26.1 

36.8 

16.5 

2.1 

.3 

100.0 

5.5 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION 

1  »-« 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

4.5 

11.5 

8.3 

2.1  .7 

27.0 

8.7 

8.0 

020-040 

.9 

7.4 

2.6 

.4  .1 

11.5 

8.2 

8.0 

050-070 

2.2 

4.4 

1.8 

.3 

8.7 

7.4 

8.0 

(B)  080-100 

2.2 

2.8 

1.1 

.1 

6.2 

6.3 

5.0 

110-130 

1.5 

.7 

.8 

2.9 

6.9 

5.0 

140-160 

2.4 

1.6 

.3 

4.2 

4.8 

4.0 

(S)  170-190 

2.5 

3.3 

2.8 

.1 

8.7 

7.0 

6.5 

200-220 

1.7 

1.6 

2.4 

.1  .3 

6.1 

8.2 

8.0 

230-250 

1.1 

.9 

.4 

2.4 

6.1 

6.0 

(W)  260-280 

.9 

.5 

.4 

.1 

2.0 

6.5 

6.'j 

290-310 

1.2 

1.1 

2.1 

4.4 

7.5 

8.0 

320-340 

1.6 

2.8 

2.1 

.3 

6.7 

8.0 

8.0 

VARIABLE 

i 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.2 

//////////// 

TOTALS 

1  22.7 

38.6 

25.1 

3.5  1.0  .1 

100.0 

7.0 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  758 

C  -  4  -  30 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NO 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  APR  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  75-29  30-34  35-39  40-49  50-64  8E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.8 

1.4 

6.7 

6.1 

5.0 

020-040 

1.1 

.6 

2.8 

5.9 

6.0 

050-070 

.7 

.7 

3.0 

6.6 

6.0 

(E)  080-100 

1.8 

.4 

3.6 

5*4 

4.5 

110-130 

.7 

1.2 

5.2 

4.0 

140-160 

1.3 

2.8 

5.2 

5.0 

(S)  170-190 

3.4 

3.0 

.3 

6.8 

4.9 

4.0 

200-220 

5.2 

3.8 

.4  .1 

9.6 

4.8 

4.0 

230-250 

5.8 

1.3 

.2  .1 

7.4 

3.6 

3.0 

(W)  260-280 

m 

2.0 

6.0 

3.9 

4.0 

290-310 

B 

.1 

5.2 

4.1 

4.0 

320-340 

B 

.6  .1 

6.8 

5.6 

5.0 

VARIABLE 

CAUf 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3B.2 

111111111111 

TOTALS 

33.1 

23.5 

4.7  .3 

100.0 

3.1 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  31 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747910  STATION  HAMS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  S  MONTH:  APR  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

NIRO  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

8.3 

5.0 

4.0 

020-040 

4.1 

5.8 

5.0 

050-070 

1 

.2 

1.7 

5.5 

6.0 

(B)  080-100 

.6 

2.1 

6.6 

6.0 

110-130 

.9 

1.7 

4.9 

5.0 

140-160 

1.6 

1.3 

•i 

3.0 

4.7 

4.0 

(S)  170-190 

3.3 

.6 

.4 

4.3 

3.8 

3.0 

200-220 

3.2 

2.2 

.2 

5.7 

4.6 

4.0 

230-250 

4.1 

1.4 

.2 

5.8 

3.9 

4.0 

(W)  260-280 

6.4 

1.9 

8.3 

3.8 

4.0 

290-310 

3.6 

2.7 

6.2 

4.3 

4.0 

320-340 

4.6 

4.1 

.7  .1 

9.4 

5.3 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

39.3 

//////////// 

TOTALS 

35.8 

20.6 

4.3  .1 

100.0 

2.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  32 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 

U3AFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  APR  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 
(DECREES)  | 

l  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1 

4.4 

1.3 

.1 

10.4 

5.9 

5.0 

020-040 

3.0 

1.2 

.1 

8.2 

6.1 

6.0 

050-070 

.2 

.1 

2.2 

6.4 

5.5 

(B)  080-100 

ill 

.2 

1.9 

6.1 

7.0 

110-130 

.2 

2.9 

5.9 

6.0 

140-160 

.4 

2.7 

6.1 

5.5 

(S)  170-190 

2.6 

2.8 

.2 

5.6 

5.1 

5.5 

200-220 

3.4 

1.3 

.4 

.1 

5.3 

4.7 

4.0 

230-250 

3.3 

2.3 

.3 

6.0 

4.7 

4.0 

(W)  260-280 

.2 

10.4 

4.8 

4.0 

290-310 

.4 

7.8 

4.7 

4.0 

320-340 

B 

1.9 

.3 

9.1 

6.7 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

27.4 

//////////// 

TOTALS 

33.3 

31.2 

6.9 

.6 

.1 

100.0 

4.0 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  33 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  APR  BOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEM 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1  2.3 

3.6 

4.7 

.8 

11.3 

8.6 

9.0 

020-040 

2.2 

2.0 

.1 

5.6 

8.0 

050-070 

2.6 

1.8 

.1 

5.8 

7.0 

(B)  080-100 

I'  '  l 

3.1 

1.7 

.1 

6.2 

7.4 

7.5 

110-130 

2.3 

4.4 

1.0 

7.8 

6.1 

6.0 

140-160 

2.0 

4.7 

1.6 

8.2 

6.5 

6.0 

(S)  170-190 

1.6 

4.9 

2.3 

.1 

8.9 

7.7 

8.0 

200-220 

1.3 

1.7 

1.3 

.1 

4.4 

7.5 

7.0 

230-250 

1.8 

2.1 

.9 

4.8 

6.2 

6.0 

(W)  260-280 

2.6 

6.1 

1.8 

10.4 

6.6 

7.0 

290-310 

2.9 

6.1 

1.8 

.1 

10.9 

6.8 

6.5 

320-340 

2.4 

4.3 

3.7 

.6  .1 

11.1 

8.2 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.6 

11111/111111 

TOTALS 

23.0 

45.8 

24.6 

2.0  .1 

100.0 

7.0 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  34 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  S  MONTH:  APR  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.7 

2.7 

3.7 

.2 

7.2 

9.2 

10.0 

020-040 

.6 

1.3 

.8 

2.7 

7.3 

7.5 

050-070 

.1 

1.2 

1.4 

.1 

2.9 

9.6 

10.0 

(E)  080-100 

.1 

3.4 

2.2 

.3 

6.1 

9.1 

8.0 

110-130 

.7 

9.7 

1.4 

11.8 

7.4 

8.0 

140-160 

1.7 

11.9 

2.4 

.4  .2 

16.7 

7.7 

7.0 

(8)  170-190 

.7 

7.9 

9.3 

1.0  .1 

19.0 

9.7 

10.0 

200-220 

.2 

.7 

2.7 

.7 

4.2 

11.4 

12.0 

230-250 

.3 

1.6 

1.7 

3.6 

8.9 

8.5 

(W)  260-280 

.7 

3.9 

2.6 

.2  .1 

7.4 

8.6 

8.0 

290-310 

.7 

4.0 

3.8 

.6 

9.0 

9.2 

9.0 

320-340 

1.3 

3.4 

3.6 

.4 

8.8 

8.8 

9.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

-7 

//////////// 

TOTALS 

7.8 

51.7 

35.6 

3.9  .4 

100.0 

8.7 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  35 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LSI  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  APR  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DBSRESS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

.4 

2.0 

2.4 

.4 

5.3 

9.1 

10.0 

020-040 

.4 

1.1 

1.0 

2.6 

7.7 

7.0 

050-070 

.1 

1.2 

.4 

.1 

1.9 

8.8 

8.0 

(B)  080-100 

.7 

3.4 

1.9 

.1 

6.1 

8.0 

8.0 

110-130 

1.3 

8.0 

1.4 

.1 

10.9 

6.9 

7.0 

140-160 

1.4 

10.3 

2.9 

.1 

14.8 

7.5 

7.0 

(S)  170-190 

.6 

11.4 

11.2 

1.4 

.1 

24. 8 

9.6 

10.0 

200-220 

4.1 

5.3 

.7 

10.6 

9.7 

10.0 

230-250 

B 

1.1 

.2 

1.6 

6.7 

6.0 

(W)  260-280 

1.8 

2.4 

.1 

.1 

4.9 

a. 8 

10.0 

290-310 

3.8 

4.2 

.3 

9.0 

9.1 

10.0 

320-340 

■ 

2.9 

.3 

6.6 

9.4 

9.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.1 

//////////// 

TOTALS 

1  7.0 

51.1 

36.2 

3.6 

.2 

100.0 

8.6 

8.0 

TOTAL  RUWER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  36 
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OPERATING  LOCATION  •** 
U8AFBTAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER!  747910  STATION  RAIS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  APR  HOURS:  18-20 


DIRBCTI  ON 
(DECREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  330-010 

1.9 

1.9 

1.0 

4.8 

6.2 

6.0 

020-040 

.6 

1.1 

.2 

1.9 

6.2 

6.0 

050-070 

.8 

1.1 

.4  .1 

2.4 

7.0 

6.0 

(K)  080-100 

1.9 

3.4 

1.0 

6.3 

6.2 

5.0 

110-130 

4.3 

3.7 

.4 

8.4 

5.1 

4.0 

140-160 

4.8 

2.6 

.8  .1 

8.2 

5.1 

4.0 

(S)  170-190 

6.8 

8.3 

2.4  .8  .1 

18.4 

6.4 

6.0 

200-220 

6.9 

7.9 

2.4 

17.2 

5.9 

6.0 

230-250 

2.1 

1.9 

.1 

4.1 

4.9 

4.0 

(V)  260-280 

2.6 

2.3 

.6 

5.4 

5.3 

5.0 

290-310 

1.2 

2.0 

.3 

3.6 

5.9 

6.0 

320-340 

1.4 

2.4 

1.3 

5.2 

6.9 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

//// ////////////////////////////////////////////////////////// mm  mmm 

13.9 

mmmm 

TOTALS 

35.3 

30.6 

10.8  1.1  .1 

100.0 

5.1 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  37 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
OSAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRBNCB  SURFACE  WIRD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  ItAMB:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  APR  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIA* 

WIRD 

(N)  350-010 

1 

1.2  .3 

5.6 

7.0 

6.0 

020-040 

B 

.1  .1 

2.2 

5.8 

5.0 

050-070 

.6  .1 

4.2 

6.5 

6.0 

(E)  080-100 

1.8 

2.7 

.7 

5.1 

5.5 

5.0 

110-130 

2.2 

1.4 

3.7 

4.4 

4.0 

140-160 

3.3 

2.2 

.6  .1 

6.2 

5.1 

4.0 

(8)  170-190 

B 

3.7 

.6  .1 

10.9 

4.6 

4.0 

200-220 

B 

5.2 

.9 

15.1 

4.4 

4.0 

230-250 

5.8 

2.1 

7.9 

3.7 

4.0 

(W)  260-200 

1.3 

1.3 

2.7 

4.8 

4.5 

290-310 

1.2 

1.0 

.2 

2.4 

5.4 

4.5 

320-340 

.9 

1.9 

.8 

3.6 

6.3 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.4 

//////////// 

TOTALS 

|  37.2 

26.0 

5.7  .5  .2 

100.0 

3.5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  38 
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OPERATING  LOCATION  -A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIIB>  SPEED 

USAFBXAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

HEAR 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

2.5 

2.6 

2.1 

.2 

.0 

7.5 

7.1 

7.0 

020-040 

1.2 

1.6 

.8 

.0 

.0 

3.7 

6.6 

6.0 

050-070 

.8 

1.4 

.7 

.1 

3.0 

7.3 

7.0 

(E)  080-100 

1.1 

2.4 

1.1 

.1 

4.7 

7.0 

7.0 

110-130 

1 

.6 

.0 

6.0 

6.2 

6.0 

140-160 

1 

1.1 

.1 

.0 

7.8 

6.6 

6.0 

(S)  170-190 

3.2 

5.3 

3.4 

.4 

.1 

12.3 

7.5 

8.0 

200-220 

3.7 

3.4 

1.7 

.2 

9.0 

6.2 

6.0 

230-250 

2.9 

1.7 

.4 

.0 

5.1 

4.8 

4.0 

(V)  260-280 

2.9 

3.0 

.9 

.0 

.0 

7.0 

5.8 

5.0 

290-310 

2.2 

3.1 

1.4 

.1 

6.8 

6.6 

6.0 

320-340 

2.2 

3.2 

1.9 

.2 

.0 

7.6 

7.2 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.5 

//////////// 

TOTALS 

26.4 

36.0 

16.1 

1.4 

.1 

100.0 

5.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  7200 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAPETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRBICB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  MIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUHBEK:  747910  STATION  RAMS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LSI  TO  UTC:  ♦  S 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  68  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEBT  WITH  VISIBILITY  OB  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GB  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

« 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

4.7 

4.5 

7.6  .7 

17.4 

8.1 

8.0 

020-040 

1.3 

4.2 

2.9  .2 

8.7 

7.7 

8.0 

050-070 

l.S 

2.2 

1.1 

5.1 

6.0 

6.0 

(B)  080-100 

2.2 

1.3 

1.8 

5.3 

7.0 

5.0 

110-130 

2.4 

2.2 

.7 

5.3 

5.1 

5.0 

140-160 

1.8 

2.9 

.9  .2 

5.8 

7.1 

6.0 

(S)  170-190 

2.9 

3.3 

1.3  .2 

7.8 

6.3 

6.0 

200-220 

2.0 

2.0 

.7 

4.7 

6.2 

6.0 

230-250 

1.3 

.9 

2.2 

4.4 

4.0 

(W)  260-280 

.9 

2.2 

3.1 

5.9 

6.0 

290-310 

.9 

1.3 

2.2 

5.8 

6.0 

32C-340 

3.3 

4.5 

4.9  .9 

13.6 

8.3 

9.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.7 

//////////// 

TOTALS 

25.5 

31.5 

21.9  2.0  .2 

100.0 

5.7 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  449 
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OPERATING  LOCATION  *A'  PERCENTAGE  FKBQUBHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  APB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  00-02 


DIRECTION  1 
(DECREES)  | 

1-4 

5-9 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1  2’5 

1.5 

1.1 

5.1 

5.5 

5.0 

020-040 

1  1,5 

1.2 

.2 

2.9 

5.2 

4.0 

050-070 

pa 

m 

.2 

1.5 

6.0 

7.5 

(B)  080-100 

1.9 

.4 

3.9 

5.9 

6.0 

110-130 

.2 

3.1 

4.6 

4.0 

140-160 

.9 

3.1 

6.3 

6.0 

(S)  170-190 

■Si 

1.0 

10.0 

5.2 

4.0 

200-220 

l||| 

3.2 

.6 

11.0 

4.2 

4.0 

230-250 

7.6 

3.4 

3.0 

(W)  260-280 

n 

3.7 

4.0 

4.0 

290-310 

1.8 

i.i 

2.9 

4.0 

4.0 

320-340 

1.6 

1.2 

.5 

3.3 

5.2 

5.0 

VARIABLB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

41.9 

//////////// 

TOTALS 

|  33.1 

19.8 

5.1 

100.0 

2.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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OPERATING  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBERS  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  MAY  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DH2RKBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.1 

2.4 

.9 

8.3 

4.8 

4.0 

020-040 

2.0 

1.5 

.1 

3.7 

4.9 

4.0 

050-070 

.5 

.4 

1.0 

5.4 

4.0 

(B)  080-100 

1.0 

.8 

.3 

2.0 

5.1 

5.0 

110-130 

.5 

.6 

.4 

1.6 

6.3 

6.0 

140-160 

.6 

.5 

.2 

1.4 

5.9 

5.0 

(8)  170-190 

2.7 

2.8 

.1 

.1 

5.7 

4.7 

5.0 

200-220 

5.6 

1.7 

.3 

7.6 

3.9 

4.0 

230-250 

5.4 

1.7 

.1 

7.2 

3.6 

3.0 

(W)  260-280 

4.0 

1.1 

5.1 

3.3 

4.0 

290-310 

1.6 

.4 

2.0 

3.3 

2.0 

320-340 

2.7 

1.8 

.3 

4.8 

4.7 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

49.6 

//////////// 

TOTALS 

31.7 

15.7 

2.7 

.1 

100.0 

2.2 

4,7 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBRATIWG  LOCATION 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  MAY  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.6 

3.5 

1.8  .1 

n.i 

5.4 

4.0 

020-040 

3.1 

4.3 

.3 

7.7 

5.5 

5.0 

050-070 

1.0 

1.2 

.1 

2.3 

4.9 

5.0 

(B)  080-100 

1.7 

1.0 

2.7 

4.3 

4.0 

110-130 

1.3 

.9 

.4 

2.6 

5.3 

4.5 

140-160 

1.0 

.9 

.1 

1.9 

5.5 

5.0 

(8)  170-190 

3.3 

2.2 

.2 

5.7 

4.7 

4.0 

200-220 

3.2 

3.8 

.4 

7.4 

5.2 

5.0 

230-250 

4.7 

3.9 

.3 

8.9 

4.7 

4.0 

(W)  260-280 

5.1 

3.3 

.1 

8.5 

4.3 

4.0 

290-310 

2.9 

2.2 

.2 

5.3 

4.5 

4.0 

320-340 

3.8 

1.4 

.4  .1 

5.7 

4.4 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.2 

//////////// 

TOTALS 

36.7 

28.6 

4.3  .2 

100.0 

3.4 

4.0 

TOTAL  NUMBER  0!  OBSERVATIONS 

930 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1  2*5 

4.3 

2.7  .1 

9.6 

7.1 

7.0 

020-040 

l 

2.2 

1.6 

4.7 

7.4 

8.0 

050-070 

B 

3.0 

1.4 

5.8 

6.8 

6.5 

(E)  080-100 

2.0 

.8 

7.2 

6.2 

6.0 

110-130 

2.8 

.2 

9.0 

5.6 

6.0 

140-160 

1.7 

5.8 

1.0 

8.5 

6.2 

6.0 

(S)  170-190 

2.4 

7.8 

3.3 

13.5 

7.2 

7.0 

200-220 

1.3  .1 

6.1 

7.0 

7.0 

230-250 

H 

.5 

6.9 

5.9 

6.0 

(W)  260-280 

5.5 

.8 

10.6 

5.6 

5.0 

290-310 

2.6 

4.3 

.8 

7.6 

5.5 

5.0 

320-340 

2.3 

2.8 

1.5  .1 

6.7 

6.4 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

iiimimimimimiiiiimiimmiiimiimiiiimminimmiiiimi 

3.7 

111111111111 

TOTALS 

\  26.2 

54.1 

15.9  .3 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.2 

1.5 

1.6 

.1 

3.7 

9.4 

10.0 

020-040 

.1 

1.0 

2.0 

8.9 

9.0 

050-070 

.5 

.2 

.1 

2.6 

7.0 

7.0 

(E)  080-100 

.5 

4.9 

2.9 

8.4 

8.1 

8.0 

110-130 

.8 

9.1 

.9 

10.8 

6.9 

7.0 

140-160 

1.8 

17.2 

4.8 

23.9 

7.5 

7.0 

(S)  170-190 

1.0 

11.5 

11.3 

.6 

.1 

24.5 

9.2 

9.0 

200-220 

.3 

1.8 

4.0 

.3 

6.5 

10.2 

10.0 

230-250 

.6 

1.3 

.6 

2.6 

7.0 

7.5 

(V)  260-280 

2.6 

1.1 

.1 

4.8 

7.3 

7.0 

290-310 

■ 

3.2 

1.5 

5.4 

7.7 

8.0 

320-340 

n 

1.3 

1.7 

.3 

4.4 

7.9 

9.0 

VARIABLE 

GRIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.5 

//////////// 

TOTALS 

8.6 

57.1 

31.8 

1.5 

.1 

100.0 

8.1 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCN  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LOT  TO  UTC:  *  5  MONTH:  MAY  HOURS:  15-17 


WIND  SFEH)  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DBGRKB8) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

.4 

.9 

1.7 

.3 

3.3 

9.6 

10.0 

020-040 

.4 

.9 

.5 

1.8 

7.4 

8.0 

050-070 

.2 

.5 

.3 

1.1 

7.2 

7.0 

(B)  080-100 

.5 

6.2 

1.2 

8.0 

6.9 

7.0 

110-130 

1.4 

5.5 

1.3 

.1 

8.3 

6.9 

7.0 

140-160 

1.3 

12.6 

4.8 

.1 

18.8 

7.7 

8.0 

(S)  170-190 

1.2 

16.9 

13.2 

.4 

31.7 

9.0 

9.0 

200-220 

1.7 

3.1 

7.7 

1.0 

13.5 

9.8 

10.0 

230-250 

.6 

1.3 

.2 

2.2 

5.8 

6.0 

(W)  260-280 

.2 

1.3 

1.0 

2.5 

8.1 

8.0 

290-310 

.6 

2.0 

1.3 

4.0 

7.6 

8.0 

320-340 

.8 

1.5 

1.7 

.1 

4.1 

8.3 

9.0 

VARIABLE 

1 

CAIN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.8 

//////////// 

TOTALS 

9.3 

52.7 

34.9 

2.0 

100.0 

8.3 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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operating  location 

USWRK,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTX  OR  VERSUS  OTIC  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747910  STATION  RAM!:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  S 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.1 

1.0 

1.7 

3.8 

7.9 

8.0 

020-040 

.6 

.9 

.5 

2.0 

6.2 

6.0 

050-070 

1.4 

.9 

.3  .1 

2.7 

5.4 

4.0 

(B)  080-100 

3.2 

3.9 

.2 

7.3 

5.2 

5.0 

110-130 

3.2 

3.1 

.3  .1 

6.8 

5.1 

5.0 

140-160 

4.9 

5.7 

1.3  .1 

12.0 

5.5 

5.0 

(8)  170-190 

7.3 

12.5 

3.4  .1 

23.3 

6.1 

6.0 

200-220 

6.9 

12.7 

3.4 

23.0 

6.4 

6.0 

230-250 

2.0 

.9 

2.9 

3.6 

4.0 

(W)  260-280 

.9 

.8 

1.6 

4.1 

4.0 

290-310 

.8 

1.0 

.3 

2.0 

6.6 

8.0 

320-340 

1.0 

.5 

.5 

2.0 

6.2 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.4 

//////////// 

TOTALS 

33.3 

43.9 

11.9  .4 

100.0 

5.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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onmnM  location  -a* 

USAFETAC,  ABBEVILLE  HC 


PERCERTAQE  FREgUBRCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIED  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747910  STATION  SAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DECREES) 

5-9 

HI  IE)  SPEED  IH  KHCTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

.5 

1.0 

.8 

2.3 

7.2 

6.0 

020-040 

1.2 

1.3 

.4 

2.9 

5.8 

6.0 

050-070 

.6 

.9 

.1 

1.6 

5.1 

5.0 

(8)  080-100 

3.9 

2.7 

.3 

6.9 

4.8 

4.0 

110-130 

2.4 

2.3 

4.6 

4.4 

4.0 

140-160 

4.6 

1.5 

.8  .1 

7.0 

4.6 

4.0 

(8)  170-190 

5.8 

5.6 

.9  .1 

12.4 

5.0 

5.0 

200-220 

9.5 

4.8 

1.0 

15.3 

4.3 

4.0 

230-250 

6.1 

2.3 

8.4 

3.7 

3.5 

(W)  260-280 

1.7 

.9 

2.6 

4.0 

4.0 

290-310 

.6 

1.0 

1.6 

5.5 

5.0 

320-340 

1.0 

.8 

.3 

2.0 

5.5 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

32.5 

//////////// 

TOTALS 

37.9 

25.1 

4.6  .2 

100.0 

3.2 

4.0 

TOTAL  RUBBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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operating  LOCATION 

08AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIHD  DIRECTI  OH  VERSUS  WIHD  SPKH3 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  RIMER:  747910  STATION  RAIS:  MYRTLE  BBACS  AFB  SC  FERICO  OF  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  NORTE:  MAY  HOURS:  ALL 


DIRECTION  |  1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIHD  SPEED  IH  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEJUI 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

« 

WIHD 

WIND 

(H)  330-010 

2.2 

2.0 

1.6 

.1 

5.9 

6.5 

6.0 

020-040 

1.3 

1.6 

.6 

3.5 

6.2 

6.0 

030-070 

.8 

1.2 

.3 

.0 

2.3 

6.1 

6.0 

(E)  080-100 

1.8 

3.2 

.8 

5.8 

6.1 

6.0 

110-130 

1.8 

3.5 

.5 

.0 

5.8 

5.9 

6.0 

140-160 

2.2 

5.7 

1.7 

.0 

9.6 

6.7 

7.0 

(S)  170-190 

3.6 

7.9 

4.2 

.2 

.0 

15.9 

7.2 

7.0 

200-220 

4.4 

4.4 

2.4 

.2 

11.3 

6.3 

6.0 

230-250 

3.4 

2.2 

.2 

5.8 

4.4 

4.0 

(W)  260-280 

2.4 

2.1 

.4 

.0 

4.9 

5.1 

5.0 

290-310 

1.5 

1.9 

.5 

3.9 

5.8 

5.0 

320-340 

1.8 

1.4 

.9 

.1 

4.1 

6.0 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

21.2 

//////////// 

TOTALS 

27.2 

37.1 

14.1 

.6 

100.0 

4.9 

6.0 

TOTAL 

HUMBER  CP  OBSERVATIONS 

7440 

C  -  4  -  49 
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OPERATING  LOCATION  ’A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  SC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  KIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  S  MONTH:  MAY  BOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GS  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILS  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  |  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 


(DBCREBS)  | 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

8.0 

2.2 

7.7 

.4 

18.2 

7.1 

7.0 

020-040 

4.0 

8.4 

2.9 

15.3 

6.8 

7.0 

050-070 

1.5 

6.6 

1.1 

.4 

9.5 

7.2 

7.0 

(S)  080-100 

3.3 

5.1 

1.8 

10.2 

6.2 

6.0 

110-130 

1.8 

1.5 

3.3 

4.7 

4.0 

140-160 

.4 

2.6 

.4 

3.3 

7.1 

8.0 

(8)  170-190 

.7 

1.8 

.7 

3.3 

6.7 

7.0 

200-220 

2.9 

1.5 

.7 

5.1 

5.3 

3.0 

230-250 

.7 

.7 

1.5 

5.3 

4.5 

(W)  260-280 

.4 

.7 

.4 

1.5 

6.5 

7.0 

290-310 

.7 

1.5 

.4 

2.6 

5.6 

6.0 

320-340 

.7 

1.5 

2.2 

5.7 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.1 

//////////// 

TOTALS 

25.1 

34.1 

16.1 

.8 

100.0 

5.0 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  274 


C  -  4  -  50 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USATETAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

1ST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUH  HOURS:  00-02 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.7 

1.1 

.1 

3.9 

3.7 

3.0 

020-040 

2.6 

1.9 

.2 

4.7 

4.5 

4.0 

050-070 

.8 

.8 

.2 

1.8 

5.6 

5.5 

(E)  080-100 

1.1 

1.3 

.3 

2.8 

5.4 

5.0 

110-130 

2.1 

.9 

.2 

3.2 

4.5 

4.0 

140-160 

2.4 

1.4 

.2 

4.1 

4.4 

4.0 

(8)  170-190 

3.7 

2.4 

.2 

6.3 

4.6 

4.0 

200-220 

8.7 

2.2 

.1 

11.0 

3.3 

3.0 

230-250 

9.6 

2.4 

12.0 

3.4 

3.0 

(V)  260-280 

3.8 

1.9 

5.7 

3.9 

4.0 

290-310 

1.4 

.2 

.2 

1.9 

3.7 

3.0 

320-340 

2.2 

.3 

.1 

2.7 

3.3 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

40.0 

minium 

TOTALS 

41.1 

16.8 

1.8 

100.0 

2.4 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  91 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LOT  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

WIND  SPEED  IN 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

5.3 

2.6 

.1 

8.0 

4.1 

3.0 

020-040 

4.0 

2.2 

.2 

6.4 

4.4 

4.0 

050-070 

.7 

.6 

.2 

1.4 

5.3 

6.0 

(B)  080-100 

1.0 

.9 

1.9 

4.1 

4.0 

110-130 

.6 

1.1 

.2 

1.9 

5.8 

6.0 

140-160 

2.1 

.9 

.1 

3.1 

4.1 

3.0 

(S)  170-190 

2.7 

1.1 

.1 

3.9 

4.1 

4.0 

200-220 

6.6 

1.0 

.1 

7.7 

3.0 

3.0 

230-250 

7.6 

1.7 

9.2 

3.3 

3.0 

(W)  260-280 

4.4 

1.4 

5.9 

3.5 

3.0 

290-310 

2.2 

.4 

.2 

2.9 

4.1 

4.0 

320-340 

1.7 

.2 

1.9 

2.8 

2.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

45.8 

//////////// 

TOOLS 

1  38.9 

14.1 

1.2 

100.0 

2.1 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  52 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

WIND 

5-9  10-14  15-19  20-24 

SPEED  IN 

25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.1 

5.0 

.8 

11.9 

4.8 

4.0 

020-040 

4.9 

4.3 

.3 

9.6 

4.9 

4.0 

050-070 

2.0 

1.4 

.1 

3.6 

4.4 

4.0 

(E)  080-100 

.8 

1.1 

.1 

2.0 

5.1 

5.5 

110-130 

1.4 

.7 

2.1 

4.2 

4.0 

140-160 

2.3 

2.0 

.1 

4.4 

4.7 

4.0 

(S)  170-190 

1.3 

1.2 

2.6 

4.8 

4.0 

200-220 

3.9 

1.8 

.3 

6.0 

4.3 

4.0 

230-250 

7.8 

3.9 

11.7 

3.7 

4.0 

(W)  260-280 

7.7 

3.3 

.1 

11.1 

3.9 

4.0 

290-310 

3.2 

3.0 

.1 

6.3 

4.9 

4.0 

320-340 

3.2 

.9 

4.1 

3.4 

3.0 

VARIABLE 

GAIA 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.7 

//////////// 

TOTALS 

44.6 

28.6 

1.9 

100.0 

3.3 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OP 

OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  S3 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U3AFETAC.  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBERS  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  APB  SC  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUN  HOURS:  09-11 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.* 

2.6 

1.0 

5.2 

6.4 

6.0 

020-040 

3.1 

3.8 

1.9 

.1 

8.9 

6.4 

6.0 

050-070 

2.7 

2.9 

1.1 

6.7 

5.9 

6.0 

(B)  080-100 

2.1 

4.8 

.3 

7.2 

6.0 

6.0 

110-130 

2.1 

4.4 

.7 

7.2 

5.6 

5.0 

140-160 

2.1 

6.6 

1.2 

9.9 

6.3 

6.0 

(S)  170-190 

2.1 

5.2 

.7 

8.0 

6.1 

6.0 

200-220 

2.1 

3.1 

.1 

5.3 

5.0 

5.0 

230-250 

5.0 

4.8 

.3 

10.1 

4.9 

5.0 

(W)  260-280 

5.2 

6.1 

.4 

11.8 

5.1 

5.0 

290-310 

4.4 

4.8 

.6 

9.8 

5.0 

5.0 

320-340 

3.2 

2.7 

.3 

6.2 

4.5 

4.0 

VARIABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.7 

//////////// 

TOTALS 

35.8 

51.8 

8.6 

.1 

100.0 

5.4 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  ‘A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTO:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 
MONTH:  JUH  HOURS:  12-14 


DIRECTION 

(DEGRESS) 

1  1-4 

3-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1 

2.1 

.8 

m 

8.0 

020-040 

lo 

1.6 

.8 

2.8 

8.0 

050-070 

.6 

1.1 

.2 

1.9 

6.0 

(B)  060-100 

.3 

6.2 

2.2  .1 

8.9 

7.7 

7.5 

110-130 

1.0 

9.2 

1.9 

12.1 

7.2 

7.0 

140-160 

1.4 

14.3 

3.7  .1 

19.6 

7.4 

7.0 

(S)  170-190 

.9 

12.9 

9.0 

22.8 

8.4 

8.0 

200-220 

1.2 

4.1 

2.6 

7.9 

7.9 

8.0 

230-250 

1.0 

1.9 

.1 

3.0 

5.6 

5.0 

(W)  260-280 

1.9 

4.0 

1.0 

6.9 

6.3 

6.0 

290-310 

1.1 

3.7 

.7 

5.4 

6.3 

6.0 

320-340 

1.2 

2.3 

.1 

3.7 

5.8 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.7 

//////////// 

TOTALS 

1  11.6 

63.4 

23.1  .2 

100.0 

7.3 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  55 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RIMBSR:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LOT  TO  OTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IE  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAE 

WIND 

(N)  350-010 

.4 

1.6 

.6 

.2 

2.8 

8.1 

8.0 

020-040 

.1 

1.1 

.8 

.1 

2.1 

8.6 

9.0 

050-070 

.4 

1.1 

.4 

2.0 

7.1 

7.0 

(B)  080-100 

1.0 

4.8 

1.4 

7.2 

7.2 

8.0 

110-130 

1.6 

10.3 

1.2 

13.1 

7.0 

7.0 

140-160 

.8 

12.6 

4.3 

17.7 

7.6 

8.0 

(S)  170-190 

1.1 

15.9 

11.1 

.4 

28.6 

8.7 

8.0 

200-220 

1.3 

6.2 

7.4 

.2 

15.2 

9.1 

10.0 

230-250 

1.3 

1.8 

.2 

3.3 

5.4 

5.0 

(W)  260-280 

.3 

1.8 

.i 

2.2 

7.2 

6.5 

290-310 

.2 

1.9 

.3 

2.4 

6.7 

6.0 

320-340 

.3 

.9 

.6 

1.8 

7.4 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.6 

//////////// 

TOTALS 

8.8 

60.0 

28.3 

.9 

.1 

100.0 

7.8 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  56 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
OSAFKTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

« 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.2 

1.1 

.3  .1 

2.8 

5.8 

5.0 

020-040 

.8 

1.8 

.6  .2 

3.3 

6.7 

6.0 

050-070 

.8 

1.1 

.2 

2.1 

5.8 

5.0 

(E)  080-100 

1.8 

4.8 

.4 

7.0 

5.8 

6.0 

110-130 

3.6 

4.8 

.4 

8.8 

5.1 

5.0 

140-160 

6.2 

6.6 

.7 

13.4 

5.1 

5.0 

(8)  170-190 

6.8 

13.9 

2.1 

22.8 

6.0 

6.0 

200-220 

8.4 

10.6 

2.8  .1 

21.9 

5.8 

5.0 

230-250 

2.9 

1.8 

.2 

4.9 

4.5 

4.0 

(W)  260-280 

.7 

.6 

1.2 

4.4 

4.0 

290-310 

.7 

.2 

.9 

3.4 

4.0 

320-340 

.8 

.3 

.2  .1 

1.4 

6.7 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.4 

//////////// 

IDEALS 

34.7 

47.6 

7.9  .4  .1 

100.0 

5.1 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  57 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OB  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MR7Jf 

rfIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.3 

1.0 

.1 

.2 

2.7 

5.9 

4.5 

020-040 

2.2 

1.9 

.2 

4.3 

4.7 

4.0 

050-070 

1.7 

.7 

•  1 

2.4 

4.3 

4.0 

(B)  080-100 

2.3 

2.6 

4.9 

4.6 

5.0 

110-130 

1.9 

1.6 

.3 

3.8 

4.8 

4.5 

140-160 

5.2 

3.3 

.1 

8.7 

4.5 

4.0 

(5)  170-190 

4.9 

3.6 

.4 

8.9 

4.6 

4.0 

200-220 

15.2 

6.6 

.6 

22.3 

4.0 

4.0 

230-250 

8.2 

1.4 

9.7 

3.3 

3.0 

(W)  260-280 

1.4 

.3 

1.8 

3.2 

3.0 

290-310 

.7 

.4 

1.1 

4.1 

4.0 

320-340 

.4 

.1 

.1 

.7 

5.3 

3.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

28.8 

//////////// 

TOTALS 

45.4 

23.5 

1.9 

.2 

100.0 

3.0 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  58 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RBCORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  S  MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  | 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

HEAR 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

* 

WIND 

MIND 

(N)  350-010 

6.6 

12.2 

2.3  1.4 

22.5 

6.8 

6.0 

020-040 

5.6 

3.8 

.9  .9 

11.3 

5.8 

4.5 

050-070 

|  ; 

3.3 

1.4 

6.6 

6.9 

6.0 

(E)  080-100 

7.0 

.9 

10.8 

6.1 

6.0 

110-130 

■B 

.5 

1.9 

3.5 

3.5 

140-160 

.5 

.9 

.9 

2.3 

6.4 

6.0 

(8)  170-190 

1.4 

1.4 

1.9 

4.7 

7.3 

7.0 

200-220 

1.9 

1.4 

.5 

3.8 

4.9 

4.5 

230-250 

2.8 

1.9 

4.7 

3.9 

(«)  260-280 

2.3 

.5 

.5 

3.3 

6.1 

290-310 

4.7 

2.3 

7.0 

5.5 

4.0 

320-340 

3.8 

1.9 

.9  .5 

7.0 

6.2 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.1 

//////////// 

TOTALS 

|  35.7 

34.8 

12.0  2.3  1.0 

100.0 

5.3 

5.0 

TOTAL  ITOCER  OF  OBSERVATIONS  213 

C  -  «  -  60 
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operating  LOCATION  "A* 
USAFEIAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WII®  DIRECTION  VERSUS  WI1TO  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUBER:  747910  STATION  RAMS:  MYRTLE  BEACH  APB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  00-02 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  I  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  KEAN  MEDIAN 

(DEGREES)  |  «  WIND  WIND 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PKBCBRTABE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MSAH 

WIND 

MBDIAlf 

WIND 

(R)  350-010 

4.9 

.6 

5.6 

3.1 

3.0 

020-040 

1.4 

1.5 

2.9 

4.5 

5.0 

050-070 

.3 

.3 

3.0 

3.0 

(B)  080-100 

1.0 

.3 

1.3 

3.2 

3.0 

110-130 

.9 

.2 

1.1 

4.2 

4.0 

140-160 

1.0 

.1 

.1  .1  .1 

1.4 

8.2 

3.0 

(S)  170-190 

1.7 

.4 

2.2 

3.3 

3.0 

200-220 

7.6 

2.0 

.2 

9.9 

3.5 

3.0 

230-250 

7.3 

1.8 

9.1 

3.2 

3.0 

(W)  260-280 

6.9 

1.2 

6.1 

3,0 

3.0 

290-310 

3.5 

.2 

3.8 

2.5 

2.0 

320-340 

2.2 

.9 

3.0 

3.0 

2.0 

VARIABLE 

CALM 

inmiiiiimiiiiimiiiiimmmiimiiiiiimmiiiimiiinuitiimiii 

51.4 

//////////// 

TOTALS 

36.7 

9.2 

.2 

.1  .1  .1 

100.0 

1.7 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  62 
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operating  location  **• 
usafetac,  ashevillb  nc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  Him)  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HOMER:  747910  STATION  RAMS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  S  MONTH:  JUL  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  - 

9-9 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  390-010 

9.8 

2.6 

.2 

8.6 

3.8 

3.0 

020-040 

9.2 

2.0 

.3 

7.5 

4.2 

4.0 

090-070 

1.0 

.3 

1.3 

3.6 

3.5 

(B)  080-100 

.2 

.2 

.4 

5.0 

5.0 

110-130 

.4 

1.0 

1.4 

5.8 

6.0 

140-160 

1.0 

.9 

.1 

1.6 

5.0 

4.0 

(S)  170-190 

2.0 

1.1 

.1  .1  .1 

3.4 

5.2 

3.0 

200-220 

6.9 

3.3 

.1 

9.9 

4.0 

4.0 

230-290 

8.8 

3.2 

.1 

12.2 

3.8 

4.0 

(V)  260-280 

7.7 

3.4 

.1 

11.3 

3.9 

4.0 

290-310 

4.6 

1.9 

6.6 

3.7 

4.0 

320-340 

4.9 

.9 

5.4 

3.2 

3.0 

VARIABLE 

1 

CM* 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.4 

//////////// 

TOTALS 

|  47.7 

20.4 

1.0  .1  .1 

100.0 

2.8 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  63 


U8AFETAC/DS-- 92/269  -  Pag*  116 


OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFRAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OS  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTE:  JUL  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DBSRKES) 


(H)  350-010 


(S)  080-100 


140-160 


(8)  170-190 


230-250 


(W)  260-280 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 

«  WIND  WIND 


5.6  5.0 


4.7  5.0 


4.0  5.8  6.0 


5.4  5.5 


6.9  6.0  5.5 


10.5  6.9 


7.7  5.5  5. 


13.0  5.0  5. 


14.5  4.4 


7.8  3.8 


6.5  3. 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  6.7  //////////// 


42.3  45.3  5.5  .3 


100.0  4.8  5.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  64 
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omnnig  location 

U8AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  12-14 


DIRECTION  1 
(DEGREES) 

l  1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

■ 

.2 

.1 

3.8 

5.9 

5.0 

020-040 

■SI 

.2 

3.0 

5.8 

6.0 

050-070 

.3 

1.5 

6.4 

5.5 

(E)  080-100 

3.8 

4.7 

6.0 

6.0 

110-130 

5.9 

.8 

8.3 

6.1 

6.0 

140-160 

3.2 

10.8 

2.7 

16.7 

6.6 

6.0 

(8)  170-190 

1.0 

16.9 

12.9  .1 

30.9 

8.9 

9.0 

200-220 

2.2 

4.4 

3.9  .8 

11.2 

8.5 

8.5 

230-250 

2.3 

2.9 

.1 

5.3 

5.2 

6.0 

(W)  260-280 

2.0 

3.3 

.2 

5.6 

5.6 

6.0 

290-310 

2.9 

1.9 

4.8 

4.2 

4.0 

320-340 

1.0 

.9 

1.8 

4.7 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.5 

//////////// 

TOTALS 

|  20.5 

54.8 

21.3  .9 

.1 

100.0 

6.9 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  65 
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OPKRATCW8  LOCATION  'A* 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LOT  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DECREES) 

i  1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAJV 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1 

1.2 

.2  .1 

2.6 

5.8 

5.0 

020-040 

■ 

.4 

.9 

5.0 

4.5 

050-070 

B9 

.3 

.2 

1.0 

6.0 

5.0 

(B)  080-100 

3.1 

.9 

4.6 

6.8 

6.0 

110-130 

■gS 

4.3 

.8 

7.0 

6.4 

6.0 

140-160 

3.8 

8.3 

1.4 

13.4 

6.3 

6.0 

(S)  170-190 

3.1 

18.4 

13.0  .6 

35.2 

8.5 

8.0 

200-220 

2.0 

9.4 

9.6  1.6 

22.6 

9.3 

9.0 

230-250 

1  , 

1.6 

.3 

3.2 

5.5 

5.0 

(W)  260-280 

1.5 

.4 

3.4 

5.4 

5.0 

290-310 

1.0 

.1 

2.0 

4.6 

5.0 

320-340 

B 

.3 

.8 

4.0 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.1 

//////////// 

TOTALS 

|  17.8 

49.8 

26.9  2.3 

100.0 

7.5 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  66 
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OPERATING  LOCATION 
USAFETAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HOMIER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  ID  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

« 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.8 

.2 

.3 

1.3 

6.0 

4.0 

020-040 

.6 

.8 

1.4 

4.5 

5.0 

050-070 

.8 

.3 

1.1 

4.2 

4.0 

(E)  080-100 

2.2 

2.4 

.5 

5.1 

5.4 

5.0 

110-130 

3.2 

2.3 

.1 

5.6 

4.3 

4.0 

140-160 

3.9 

3.2 

7.1 

4.6 

4.0 

IB)  170-190 

7.0 

12.4 

3.0  .1 

22.5 

6.2 

6.0 

200-220 

8.6 

14.4 

5.2  .2 

28.4 

6.5 

6.0 

230-250 

5.9 

1.8 

.4 

.1 

8.3 

4.2 

4.0 

(W)  260-280 

1.6 

.4 

.1 

2.2 

3.3 

2.5 

290-310 

.9 

.4 

.2 

1.5 

4.5 

3.5 

320-340 

.4 

.5 

.2 

1.2 

5.8 

5.0 

VARIABLE 

1 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.5 

111111111111 

TOTALS 

|  35.9 

39.1 

10.0  .3 

.1 

100.0 

4.8 

5.0 

TOTAL  HUMBER  GF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  67 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  21-23 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.8 

.1 

.2 

2.2 

3.3 

2.5 

020-040 

1.5 

.8 

2.3 

3.8 

4.0 

050-070 

.4 

.2 

.6 

3.3 

3.0 

(E)  080-100 

1.7 

1.1 

.1 

2.9 

4.4 

4.0 

110-130 

1.7 

.6 

2.4 

3.5 

3.5 

140-160 

2.9 

1.4 

.1  .2 

4.6 

4.6 

4.0 

(S)  170-190 

3.2 

4.9 

.3 

8.5 

5.3 

5.0 

200-220 

14.6 

6.9 

1.1 

22.6 

4.3 

4.0 

230-250 

10.4 

2.2 

.1  .1 

12.8 

3.5 

3.0 

(W)  260-280 

2.5 

.4 

2.9 

3.0 

2.0 

290-310 

.9 

.1 

1.0 

2.8 

2.0 

320-340 

.8 

.1 

.9 

2.9 

2.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

36.5 

//////////// 

TOTALS 

|  42.4 

18.8 

1.9  .3 

100.0 

2.6 

4.0 

TOTAL  HU»BR  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  68 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

CTDT8 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

« 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

2.9 

1.3 

.2 

.0 

.0 

4.4 

4.2 

4.0 

020-040 

1.8 

1.5 

.2 

3.5 

4.8 

4.0 

050-070 

.7 

.4 

.1 

1.2 

4.6 

4.0 

(E)  080-100 

i.i 

1.7 

.2 

3.0 

5.6 

6.0 

110-130 

1.6 

2.2 

.2 

4.0 

5.4 

5.0 

140-160 

2.4 

3.6 

.6 

.0 

.0  .0 

.0 

6.7 

5.9 

6.0 

(S)  170-190 

2.8 

7.9 

3.9 

.1 

.0 

.0 

14.7 

7.5 

8.0 

200-220 

6.8 

5.9 

2.7 

.3 

15.7 

6.0 

5.0 

230-250 

6.8 

2.7 

.2 

.0 

.0 

9.8 

4.0 

4.0 

(W)  260-280 

4.5 

2.2 

.1 

6.8 

4.0 

4.0 

290-310 

2.5 

1.1 

.0 

3.6 

3.7 

4.0 

320-340 

1.8 

.7 

.0 

2.6 

3.6 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.0 

//////////// 

TOTALS 

35.7 

31.2 

8.4 

.4 

100.0 

4.1 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

7440 

C  -  4  -  69 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LOT  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HOHTC:  JUL  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CELLING  SE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0600  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  | 

1  I'* 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MS)  IAN 

(DEGREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

8.3 

2.1 

.5 

10.9 

3.7 

4.0 

020-040 

6.2 

2.6 

8.8 

3.9 

3.0 

050-070 

1.0 

.5 

1.6 

4.0 

4.0 

(B)  080-100 

1.0 

2.1 

3.1 

4.5 

5.0 

110-130 

1.0 

3.6 

4.7 

5.6 

6.0 

140-160 

1.6 

.5 

1.0 

1.0  .5  .5 

5.2 

11.7 

10.0 

(S)  170-190 

2.6 

4.7 

1.0 

.5  .5 

9.3 

8.6 

7.5 

200-220 

5.2 

4.1 

1.6 

.5 

11.4 

6.2 

6.0 

230-250 

3.1 

1.6 

4.7 

4.6 

4.0 

(W)  260-280 

3.6 

1.6 

1.0 

6.2 

5.2 

4.0 

290-310 

1.0 

.5 

1.6 

4.0 

2.0 

320-340 

5.7 

2.1 

7.8 

3.6 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.9 

//////////// 

TOTALS 

|  40.3 

26.0 

5.1 

1.5  .5  .5  1.0 

100.0 

4.2 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  193 

C  -  4  -  70 
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operating  location  *a* 

U8AFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  D I  RECTI  OH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

1ST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  00-02 


DIRECTION 

(DECREES) 

|  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

HIND  SPEED  IE 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.9 

2.0 

.2 

8.2 

3.9 

4.0 

020-040 

2.9 

1.0 

3.9 

3.5 

3.0 

050-070 

.9 

.9 

2.6 

2.5 

(E)  080-100 

1.1 

.8 

.1 

1.9 

5.1 

4.0 

110-130 

1.4 

.5 

1.9 

3.6 

3.0 

140-160 

1.7 

.2 

.1 

2.0 

3.6 

3.0 

(S)  170-190 

2.3 

.6 

.3 

.1 

3.3 

5.1 

4.0 

200-220 

4.5 

1.7 

.1 

6.3 

3.7 

3.0 

230-250 

7.3 

1.5 

8.8 

3.0 

3.0 

<NJ  260-280 

5.3 

3.1 

3.0 

290-310 

Bi 

1.1 

2.3 

2.0 

320-340 

1.5 

.2 

1.7 

3.0 

2.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

54.6 

//////////// 

TOTALS 

35.0 

9.4 

.8 

.1 

100.0 

1.6 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  71 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U3AFETRC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUDER:  747910  STATION  RAKE:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 
5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIH D 

MEDLAR 

WIHD 

(N)  350-010 

■ 

3.4  .2 

12.6 

3.6 

3.0 

020-040 

1.9 

6.3 

4.1 

4.0 

050-070 

H 

.1 

1.1 

3.2 

3.0 

(B)  080-100 

1.9 

4.8 

5.0 

110-130 

.8 

.5 

1.3 

3.8 

3.5 

140-160 

.5 

.2 

.8 

2.9 

2.0 

(S)  170-190 

1.0 

.4  .2 

1.6 

4.7 

4.0 

200-220 

3.5 

.2 

3.8 

2.5 

2.0 

230-250 

5.5 

.8 

6.2 

2.9 

2.0 

(«)  260-280 

4.7 

.6 

5.4 

3.0 

3.0 

290-310 

1.9 

.1 

2.0 

2.4 

2.0 

320-340 

3.0 

3.0 

2.7 

2.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

54.0 

//////////// 

TOTALS 

|  36.0 

9.3  .5 

100.0 

1.6 

3.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  72 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  WC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURIiT  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAM:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  OTC:  *  S  MONTH:  AUG  HOURS:  06-08 


DIRECTION  1 
(DECREES)  | 

l  1-4 

5-9 

WIND  1 

10-14  15-19  20-24 

SPEED  IN  KNOTS 
25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

« 

MBJUI 

WIND 

MEDIAN 

WIRD 

(R)  350-010 

10.6 

.3 

14.7 

3.7 

3.0 

020-040 

6.6 

.2 

11.5 

4.4 

4.0 

050-070 

1.2 

.3 

1.5 

3.6 

3.5 

(E)  080-100 

.4 

.1 

.5 

3.0 

2.0 

110-130 

1.0 

.5 

.1 

1.6 

4.5 

4.0 

140-160 

1.1 

.3 

.1 

1.5 

3.9 

3.5 

(8)  170-190 

1.0 

.3 

.1 

1.4 

4.6 

4.0 

200-220 

3.0 

.5 

3.5 

2.8 

2.0 

230-250 

5.6 

1.0 

6.6 

3.2 

3.0 

(W)  260-280 

6.1 

1.6 

7.7 

3.4 

4.0 

290-310 

4.5 

1.0 

5.5 

3.1 

2.0 

320-340 

4.1 

.2 

4.3 

2.7 

2.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

39.6 

//////////// 

TOTALS 

|  45.2 

14.3 

.8 

100.0 

2.2 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OP 

OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  73 


U8AFETHC/DS— 92/269  -  Pay*  126 


OPERATING  LOCATION  *»’  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETftC,  ASHEVILLE  RC  FKR  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NANS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  8BP  91 

LST  TO  UIC:  ♦  5  MONTH:  AUO  BOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DECREES] 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  08  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.9 

.6 

10.1 

4.9 

5.0 

020-040 

4.7 

.8 

10.9 

5.0 

5.0 

050-070 

m 

3.7 

.3 

7.3 

5.1 

5.0 

(E)  080-100 

3.3 

1.9 

.1 

5.4 

4.5 

4.0 

110-130 

3.2 

2.5 

.1 

5.B 

4.3 

4.0 

140-160 

4.3 

1.8 

6.1 

4.0 

4.0 

(S)  170-190 

2.6 

3.7 

.2  .1 

6.6 

5.7 

5.0 

200-220 

2.8 

1.5 

.1 

4.4 

4.2 

4.0 

230-250 

4.6 

2.6 

7.2 

4.0 

4.0 

(W)  260-280 

5.4 

2.8 

.1 

8.3 

4.1 

4.0 

290-310 

7.1 

2.9 

.1 

10.1 

4.1 

4.0 

320-340 

5.1 

1.6 

.1 

6.8 

3.5 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.1 

//////////// 

TOTALS 

51.6 

34.6 

2.5  .1 

100.0 

4.0 

4.0 

TOTAL  IMBIll  Of  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  74 
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oferxtinc  location 
usafetac,  asheville  hc 


PERCEPT  AOB  FREQUENCY  or  OCCURRKWCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  DOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  DUMBER:  7479IO  STATION  SAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LOT  TO  UTCt  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  AUO  HOURS:  12-14 


DIRECTION 

(DECREES) 

l  14 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

HIND 

MEDIAN 

WIND 

(1)  350-010 

2.5 

2.9 

.8 

6.1 

6.1 

6.0 

020-040 

1.4 

2.7 

.2 

4.3 

5.6 

5.5 

050-070 

2.4 

2.5 

.8 

5.6 

5.8 

6.0 

(E)  080-100 

2.7 

4.1 

.4 

7.2 

5.7 

6.0 

110-130 

3.2 

6.9 

.4 

10.5 

5.6 

6.0 

140-160 

10.5 

.9  .1 

17.1 

5.9 

6.0 

(S)  170-190 

15.1 

4.5  .2 

23.8 

7.3 

8.0 

200-220 

ES 

2.3 

1.3  .1 

5.5 

7.0 

7.0 

230-250 

2.2 

1.3 

3.4 

4.2 

4.0 

(W)  260-280 

2.5 

1.7 

.1 

4.3 

4.4 

4.0 

290-310 

2.9 

2.5 

5.4 

4.6 

4.0 

320-340 

1.8 

1.4 

.2 

n 

4.8 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.3 

//////////// 

TOTALS 

|  33.0 

53.9 

9.6  .4 

100.0 

5.8 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  75 
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OPERATI  NO  LOCATION  -A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LSI  TO  OTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  AUO  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  SB  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.6 

2.0 

.9 

5.8 

5.5 

020-040 

1.5 

2.3 

.3 

5.6 

6.0 

050-070 

1.4 

2.0 

.5 

5.9 

5.0 

(E)  060-100 

2.7 

5.1 

.3 

m 

5.4 

5.0 

110-130 

4.6 

6.8 

.2 

11.6 

5.2 

5.0 

140-160 

4.4 

9.0 

.6 

14.1 

5.7 

5.0 

(8)  170-190 

4.0 

16.0 

5.1  .1 

25.2 

7.3 

6.0 

200-220 

1.8 

8.7 

4.9  .3 

15.6 

8.0 

8.0 

230-250 

1.1 

.8 

.1 

1.9 

4.7 

4.0 

(N)  260-200 

1.4 

.8 

.1 

2.3 

4.7 

4.0 

290-310 

1.2 

1.2 

2.4 

4.7 

4.5 

320-340 

.4 

1.1 

.4 

1.9 

6.1 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

/////'/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.0 

//////////// 

TOTALS 

|  26.3 

55.8 

13.3  .5 

100.0 

6.1 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  76 
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OPERATOR  LOCATION  *A*  PERCENTAgE  FRBQUBBCT  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIID  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

OSAFRAC,  ASBEVILLE  NC  FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 


STATION  DUMBER :  747910  STATION  KAHB:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

L8T  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MOUTH:  AUO  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

HIED  SPEED  IB  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MED  I  AH 

WIND 

{■)  350-010 

3.1 

1.4 

.1 

4.6 

4.2 

4.0 

020-040 

2.5 

2.0 

.3 

4.S 

5.0 

4.0 

050-070 

2.0 

1.1 

.1 

4.0 

3.6 

3.0 

(B)  000-100 

4.6 

1.9 

.1 

6.7 

3.7 

4.0 

110-130 

5.1 

1.5 

6.6 

3.7 

4.0 

140-160 

5.2 

7.4 

4.1 

4.0 

(8)  170-190 

H 

14.3 

5.4 

5.0 

200-220 

H 

18.6 

4.9 

5.0 

230-250 

B 

1.2 

5.6 

3.2 

3.0 

(«)  200-200 

D 

.3 

1.5 

3.6 

3.5 

290-310 

.1 

.8 

3.6 

3.0 

320-340 

.2 

.2 

.1 

1.1 

6.1 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.1 

//////////// 

TOTALS 

44.4 

28.3 

2.9 

.1 

100.0 

3.4 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  77 
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onmnio  LOCATION  ’A’ 
osapetac,  Asheville  hc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRB»CS  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  APB  SC 

1ST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
NORTH:  AUG  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DBOREES) 

|  1-4 

5-9 

10-14 

WIIO  SPEED  IN  mors 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(B)  350-010 

4.4 

1.0 

.1 

5.5 

3.7 

4.0 

020-040 

3.4 

1.6 

5.1 

3.7 

4.0 

050-070 

1.9 

.9 

2.8 

3.8 

3.5 

(E)  080-100 

2.9 

1.0 

3.9 

3.8 

4.0 

110-130 

2.8 

.9 

.2 

3.9 

4.0 

3.5 

140-160 

3.5 

1.1 

4.6 

3.6 

3.0 

(8)  170-190 

3.8 

1.4 

.3 

5.5 

4.1 

4.0 

200-220 

10.2 

3.7 

.2 

14.1 

3.6 

3.0 

230-250 

7.4 

1.4 

8.8 

2.9 

2.5 

(W)  260-280 

1.1 

.1 

1.2 

2.8 

2.0 

290-310 

.3 

.3 

.6 

4.7 

4.5 

320-340 

.3 

.4 

.8 

4.0 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

43.3 

//////////// 

TOTALS 

|  42.0 

13.8 

.8 

100.0 

2.0 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  78 
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operator}  locatic*  •** 
U8AFEXAC,  ASHEVILLE  wc 


perceht mb  frequehcy  of  occurrkhce  surface  win>  direction  versus  wind  speed 

FROM  BOURLT  OBSSRVATIOHS 

STATIC*  HUMBER:  747910  STATIC*  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  KEITH:  AUO  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IH  KH0T8 


DIRBCTI 0* 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

mm 

WIND 

(H)  350-010 

5.2 

2.7 

.4 

8.3 

4.3 

4.0 

020-040 

3.5 

2.6 

.2 

6.4 

4.6 

4.0 

050-070 

1.9 

1.3 

.2 

3.4 

4.8 

4.0 

(E)  000-100 

2.3 

2.0 

.1 

4.4 

4.7 

4.0 

110-130 

2.0 

2.5 

.1 

5.4 

4.7 

4.0 

140-160 

3.3 

3.1 

.3 

.0 

6.7 

5.0 

5.0 

(8)  170-190 

3.0 

5.7 

1.4 

.1 

.0 

10.2 

6.4 

6.0 

200-220 

4.6 

3.4 

1.0 

.1 

9.0 

5.1 

4.0 

230-250 

4.0 

1.3 

.0 

6.1 

3.3 

3.0 

(H)  260-200 

3.4 

1.1 

.0 

.0 

4.5 

3.7 

4.0 

290-310 

2.4 

1.0 

.0 

3.5 

3.8 

4.0 

320-340 

2.1 

.6 

.1 

.0 

2.9 

3.8 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

29.2 

//////////// 

TOTALS 

39.3 

27.3 

3.0 

.2 

100.0 

3.3 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 


C  -  4  -  79 
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OPERATIAO  LOCATION  "A" 
U8AFCTAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACB  WIND  DIRBCTIOA  VERSUS  WIND  SPEED 
FIOI  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  AUMBERI  747910  STATION  HAHB:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  8EP  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  AUS  HOURS:  ALL 


CATBOGRY  A:  CEIL  IRQ  GS  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  08  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AMD/OR 

VISIBILITY  8E  1/2  MILS  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILIHO  GE  200  FEET. 


HI  HD  SPEED  IR  SHOTS 


DIRECTION  | 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

14.1 

10.9 

1.5 

26.5 

4.8 

4.0 

020-040 

7.2 

8.7 

.4 

16.3 

5.1 

5.0 

050-070 

3.0 

.9 

3.9 

3.4 

3.0 

(B)  080-100 

2.4 

.2 

2.6 

2.9 

2.0 

110-130 

.7 

.2 

.4 

1.3 

6.7 

6.5 

140-160 

.7 

.2 

.4 

1.3 

6.7 

4.5 

(S)  170-190 

.7 

3.5 

.7 

4.8 

7.0 

7.0 

200-220 

2.8 

.9 

.2 

3.9 

4.2 

3.5 

230-250 

4.1 

.4 

4.6 

3.2 

3.0 

(W)  260-280 

1.1 

1.1 

2.8 

3.0 

290-310 

2.2 

2.2 

2.0 

320-340 

7.8 

2.0 

.7 

10.4 

H 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////'///////////////////////////////////// 

21.1 

//////////// 

TOTALS 

46.8 

27.9 

4.3 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  460 


C  -  4  -  80 
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OPERATING  LOCATION  »*• 
U8AFKTAC,  ASHEVILLE  NO 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP  HOURS:  00-02 


DIRECTION 

{DEGREES) 

1  - 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

9.2 

2.8 

1.3  .1 

13.4 

4.3 

3.0 

020-040 

8.8 

7.1 

.9 

16.8 

4.7 

4.0 

050-070 

.4 

.3 

.1 

.9 

5.9 

6.0 

(E)  080-100 

.8 

.6 

1.3 

4.4 

4.0 

110-130 

1.2 

.2 

.2 

1.7 

8.4 

3.0 

140-160 

.7 

.2 

.9 

3.5 

2.5 

(8)  170-190 

.8 

1.6 

.1  .1 

2.6 

6.2 

6.0 

200-220 

2.2 

1.2 

3.4 

3.7 

3.0 

230-250 

5.7 

.3 

6.0 

2.4 

2.0 

(W)  260-280 

3.6 

.4 

4.0 

2.7 

2.0 

290-310 

1 

.7 

.3 

2.0 

5.5 

4.5 

320-340 

...»  i 

.4 

.2 

2.1 

4.0 

2.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

44.9 

111111111111 

TOTALS 

|  35.8 

15.8 

2.9  .1  .1 

.2 

100.0 

2.4 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  81 
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OPERATING  LOCATION  ’A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 

U8AFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  RAKE:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  S  MONTH:  SEP  HOURS:  03-05 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  I  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 

(DECREES)  |  «  WIND  MIND 


(N)  350-010 

14.1 

6.7 

1.8  .1 

22.7 

4.5 

4.0 

020-040 

6.9 

6.7 

.8 

14.3 

5.1 

5.0 

050-070 

.7 

.1 

.8 

3.3 

3.0 

(B)  080-100 

.3 

.2 

.6 

3.6 

4.0 

110-130 

.6 

.2 

.8 

3.6 

4.0 

140-160 

.1 

.2  .1 

.4 

21.3 

25.0 

(8)  170-190 

.3 

.3 

.7 

5.2 

4.5 

200-220 

2.0 

1.0 

3.0 

3.8 

4.0 

230-250 

2.1 

.3 

2.4 

3.0 

3.0 

(W)  260-280 

4.2 

.8 

5.0 

2.8 

2.0 

290-310 

2.7 

.4 

.3  .3 

3.8 

4.8 

4.0 

320-340 

2.7 

.6 

3.2 

2.9 

2.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

42.3 

//////////// 

TOTALS 

36.7 

17.3 

2.9  .4  .2  .1 

100.0 

2.5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
OSAJPKTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

1ST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  3EP  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

NEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

13.9 

9.7 

1.7  .1 

25.3 

4.8 

4.0 

020-040 

10.2 

8.7 

1.8 

20.7 

5.1 

5.0 

050-070 

1.3 

.6 

.1 

2.0 

4.5 

4.0 

(E)  080-100 

.1 

.4 

.6 

6.0 

6.0 

110-130 

140-160 

.3 

.3 

2.0 

2.0 

(8)  170-190 

.2 

.1 

.2  .1 

.7 

9.5 

9.0 

200-220 

2.4 

.6 

3.0 

3.2 

2.0 

230-250 

2.4 

.3 

.1 

2.9 

3.4 

3.0 

(W)  260-280 

4.8 

1.1 

.1  .1 

6.1 

3.9 

3.0 

290-310 

3.9 

.9 

.3  .1 

5.2 

4.0 

3.0 

320-340 

4.3 

.6 

4.9 

3.1 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

28.3 

//////////// 

TOTALS 

43.8 

23.0 

4.2  .2  .3 

100.0 

3.3 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  83 
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OPERATING  LOCATION  ’A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCUKRHTCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

7.7 

6.3 

3.1 

.1 

17.2 

6.0 

5.0 

020-040 

7.3 

12.1 

4.3 

.1 

23.9 

6.3 

6.0 

050-070 

3.3 

4.0 

1.4 

.1 

8.9 

6.2 

6.0 

(B)  080-100 

1.9 

4.0 

.7 

6.6 

5.9 

6.0 

110-130 

1.7 

1.6 

.3 

3.6 

5.3 

5.0 

140-160 

.8 

1.4 

2.2 

5.0 

6.0 

(S)  170-190 

.8 

.8 

.8 

.1 

2.4 

6.7 

6.0 

200-220 

1.2 

.9 

.2 

.2 

2.6 

5.6 

5.0 

230-250 

2.2 

1.9 

.1 

4.2 

4.6 

4.0 

(W)  260-280 

5.1 

3.1 

.1 

.2 

.1 

8.7 

4.7 

4.0 

290-310 

5.0 

1.6 

6.6 

3.6 

4.0 

320-340 

4.8 

1.1 

.2 

6.1 

3.8 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.1 

//////////// 

TOTALS 

41.8 

38.8 

11.2 

.8 

.1 

100.0 

5.1 

5.0 

TOTAL 

HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  84 
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OPERATING  LOCATION  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIC*  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP  HOURS:  12-14 

WIND  SPEED  n  KNOTS 

DIRECTION  |  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 

(DEGREES)  I  t  WIND  WIND 


(N)  350-010  1.8  3.8  2.0  .1 

020-040  3.3  7.1  2.8 

050-070  1.7  5.3  2.3 

(B)  080-100  2.6  7.3  .9 

110-130  4.0  9.2  .6 

140-160  4.1  6.7  .2 

(S)  170-190  2.6  6.4  2.4  .1 

200-220  .7  1.6  .8 

230-250  1.2  2.3  .3 

(W)  260-280  2.0  1.0  .3  .1 

290-310  2.4  1.9  .3 

320-340  2.6  1.4  .7 


7.7  7.2  7. 

13.2  6.9  7. 

9.3  6.9  6. 

10.8  6.1  6. 

13.8  5.7  6. 

11.0  5.5  5. 

11.6  7.1  7. 

3.0  7.0  7. 

3.9  5.8  5. 

3.4  4.9  4. 

4.7  4.7  4. 

4.7  5.1  4. 


VARIABLE 

calm  mmmmn/mmmmimimmmmmmmmmmmmmmm  3.o  i  mm  mu 

TOTALS  29.0  54.0  13.6  .3  100.0  6.0  6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

OSAFRIIC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 

LST  TO  VIC:  *  S  MONTE:  SEP  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DBSREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

-19 

WIND  SPEED  IB  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  SB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.4 

4.0 

1.0 

.1 

8.6 

5.9 

5.0 

020-040 

2.9 

4.7 

2.0 

9.6 

6.6 

6.0 

050-070 

3.1 

4.6 

1.6 

.1 

9.3 

6.1 

6.0 

(B)  080-100 

5.1 

8.3 

.3 

13.8 

5.3 

5.0 

110-130 

4.1 

5.0 

.3 

9.4 

5.0 

5.0 

140-160 

5.1 

5.1 

.7 

.1 

11.0 

5.2 

5.0 

(S)  170-190 

5.0 

10.6 

1.9 

.1 

17.6 

6.1 

6.0 

200-220 

1.7 

5.3 

2.2 

.2 

9.4 

7.0 

6.0 

230-250 

1.1 

.1 

.1 

1.3 

3.8 

3.5 

(W)  260-280 

.9 

1.2 

.4 

2.6 

5.6 

5.0 

290-310 

.6 

1.2 

.2 

2.0 

5.9 

5.5 

320-340 

1.9 

.7 

.2 

.3 

3.1 

6.2 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.3 

//////////// 

TOTALS 

34.9 

50.8 

10.9 

.6 

.3 

100.0 

5.7 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  86 
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operating  location 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  VIED  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  APB  SC 

LSI  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

wind 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.2 

1.7 

.4 

7.3 

3.8 

3.0 

020-040 

5.6 

3.0 

1.3  .1 

10.0 

5.2 

4.0 

050-070 

4.7 

2.3 

.3  .1  .1 

7.6 

4.7 

4.0 

(E)  080-100 

5.7 

3.2 

.2 

9.1 

4.1 

3.0 

110-130 

2.6 

.4 

3.0 

3.1 

2.0 

140-160 

4.5 

2.8 

7.2 

3.9 

4.0 

(8)  170-190 

4.6 

2.2 

.1 

6.9 

4.1 

4.0 

200-220 

9.1 

3.8 

.8  .1 

13.8 

4.2 

3.0 

230-250 

3.2 

.7 

.1 

4.0 

3.5 

3.0 

(V)  260-280 

.4 

.3 

.8 

4.7 

4.0 

290-310 

.4 

.1 

.2  .1 

.9 

7.6 

5.0 

320-340 

1.4 

.3 

.9  .2 

2.9 

6.7 

4.5 

VARIABLE 

CALM 

iiinimiminmimmmimiiiiimniiimiiiinitimiiimimmm 

26.4 

//////////// 

TOTALS 

47.4 

20.8 

4.3  .4  .3 

100.0 

3.2 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

898 

C  -  4  -  87 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFBTRC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  or  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  HAKE:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

L8T  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

WIHD  SPEED  IH  KNOTS 
5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

5.2 

3.0 

.8 

9.0 

4.5 

4.0 

020-040 

8.4 

5.6 

.9 

14.8 

4.7 

4.0 

050-070 

3.1 

1.4 

.1 

4.7 

4.4 

4.0 

(E)  080-100 

1.8 

1.4 

.2  .1 

3.6 

5.2 

4.5 

110-130 

1.2 

.9 

.1 

.1 

2.3 

6.1 

4.0 

140-160 

1.4 

.6 

.1 

2.1 

3.7 

3.0 

(8)  170-190 

1.8 

1.9 

3.7 

4.9 

5.0 

200-220 

5.0 

1.8 

6.8 

3.2 

3.0 

230-250 

7.0 

7.0 

2.3 

2.0 

(*)  260-280 

1.2 

.4 

1.7 

3.1 

2.0 

290-310 

1.1 

.1 

.4 

1.7 

5.3 

3.0 

320-340 

1.7 

.3 

.4  .1 

2.6 

5.2 

2.0 

VARIABLE 

CALM 

imiiimmmiiitimimimiiimmiiimiimimiiiiiiimmmiiiii 

40.0 

111111111111 

TOTALS 

38.9 

17.4 

2.9  .1  .2 

.1 

100.0 

2.5 

3.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS 

897 

C  -  4  -  88 


USAFSTAC/D6— 92 /269  -  Pag*  141 


ofbratiec  location  ■»■  percehtaok  frbqubrcy  of  occurrerce  surfacb  wind  directi  or  versus  wind  speed 

USAPKCAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  BOURLT  OBSKRVATIORS 

STATIOH  RUBER:  747910  SEATIOR  RARE:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  VTCl  *  S  MOUTH:  SEP  HOURS:  ALL 


DIRBCTI  OR 

1-4 

5-9 

10-14 

VI  HD  SPEED  IH  KHOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39 

40-49  50-64  SB  65 

TOTAL 

HEAR 

MEDIAE 

(DRGREES)  | 

WIHD 

(■)  350-010 

7.6 

4.7 

1.5 

.1 

13.9 

5.0 

4.0 

020-040 

6.7 

6.9 

1.8 

.0  .0 

15.4 

5.5 

5.0 

050-070 

2.3 

2.3 

.7 

.0  .0  .0 

5.4 

5-7 

5.0 

(E)  080-100 

2.3 

3.2 

.3 

.0 

5.8 

5.3 

5.0 

110-130 

1.9 

2.2 

.2 

.0 

4.3 

5.3 

5.0 

140-160 

2.1 

2.1 

.1 

.0  .0  .0 

4.4 

5.1 

5.0 

(8)  170-190 

2.0 

3.0 

.7 

O 

o 

o 

4 

5.8 

6.1 

6.0 

200-220 

3.0 

2.0 

.5 

.1 

5.6 

4.8 

4.0 

230-250 

3.1 

.8 

.1 

4.0 

3.4 

3.0 

(W)  260-280 

2.8 

1.1 

.1 

.1  .0 

4.0 

4.0 

3.0 

290-310 

2.1 

.9 

.3 

.0  .0 

3.3 

4.6 

4.0 

320-340 

2.6 

.7 

.3 

.0  .0 

3.7 

4.5 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.3 

//////////// 

TOTALS 

38.5 

29.9 

6.6 

.3 

100.0 

3.9 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATICR8 

7195 

C  -  4  -  89 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PBICBBB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 

USAFRHC,  ASHEVILLE  RC  FRCN  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  RAKE:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LOT  TO  UTC:  ♦  S 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  OB  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  OB  1/2  MILE  (0800  METERS) . 

ARC /OR 

VISIBILITY  OB  1/2  MILS  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILIRO 

OB  200 

FEET. 

DIRECTION 

1  l-« 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEJUt 

MEDIAN 

(DBGREES) 

1 

t 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

10.1 

13.0 

7.2  .7 

31.1 

6.7 

6.0 

020-040 

6.9 

12.7 

5.4  .2 

25.1 

6.6 

6.0 

050-070 

1.8 

1.4 

.7  .2  .2 

4.3 

7.3 

5.0 

(E)  080-100 

1.3 

1.1 

.2 

2.5 

6.1 

5.0 

110-130 

1.1 

.9 

.2  .2 

2.4 

8.2 

5.0 

140-160 

.9 

.5 

1.4 

4.6 

4.0 

(S)  170-190 

.2 

.2 

.2 

.5 

5.7 

5.0 

200-220 

.4 

.2 

.4 

.9 

5.8 

5.0 

230-250 

.9 

.5 

.4 

1.8 

5.6 

5.5 

(W)  260-280 

1.1 

2.7 

.9  .2 

4.9 

7.4 

6.0 

290-310 

2.4 

.5 

.4  .4 

3.6 

6.2 

3.5 

320-340 

2.4 

2.2 

1.4  .2  .5 

6.7 

7.8 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.6 

//////////// 

TOTALS 

1  29.5 

35.9 

17.2  1.1  1.3  .4  .2 

100.0 

5.8 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVMIONS  553 

C  -  4  -  90 
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orawtraa  i/xaxiob  ■» 


peaceniks  fbbbcebct  or  occurruhci  surface  van  direction  versus  wihd  speed 
asAraac,  Mflmui  sc  from  bourlt  observations 

STATION  muxs  747910  800101  RMS:  MYRTLE  BEACH  APB  SC  PERICO  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  *0  UTC:  ♦  5  NORTH:  OCT  SOURS:  00-02 


VARIABLE 

cum  inimniiiinninnmnimimiiiinmmuiumminn/muimmi  39. 1  iniimim 

TOTALS  37.7  19.S  2.7  .«  100.0  2.7  4.0 


TOTAL  HUMBER  0T  OBSERVATIONS  930 


U8AFXIAC/D8--92/269  -  Fags  144 


OFERATINO  LOCATION  -A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


percentage  frequency  or  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIC*  HUMBER:  747910  STATIC*  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MOUTH:  OCT  HOURS:  03-05 

WHS)  SPEED  IE  KNOTS 

DIRECTION  |  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  QB  65  TOTAL  HEAR  MEDIAE 

(DECREES)  |  %  WIND  WIND 


OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  8URPACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

OBAFEEAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  APB  8C  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LET  TO  BTC:  ♦  5  MONTH:  OCT  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DECREES) 

1  M 

5-9 

VHVD  SPEED  HI  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

|  13.9 

3.0 

26.1 

5.0 

4.0 

020-040 

El 

8.5 

1.7 

19.6 

5.2 

5.0 

050-070 

B 

B 

.1 

2.0 

5.3 

5.0 

(E)  080-100 

■ 

.2 

.1 

.6 

6.2 

6.0 

110-130 

m 

.6 

.2 

1.5 

5.6 

6.0 

140-160 

.3 

.5 

.2 

1.1 

6.9 

6.5 

(8)  170-190 

m 

1.1 

.1 

1.9 

5.4 

6.0 

200-220 

B 

.3 

1.4 

4.2 

4.0 

230-250 

.5 

3.2 

3.2 

2.5 

(W)  260-280 

1.5 

3.8 

4.1 

4.0 

290-310 

B 

1.1 

.3 

3.7 

4.6 

4.0 

320-340 

2.3 

.5 

8.1 

4.4 

4.0 

VARIABLE 

GRIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

27.0 

//////////// 

TOTALS 

1  39.9 

26.9 

6.2 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  93 
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OPERATING  LOCATION  'A 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
U8AFKTRC,  ASBBVHJUI  HC  FROM  hourly  OBSERVATIONS 

STATIC*  HUMBER:  747910  STATIC*  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  5  MOUTH:  OCT  HOURS:  09-11 


WIHD  SPEED  IH  KBOTS 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAH 

MEDIAE 

(DECREES) 

« 

WIHD 

WIHD 

(R)  350-010 

7.0 

9.5 

6.9 

1.1 

24.4 

7.3 

7.0 

020-040 

7.4 

11.5 

3.9 

.1 

22.9 

6.4 

6.0 

050-070 

3.2 

4.6 

1.3 

9.1 

5.7 

5.0 

(E)  080-100 

1.9 

3.0 

.1 

5.1 

5.3 

5.0 

110-130 

1.1 

1.6 

.6 

3.3 

6.1 

5.0 

140-160 

1.5 

1.8 

.4 

3.8 

5.4 

5.0 

(8)  170-190 

1.4 

2.6 

.1 

4.1 

5.7 

6.0 

200-220 

.8 

1.3 

.5 

2.6 

6.3 

6.0 

230-250 

1.7 

1.3 

3.0 

4.2 

4.0 

(W)  260-280 

1.6 

2.4 

.6 

4.6 

5.7 

5.0 

290-310 

3.3 

2.0 

.1 

5.5 

4.3 

4.0 

320-340 

2.5 

2.7 

1.6 

.1 

6.9 

6.4 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.7 

//////////// 

TOTALS 

33.4 

44.3 

16.1 

1.3 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL  HUBER  OP  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  94 
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operating  location 
UBAFBXAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  APB  SC 

L8T  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

|  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010  1 

1.6 

7.4 

5.6 

.4 

15.3 

8.4 

9.0 

020-040 

3.5 

7.7 

3.0 

14.3 

6.7 

6.0 

050-070 

2.5 

3.2 

1.3 

7.0 

6.1 

6.0 

(E)  080-100 

3.0 

7.4 

.8 

11.2 

5.8 

6.0 

110-130 

3.9 

7.5 

.2 

.1 

11.7 

5.7 

6.0 

140-160 

2.3 

6.9 

.4 

9.6 

6.0 

6.0 

(S)  170-190 

1.6 

5.2 

1.2 

.2 

8.2 

7.0 

6.5 

200-220 

1.1 

1.6 

1.0 

.2 

3.9 

7.4 

s.o 

230-250 

1.1 

.8 

l.B 

4.8 

4.0 

(W)  260-200 

1.3 

2.4 

.3 

4.0 

5.6 

6.0 

290-310 

1.5 

1.8 

.5 

3.9 

5.8 

5.0 

320-340 

2.2 

2.8 

2.7 

.2  .1 

8.0 

7.8 

s.o 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.3 

//////////// 

TOTALS 

25.8 

54.7 

17.0 

1.1  .1 

100.0 

6.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  95 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

OSAPRAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  S  MONTH:  OCT  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIA* 

WUID 

(N)  350-010 

2.8 

7.4 

f.O 

.5  .1 

13.9 

7.5 

8.0 

020-040 

3.7 

5.1 

2.3 

11.0 

6.3 

6.0 

050-070 

2.7 

3.7 

.3 

6.7 

5.3 

5.0 

(E)  080-100 

3.8 

4.7 

.3 

8.8 

5.2 

5.0 

110-130 

6.8 

5.1 

.4 

.1 

12.4 

4.7 

4.0 

140-160 

5.4 

4.8 

.2 

10.4 

4.6 

4.0 

(S)  170-190 

4.3 

7.0 

1.3 

12.6 

5.9 

6.0 

200-220 

1.6 

3.3 

1.4 

6.3 

6.8 

7.0 

230-250 

1.3 

1.3 

.1 

2.7 

4.9 

5.0 

(W)  260-280 

1.2 

1.0 

2.2 

4.5 

4.0 

290-310 

1.4 

1.7 

.6 

.1 

3.9 

6.7 

6.0 

320-340 

1.3 

2.4 

1.5 

.2 

5.4 

7.6 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.9 

//////////// 

TOTALS 

36.3 

47.5 

11.4 

.9  .1 

100.0 

5.7 

6.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  96 


USAFETAC/D8— 92/269  -  Pag*  149 


OPERATING  LOCATION  -A* 

usafetac,  asheville  wc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  Vi.u>  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  OCT  SOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

(  8.5 

.9  .3 

13.1 

4.7 

4.0 

020-040 

.6  .1 

9.0 

5.1 

4.5 

050-070 

.2 

5.9 

4.8 

4.0 

(E)  080-100 

3.8 

.9 

4.6 

3.0 

2.0 

110-130 

3.5 

.1 

4.7 

3.5 

3.0 

140-160 

2.2 

m 

.1  .1 

4.0 

5.1 

4.0 

(8)  170-190 

3.7 

.9 

.2 

4.7 

3.9 

3.5 

200-220 

4.9 

3.2 

.1 

8.3 

4.5 

4.0 

230-250 

2.7 

.3 

3.0 

2.8 

2.0 

(W)  260-260 

m 

.3 

1.3 

3.4 

3.0 

290-310 

.8 

.1 

2.4 

4.1 

3.5 

320-340 

m 

.9 

.3  .1 

2.4 

6.3 

5.5 

VARIABLE 

GftUt 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

36.6 

//////////// 

TOTALS 

40.5 

19.8 

2.6  .6 

100.0 

2.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  97 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFSTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  KYHTLB  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

11.4 

3.9 

1.0  .1 

16.3 

4.2 

3.0 

020-040 

6.6 

5.8 

1.1 

13.4 

5.0 

5.0 

050-070 

1.3 

1.3 

.2 

2.8 

5.0 

5.0 

(B)  080-100 

1.2 

.6 

1.8 

4.3 

4.0 

110-130 

2.4 

.6 

.3 

3.3 

4.2 

4.0 

140-160 

1.3 

1.3 

.4  .2 

3.2 

6.6 

6.0 

(S)  170-190 

1.3 

.4 

1.7 

3.9 

4.0 

200-220 

3.8 

1.3 

5.1 

3.6 

3.0 

230-250 

4.5 

.5 

5.1 

2.8 

2.0 

(W)  260-280 

1.8 

.4 

.2 

2.5 

3.5 

2.0 

290-310 

1.3 

.3 

1.6 

3.5 

3.0 

320-340 

1.1 

.5 

.1  .3 

2.0 

6.5 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

41.1 

//////////// 

TOTALS 

38.0 

16.9 

3.3  .6 

100.0 

2.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  98 
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OPERATING  1OCATI0H  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

-19 

trilTD  SPEED  Ilf  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

8.5 

7.1 

2.8 

.3 

.0 

1C. 8 

5.8 

5.0 

020-040 

6.4 

6.9 

1.7 

.0 

15.0 

5.6 

5.0 

050-070 

1.9 

2.2 

.5 

4.6 

5.4 

5.0 

(B)  080-100 

1.9 

2.2 

.2 

4.2 

5.1 

5.0 

110-130 

2.5 

2.2 

.3 

.0 

5.1 

5.0 

5.0 

140-160 

1.8 

2.3 

.3 

.1 

4.5 

5.6 

5.0 

(S)  170-190 

1.8 

2.4 

.4 

.0 

4.6 

5.7 

6.0 

200-220 

1 

.4 

.0 

4.2 

5.0 

4.0 

230-250 

B 

.0 

3.3 

3.4 

3.0 

(W)  260-280 

.2 

3.2 

4.3 

4.0 

290-310 

1 

.2 

.0 

3.3 

4.7 

4.0 

320-340 

2.8 

.9 

.2 

.0 

5.7 

5.9 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

23.6 

illinium 

TOTALS 

36.4 

31.4 

7.9 

.6 

100.0 

4.1 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

7440 

C  -  4  -  99 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
BSWETOC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  S  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


CATEOORT  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  OS  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  OK  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FRET. 

DIRECTION 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IR  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MBAS 

MEDIAN 

(DECREES)  | 

% 

WIND 

MIND 

(R)  350-010 

9.8 

8.9 

3.4  .7  .2 

23.0 

6.3 

5.0 

020-040 

8.5 

15.7 

3.6 

27.7 

6.3 

6.0 

050-070 

2.9 

6.3 

2.2 

11.4 

6.5 

6.0 

(B)  080-100 

1.3 

2.2 

.2 

3.8 

5.6 

5.0 

110-130 

.9 

.7 

.2 

1.8 

5.1 

4.5 

140-160 

.2 

.2 

.2 

.7 

6.7 

8.0 

(S)  170-190 

.7 

.2 

.7 

1.6 

7.6 

7.0 

200-220 

1.1 

.2 

1.3 

5.3 

4.0 

230-250 

1.1 

.2 

1.3 

3.5 

4.0 

(W)  260-280 

.9 

.4 

1.3 

3.7 

4.0 

290-310 

2.0 

1.3 

.2 

3.6 

5.0 

4.0 

320-340 

3.1 

1.8 

2.2  .7 

7.8 

7.2 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.5 

//////////// 

TOTALS 

32.5 

37.9 

13.1  1.4  .2 

100.0 

5.3 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  447 

C  -  4  -  100 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


* 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRBNCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  BOV  HOURS:  03-05 


OPERATING  LOCATION 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIED  DIRECTION  VERSUS  VIED  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERI  CO  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTCS  ♦  5  MONTH:  EOF  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DBGRBKS) 

- 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  OK  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

12.0 

5.9 

2.0 

19.9 

4.6 

4.0 

020-040 

6.9 

6.0 

.8 

.1 

13. S 

5.0 

4.5 

050-070 

1.0 

.8 

.2 

2.0 

4.9 

4.5 

(S)  080-100 

.8 

.3 

1.1 

4.0 

3.5 

110-130 

.8 

.1 

.1 

1.0 

4.4 

4.0 

140-160 

.3 

.4 

.7 

1.4 

7.0 

6.0 

(8)  170-190 

1.2 

1.6 

.1 

2.9 

5.3 

5.0 

200-220 

1  1 

3.3 

5.4 

6.0 

230-250 

Bj 

5.2 

4.1 

4.0 

(V)  260-280 

4.3 

4.2 

4.0 

290-310 

6.1 

5.2 

4.0 

320-340 

9 

m 

8.4 

5.3 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.4 

111111111111 

TOTALS 

38.4 

25.2 

5.6 

.2 

100.0 

3.4 

4.0 

TOTAL  NUMBER  CT  OBSERVATIONS  900 


C  -  «  -  103 
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OFERATIHC  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUKACT  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETRC,  ASHEVILLE  RC  FROM  80URLT  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  CF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LOT  TO  UICl  ♦  5  NORTH:  BOV  HOURS:  09-11 


WIH)  SPEED  IH  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  G8  65 

TOTAL 

t 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

8.2 

7.2 

5.4 

.6 

21.4 

6.7 

6.0 

030-040 

4.4 

8.9 

2.8 

.1 

16.2 

6.4 

6.0 

050-070 

2.6 

4.1 

.4 

7.1 

5.5 

5.5 

(E)  080-100 

2.9 

3.7 

.4 

7.0 

5.2 

5.0 

110-130 

1.4 

.7 

.2 

2.3 

4.6 

4.0 

140-160 

1.7 

.7 

.4 

.2 

3.0 

6.0 

4.0 

(8)  170-190 

1.8 

2.9 

.8 

5.4 

6.4 

7.0 

200-230 

.8 

1.6 

.8 

3.1 

7.2 

8.0 

230-250 

2.1 

1.7 

.9 

4.7 

5.9 

5.0 

(W)  260-280 

3.3 

3.1 

.6 

.2 

7.2 

5.5 

6.0 

290-310 

1.9 

3.1 

1.4 

.2 

.1 

6.8 

7.0 

6.0 

320-340 

1.7 

2.4 

2.1 

.2 

.1 

6.6 

7.9 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.1 

111111111111 

TOTALS 

32.8 

40.1 

16.2 

1.5 

.2 

100.0 

5.8 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  104 
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operating  location  •** 
obaphrc,  uaniu  m 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WI1TO  SPEED 
PROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  RUHBERs  747910  STATION  RAMS:  MYRTLE  BEACH  APB  SC  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MOV  HOURS:  12-14 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

9-9 

10-14 

MIND  SPEED  IN  KNOTS 
19-19  20-24  23-29  30-34 

33-39  40-49  90-64  SE  69 

TOTAL 

* 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  390-010 

2.2 

9.7 

3.1 

.8  .3 

14.1 

8.8 

9.0 

020-040 

1.7 

4.3 

1.6 

7.6 

6.8 

6.0 

090-070 

1.8 

4.7 

.7 

7.1 

6.3 

6.0 

(E)  000-100 

3.7 

6.7 

.6 

10.9 

3.6 

6.0 

110-130 

4.3 

4.8 

.4 

9.6 

3.0 

3.0 

140-160 

4.0 

4.2 

.4 

8.7 

3.3 

3.0 

(S)  170-190 

2.2 

6.3 

1.9 

.1 

10.6 

6.9 

7.0 

200-220 

.7 

1.4 

1.0 

.1  .1 

3.3 

8.2 

8.0 

230-290 

.8 

2.7 

1.1 

4.6 

6.8 

6.0 

(«)  260-280 

1.8 

2.7 

1.7 

.1 

6.2 

7.2 

7.3 

290-310 

1.3 

2.4 

2.3 

.1 

6.2 

7.7 

7.5 

320-340 

1.3 

3.2 

3.9 

.4 

8.9 

8.7 

9.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.3 

//////////// 

TOTALS 

29.8 

49.1 

20.7 

1.6  .4 

100.0 

6.8 

6.0 

TOTAL  NUMBER  CP  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  105 
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OPERATIBQ  LOCATION  *A‘ 


maamaE  frbquercy  of  occurrerce  surface  wisd  direction  versus  wihd  speed 

USAPKAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SnnOH  RUMBER:  747910  SZAT1CH  RMS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MOUTH:  BOV  HOURS:  15-17 


cferxtiwc  location 
ns wine,  ashevillb  me 


PERCBHTME  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WHS)  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


its  747910  STATION  SAME:  MYRTLE  BEACH  APB  SC 
1ST  TO  UTC:  4-  S 


WIND  SPEED  IK  KNOTS 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 
NORTH:  NOV  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DECREES) 


(S)  350-010 
020-040 
050-070 
(K)  080-100 
110-130 
140-160 
(S)  170-190 
200-220 
230-250 
(W)  260-280 
290-310 
320-340 


VARIABLE 

CUM 

TOTALS 


TOTAL 

« 

MBJUI 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

9.0 

5.2 

4.0 

6.2 

5.5 

5.5 

5.7 

4.1 

4.0 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIItlllllllllHIIIIIIIIIIIIIIII  42.4  III llllll III 
35.0  19.1  3.3  100.0  2.6  4.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  107 
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OPERATING  LOCATION  "A* 

usafbtac,  Asheville  nc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

HIND  SPKH>  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  QE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  330-010 

5.7 

4.9 

1.2 

11.8 

5.2 

5.0 

020-040 

3.7 

3.1 

.8 

7.6 

5.2 

5.0 

050-070 

3.6 

1.6 

.4  .1 

5.7 

4.7 

4.0 

(B)  080-100 

1.8 

.6 

.1 

2.4 

3.6 

3.0 

110-130 

.2 

.9 

.1 

1.2 

5.9 

6.0 

140-160 

1.2 

.7 

.1 

.1 

2.1 

5.3 

4.0 

(S)  170-190 

2.1 

2.1 

.2 

4.4 

5.2 

5.0 

200-220 

4.6 

2.2 

.3 

7.1 

4.1 

3.5 

230-250 

4.8 

1.4 

.1 

3.8 

4.0 

(V)  260-280 

2.8 

1.2 

4.0 

290-310 

1.0 

1.8 

.4 

6.0 

320-340 

.6 

.9 

.6 

7.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

42.1 

//////////// 

TOTALS 

|  32.1 

21.4 

4.3  .1 

.1 

100.0 

2.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  108 
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operating  uxxnon 
om fetac,  asheville  hc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATICH  NUHSKR:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  APB  SC  PERI  CO  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

WIRD  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBCREE8)  | 

« 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

7.1 

5.1 

2.9 

.2  .0 

15.4 

5.9 

5.0 

020-040 

3.7 

4.7 

1.0 

.0 

9.4 

5.7 

6.0 

050-070 

2.2 

2.3 

.3 

.0 

4.8 

5.2 

5.0 

(E)  000-100 

2.3 

2.1 

.3 

4.6 

4.9 

5.0 

110-130 

1.8 

1.3 

.2 

3.3 

4.6 

4.0 

140-160 

2.0 

1.2 

.3 

o 

• 

© 

3.5 

5.0 

4.0 

(8)  170-190 

2.4 

3.0 

.6 

.0 

5.9 

5.6 

5.0 

200-220 

2.4 

2.1 

.5 

o 

4 

o 

4 

5.1 

5.4 

5.0 

230-250 

3.0 

1.5 

.4 

4.9 

4.4 

4.0 

(W)  260-280 

2.8 

1.8 

.4 

.0 

5.1 

5.1 

4.0 

290-310 

2.0 

2.2 

.9 

.1  .0 

5.2 

6.1 

6.0 

320-340 

2.2 

2.2 

1.5 

.2  .0 

6.1 

6.8 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

26.7 

//////////// 

TOTALS 

33.9 

29.5 

9.3 

.5 

100.0 

4.1 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

7200 

C  -  4  -  109 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AID/OR 

VISIBILITY  CB  1/2  MILS  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  OB  200  FEET. 


WIND  SPEED  IE  KNOTS 

DIRECTION  |  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 


(DEGREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

7.8 

9.7 

3.0 

20.5 

6.0 

6.0 

020-040 

4.3 

9.1 

3.4 

16.9 

6.5 

6.0 

030-070 

2.2 

4.0 

1.0  .1 

7.5 

6.4 

6.0 

(E)  080-100 

2.4 

2.'. 

.9 

6.0 

5.9 

6.0 

110-130 

1.0 

.6 

.4 

2.1 

5.6 

4.5 

140-160 

1.0 

3 

.1  .3 

1.8 

6.5 

4.0 

(S)  170-190 

1.9 

1.0 

.7  .1 

3.9 

6.3 

4.5 

200-220 

1.5 

1.8 

.9 

4.2 

6.3 

7.0 

230-250 

2.1 

.9 

3.0 

3.5 

3.5 

(W)  260-280 

2.5 

.9 

.1 

3.6 

4.2 

4.0 

290-310 

1.6 

1.5 

1.5 

4.6 

6.9 

6.0 

320-340 

3.0 

4.2 

2.7  .4 

10.3 

7.4 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.7 

//////////// 

TOTALS 

31.3 

36.7 

14.7  .9 

100.0 

5.2 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  669 


C  -  4  -  110 
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CPERAXINO  LOCATION  *A* 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

1ST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

7.8 

6.0 

2.4  .1 

16.3 

5.4 

5.0 

020-040 

3.0 

3.7 

.5 

7.2 

5.3 

5.0 

050-070 

.9 

.3 

.3 

1.5 

5.9 

4.0 

(E)  080-100 

.3 

.2 

.4 

1.0 

7.1 

6.0 

110-130 

.4 

1.1 

.2 

1.7 

6.0 

6.0 

140-160 

.8 

.3 

.1  .2 

1.4 

6.8 

4.0 

(S)  170-190 

1.4 

.8 

.4  .1 

2.7 

5.6 

4.0 

200-220 

2.9 

2.7 

.9 

6.5 

5.6 

5.0 

230-250 

4.2 

1.4 

5.6 

3.9 

4.0 

(W)  260-280 

2.4 

2.0 

4.4 

4.7 

4.0 

290-310 

2.3 

3.0 

.4  .1 

5.8 

5.7 

5.5 

320-340 

H 

B 

1.8 

8.7 

6.7 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiimiminnnmiimiimimtiiiimmiiiiiimiiniiiiuiimiimii 

37.2 

lUIIIIIIIII 

TOTALS 

28.7 

26.1 

7.4  .5 

100.0 

3.5 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  111 
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OPERATING  LOCATION  "A” 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  03-05 


DIRECTION  1 
(DECREES)  1 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

<H)  350-010 

10.5 

6.3 

3.2 

20.1 

5.4 

4.0 

020-040 

1.0 

3.4 

.8 

5.2 

6.7 

6.5 

050-070 

.6 

.8 

.4 

1.8 

6.6 

7.0 

(E)  080-100 

.3 

.3 

.2 

.9 

6.6 

6.0 

110-130 

.3 

.6 

1.0 

5.9 

6.0 

140-160 

.2 

.2 

.1 

.5 

5.6 

5.0 

(S)  170-190 

1.0 

1.3 

.3 

2.6 

5.7 

5.0 

200-220 

2.7 

2.5 

.1 

5.3 

4.9 

4.0 

230-250 

3.8 

2.3 

.3 

6.3 

4.6 

4.0 

(W)  260-280 

3.8 

2.5 

.1 

6.3 

4.4 

4.0 

290-310 

2.7 

3.2 

.4 

6.3 

5.2 

5.0 

320-340 

4.3 

4.3 

1.7 

10.3 

5.6 

5.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

33.3 

//////////// 

TOTALS 

|  31.2 

27.7 

7.6 

100.0 

3.6 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  112 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFBEAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

9.5 

8.0 

3.1 

.2  .1 

20.9 

5.8 

5.0 

020-040 

3.2 

4.0 

.5 

.1 

7.8 

5.8 

6.0 

050-070 

.2 

.9 

.1 

1.2 

6.3 

6.0 

(E)  080-100 

.1 

.9 

1.0 

6.0 

6.0 

110-130 

.3 

.1 

.1 

.5 

5.4 

2.0 

140-160 

.4 

.1 

.1 

.6 

4.3 

3.0 

(S)  170-190 

1.4 

1-7 

.3 

3.4 

5.5 

5.0 

200-220 

2.5 

2.0 

.5 

5.1 

5.1 

5.0 

230-250 

3.4 

2.6 

6.0 

4.2 

4.0 

(V)  260-280 

4.6 

3.1 

.1 

7.8 

4.2 

4.0 

290-310 

2.9 

3.1 

.2 

.2 

6.5 

5.4 

5.0 

320-340 

4.0 

3.4 

2.0 

.3 

9.8 

6.4 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

29.4 

//////////// 

TOTALS 

32.5 

29.9 

7.0 

.8  .1 

100.0 

3.9 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  113 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


percentage  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

FRCH  HOURLY  OBSEir.’.VTTONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  09-11 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

6.3 

9.9 

5.6  .8  .2 

22.8 

7.3 

7.0 

020-040 

3.0 

6.2 

2.3 

11.5 

6.4 

6.0 

050-070 

1.1 

1.8 

1.1 

4.0 

6.7 

6.0 

(B)  080-100 

.6 

1.2 

.3 

2.2 

6.3 

6.0 

110-130 

.4 

1.0 

.1 

1.5 

5.6 

5.5 

140-160 

2.2 

.5 

2.7 

3.8 

4.0 

(S)  170-190 

1.1 

2.3 

.1 

3.4 

5.5 

6.0 

200-220 

1.3 

2.6 

1.1 

4.9 

6.7 

7.0 

230-250 

2.6 

2.7 

.4 

5.7 

5.5 

5.0 

(W)  260-280 

4.4 

5.6 

N 

ID 

10.9 

5.7 

6.0 

290-310 

1.9 

4.1 

1.1 

7.1 

6.5 

6.0 

320-340 

3.8 

2.9 

2.4  1.4  .2 

10.6 

7.9 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.7 

//////////// 

TOTALS 

|  28.7 

40.8 

15.1  2.4  .4 

100.0 

5.7 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  114 
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OPERATING  LOCATION  -** 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUtffiER:  747910  STATION  RAW:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  12-14 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GS  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.1 

7.0 

6.0  1.3  .1 

19.5 

7.9 

8.0 

020-040 

1.6 

3.5 

.9 

6.0 

6.6 

7.0 

050-070 

1.6 

2.2 

.9 

4.6 

6.3 

7.0 

(E)  080-100 

1.4 

3.1 

.4 

4.9 

6.0 

6.0 

110-130 

1.8 

2.5 

4.3 

4.9 

5.0 

140-160 

3.5 

2.9 

.2 

6.7 

4.8 

4.0 

(S)  170-190 

2.5 

4.8 

2.5 

9.8 

7.2 

7.0 

200-220 

1.1 

2.5 

1.1 

4.6 

7.0 

7.0 

230-250 

1.8 

1.8 

.8 

4.4 

6.0 

6.0 

(W)  260-280 

1.9 

5.7 

.6  .1 

8.4 

6.2 

6.0 

290-310 

2.5 

3.9 

2.3  .6 

9.2 

7.6 

7.0 

320-340 

2.9 

5.1 

3.1  1.2  .2 

12.5 

8.3 

7.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.1 

tmnmm 

TOTALS 

1  27.7 

45.0 

18.8  3.2  .3 

100.0 

6.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  CP  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  115 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAPKTAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATICS  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  APB  SC  PERIOD  ON  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEH)  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.7 

6.6 

4.1 

.6 

.1 

16.1 

7.3 

7.0 

020-040 

1.2 

2.9 

.8 

4.8 

6.7 

8.0 

050-070 

1.2 

.6 

.2 

2.0 

4.9 

4.0 

(S)  080-100 

3.0 

2.5 

.3 

5.8 

5.0 

4.0 

110-130 

3.4 

.9 

.1 

.1 

4.5 

4.2 

4.0 

140-160 

5.1 

2.3 

.1 

7.4 

4.1 

4.0 

(8)  170-190 

6.0 

7.5 

2.0 

15.6 

5.9 

6.0 

200-220 

2.3 

3.2 

1.3 

.1 

6.9 

6.4 

6.0 

230-250 

2.6 

1.8 

.3 

4.7 

4.9 

4.0 

(W)  260-280 

1.8 

1.9 

.2 

4.0 

4.9 

5.0 

290-310 

2.0 

2.6 

2.3 

.2 

7.1 

7.3 

7.0 

320-340 

2.2 

4.2 

3.4 

1.0 

.1 

10.9 

8.5 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.1 

//////////// 

TOTALS 

35.5 

37.0 

15.0 

2.1 

.2 

100.0 

5.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

930 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
OSAFEXAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIRD  DIRECTION  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUBER:  747910  STATION  HAKE:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LSI  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WOT)  SPEED  IH  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  SB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

5.5 

4.1 

2.2  .4  .2 

12.4 

6.5 

6.0 

020-040 

2.5 

2.7 

.8 

5.9 

5.7 

6.0 

050-070 

1.7 

1.0 

.1 

2.8 

4.2 

4.0 

(E)  080-100 

1.0 

1.1 

.2 

2.3 

5.2 

5.0 

110-130 

1.0 

.4 

.1 

1.5 

3.8 

3.0 

140-160 

1.3 

.3 

.2 

1.8 

4.6 

4.0 

(S)  170-190 

3.3 

3.2 

.3 

6.9 

4.8 

5.0 

200-220 

5.4 

2.9 

.4 

8.7 

4.5 

4.0 

230-250 

3.1 

.6 

.1  .1 

4.0 

3.9 

4.0 

<W)  260-280 

1.3 

1.0 

.1 

2.4 

5.0 

4.0 

290-310 

1.5 

1.5 

.3 

3.3 

5.4 

5.0 

320-340 

2.0 

3.2 

1.7  .3 

7.3 

7.1 

6.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

40.8 

//////////// 

TOTALS 

29.6 

22.0 

6.5  .8  .2 

100.0 

3.2 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  >A* 
U8AFSIAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIOKS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IE  KNOTS 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.3 

4.3 

2.8  .3 

13.8 

6.0 

5.0 

020-040 

2.5 

3.0 

.3 

5.8 

5.4 

5.0 

050-070 

.9 

1.0 

.4  .1 

2.4 

6.4 

5.5 

(I)  080-100 

1.2 

.6 

1.8 

4.0 

4.0 

110-130 

1.1 

.5 

.4 

2.0 

5.7 

4.0 

140-160 

.9 

.4 

.1  .1 

1.5 

5.3 

3.5 

(S)  170-190 

2.9 

1.1 

.5 

4.5 

4.6 

4.0 

200-220 

*.5 

2.0 

.5 

8.1 

4.2 

3.0 

230-250 

4.2 

2.2 

6.3 

3.6 

4.0 

(«)  260-260 

1.3 

.8 

.2 

2.3 

4.8 

4.0 

290-310 

1.6 

1.6 

.5  .2 

4.0 

6.2 

6.0 

320-340 

3.2 

2.6 

1.4 

7.4 

6.0 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

40.1 

//////////// 

TOTALS 

31.6 

20.3 

7.1  .7 

100.0 

3.2 

4.0 

TOTAL  HOMIER  OF  OBSERVATIONS  930 
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oferminq  locatioh  -a- 

08AFEXAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCHTTAOB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIHD  DIRECTI  OB  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

8TATI0N  NUMBER:  747910  STATION  RAIS:  MYRTLE  BEACH  APB  SC  PERI 00  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

turn  speed  in 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  | 

WM 

WIHD 

(N)  350-010 

7.0 

6.5 

3.7 

.5 

.1 

17.7 

6.5 

6.0 

020-040 

2.2 

3.7 

.8 

.0 

6.8 

6.1 

6.0 

050-070 

1.0 

1.1 

.4 

.0 

2.5 

6.0 

5.0 

(E)  080-100 

1.0 

1.2 

.2 

2.5 

5.5 

5.0 

110-130 

1.1 

.9 

.1 

.0 

2.1 

5.0 

4.0 

140-160 

l.S 

.9 

.1 

.1 

2.8 

4.6 

4.0 

(8)  170-190 

2.4 

2.8 

.8 

.0 

6.1 

5.8 

5.0 

200-220 

2.9 

2.6 

.7 

.0 

6.2 

5.4 

5.0 

230-250 

3.2 

1.9 

.2 

.0 

5.4 

4.6 

4.0 

(V)  260-280 

2.7 

2.8 

.3 

.0 

5.8 

5.1 

5.0 

290-310 

2.2 

2.9 

.9 

.2 

6.2 

6.3 

6.0 

320-340 

3.1 

3.B 

2.2 

.5 

.1 

9.7 

7.2 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

26.1 

//////////// 

TOTALS 

30.6 

31.1 

10.4 

1.3 

.2 

100.0 

4.4 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 
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OPERATING  LOCATION  **• 

usafetac,  Monui  nc 


FERCBRAG8  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  ISC  HOURS:  ALL 


CMBOORY  A:  CEILING  OB  200  BUT  LRNN  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  QE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AM) /OR 

VISIBILITY  08  1/2  MILS  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GB  200 

FEET. 

DIRECTION 

1  I"* 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  8PBBD  IB  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MBJUV 

MEDIAN 

(DBSREBS)  | 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

7.8 

14.6 

8.1 

.4 

.3 

31.3 

7.2 

7.0 

020-040 

3.8 

6.4 

1.8 

11.9 

6.3 

7.0 

050-070 

1.7 

1.7 

1.4 

.1 

4.9 

6.7 

6.0 

(S)  000-100 

.8 

1.2 

1.1 

3.1 

7.5 

7.0 

110-130 

1.2 

1.0 

.2 

.1 

2.6 

5.6 

5.0 

140-160 

1.6 

.4 

.2 

.2 

2.5 

5.1 

3.5 

(S)  170-190 

1.6 

2.0 

.4 

4.0 

5.4 

5.0 

200-220 

1.1 

1.8 

.9 

3.8 

6.7 

6.5 

230-250 

1.6 

.2 

.1 

1.9 

3.7 

3.0 

(W)  260-280 

1.6 

1.3 

.1 

3.0 

4.7 

4.0 

290-310 

2.0 

2.2 

.4 

4.7 

5.7 

5.5 

320-340 

4.5 

5.5 

3.0 

.1 

13.0 

6.6 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.3 

//////////// 

TOTALS 

|  29.3 

38.3 

17.7 

.9 

.3 

100.0 

5.7 

6.0 

TOTAL  DUMBER  OF  OBSERVATIONS 

897 
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operating  location  •** 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTI  OH  VERSUS  VII®  8PEH5 
FROM  BOURLT  OBSKRVATIOH8 


OTATIOH  HUMBER:  747910  STATION  RAMS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


DIRECTION 


HIND  SPEED  IN  KNOTS 

1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 


(*)  260-280 


lltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  23.5  lllll II II  III 


32.0  32.8  10.9 


100.0  4.5  5.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  87643 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  REACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  OB  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  OB  1/2  KILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


DIRECTION  |  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IB  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MBDIAlf 

(DBGREBS)  | 

« 

whvd 

WIND 

(N)  350-010 

8.1 

11.7 

.1 

26.9 

7.0 

7.0 

020-040 

4.1 

7.5 

.0  .0 

14.6 

6.6 

6.0 

050-070 

2.1 

2.8 

1.2 

.1 

6.3 

6.6 

6.0 

(B)  080-100 

1.7 

1.9 

.7 

.0 

.0 

4.4 

6.0 

5.0 

110-130 

1.1 

.8 

.3 

.0 

.0 

2.1 

5.6 

4.5 

140-160 

1.1 

.8 

.3 

.1 

o 

• 

o 

2.4 

6.2 

5.0 

(8)  170-190 

1.6 

1.8 

1.0 

.1 

.0  .0 

4.5 

6.5 

6.0 

200-220 

1.5 

1.4 

.9 

.1 

.0 

3.8 

6.5 

6.0 

230-250 

1.6 

.8 

.1 

2.4 

4.5 

4.0 

(W)  260-280 

1.4 

1.1 

.3 

.0 

.0  .0 

2.9 

5.5 

5.0 

290-310 

1.9 

1.3 

.8 

.0 

.0 

4.0 

5.9 

5.0 

320-340 

3.7 

4.4 

2.6 

.3 

.1  .0 

11.0 

6.9 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.6 

//////////// 

TOTALS 

29.9 

36.3 

17.4 

1.4 

.2 

100.0 

5.6 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS:  7094 
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PART  D 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY  AND  SET  COVER  SUMMARIES 

CEILING  VS  VISIBILITY— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP). 

CREATES  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS,  IBIS  SIBHART  IS  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION 
OF  PERCENTAGE  FREQUENCY  BY  CLASSES  OF  CEILING  (FROM  ZERO  FEET  TO  20,000  FEET— 
’NO  CEILING"  IS  A  SEPARATE  CLASS)  VERSUS  VISIBILITY  CLASSES  (FROM  ZERO  MILES 
(METERS)  TO  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO  7  STATUTE  MILES  (11,200  METERS)).  THE 
TABLES  SUMMARIZE  THE  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

BECAUSE  OF  THE  CUMULATIVE  NATURE  OF  THESE  SUMtARIBS,  IT  IS  POSSIBLE  TO 
DETERMINE  THE  PERCENTAGE  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP)  FOR  ANY  GIVEN  CEILING 
AND/OB  VISIBILITY  LIMIT(S),  EITHER  SEPARATELY  OR  IN  ANY  COMBINATION. 

TOTALS  PROGRESS  FROM  RIGHT  TO  LEFT  AND  FROM  BOTTOM  TO  TOP.  TO  DETERMINE 
CEILING  ALONE,  REFER  TO  THE  EXTREME  RIGHT-HAND  GOLUMI  (ZERO  VISIBILITY). 

TO  DETERMINE  VISIBILITY  ALONE,  REFEB  TO  THE  BOTTOM  ROM  (ZERO  CEILINGS). 

DETERMINE  THE  POF  THAT  MEETS  OR  EXCEEDS  ANY  GIVEN  SET  OF  MAXIMA  BY  READING 
THE  VALUE  AT  THE  INTERSECTION  OF  THE  APPROPRIATE  CEILING  ROW  AND  VISIBILITY 
COLUMN. 

NOTE  11  IN  JANUARY  1968,  METAR  STATIONS  BEGAN  REPORTING  VISIBILITIES  TO  6  STATUTE 
MILES  OR  9000  METERS.  VALUES  EXCEEDING  9000  METERS  ARB  REPORTED  AS  "9999.’ 

NOTE  2:  FOR  OVERSEAS  CIVILIAN  STATIONS  REPORTING  "CAVOK" ,  ALL  CEILINGS  GREATER 
THAN  3000  FEET  APPEAR  IN  THE  5000  FEET  CUSS. 

CONVERSIONS:  I  STATUTE  MILE  -  1,609.344  METERS  -  .868391  NAUTICAL  MI  LBS. 

FOR  CONVENIENCE,  THE  CONVERSION  OFTEN  USED  IS  1  STATUTE  MILE  -  1,600  METERS. 

8KY  COVER— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THIS  SUMMARY  GIVES  PERCENTAGE 
OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  OF  SKY  COVER  IN  EIGHTHS  FOR  SYNOPTIC  STATIONS,  BUT 
AS  CLEAR,  SCATTERED,  BROKEN,  OVERCAST,  PARTIALLY  OBS CURBED,  OR  TOTALLY 
OBSCURRED  FOR  AIRWAYS  STATIONS.  FOR  AIRWAYS  STATIONS,  THIS  SUWARY  ALSO  GIVES 
POF  FOR  SKY  COVER  GREATER  THAN  ORE-HALF  (I.B.,  6/10).  DATA  IS  SUMMARIZED  THE 
SAME  AS  FOR  PREVIOUS  TABLE. 


ROTE  1.  THESE  SUMttRIES  ARB  NOT  AVAILABLE  FOR  MBTAR  REPORTING  8TATI0NS. 
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HOTS  2.  AIRWAYS  STATIONS  THAT  HAVE  REPORTED  IH  SYNOPTIC  CODE  HAVE  HAD  THEIR 
SYNOPTIC  SKY  COVER  REPORTS  CONVERTED  AS  FOLLOWS: 

0/8 . CLEAR 

I/S  THRU  4/8 . SCATTERED 

5/8  THRU  7/8 . BROKER 

8/8 . OVERCAST 

ROTE  3.  ’PARTIAL  OBSCURATION  -  IS  A  SEPARATE  CATEGORY  NOT  INCLUDED  IN 
COMPUTATION  OF  'GREATER  THAN  1/2*  PERCENTAGES.  'TOTAL  OBSCURATIONS , ■ 
HOWEVER,  ARE  INCLUDED. 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
OSAFKTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

8TATUTB 

MILE8 

IN 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

48.9 

50.8 

51.6 

51.8 

52.5 

52.7 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

53.1 

GE 

20000 

51.7 

53.9 

54.7 

55.2 

55.8 

56.0 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.5 

GE 

18000 

51.7 

53.9 

54.7 

55.2 

55.8 

56.0 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.5 

GE 

16000 

51.7 

53.9 

54.7 

55.2 

55.8 

56.0 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.5 

GE 

14000 

52.0 

54.2 

55.1 

55.5 

56.1 

56.3 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.8 

GE 

12000 

52.5 

54.6 

55.5 

55.9 

56.6 

56. B 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.2 

GE 

10000 

55.1 

57.3 

58.3 

58.8 

59.5 

59.7 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

60.1 

GB 

9000 

55.3 

57.6 

58.6 

59.1 

60.0 

60.2 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.6 

GE 

8000 

58.8 

61.5 

62.7 

63.3 

64.5 

64.7 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

65.2 

GB 

7000 

59.5 

62.2 

63.3 

64.0 

65.2 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.8 

GE 

6000 

59.7 

62. 5 

63.8 

64.5 

65.7 

65.9 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.5 

GB 

5000 

61.4 

64.3 

66.1 

67.0 

68.2 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.9 

GE 

4500 

61.7 

64.7 

66.6 

67.4 

68.6 

68.8 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.4 

GB 

4000 

63.2 

66.2 

68.6 

69.6 

70.9 

71.1 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.6 

GE 

3500 

63.9 

67.1 

69.5 

70.4 

71.7 

71.9 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.5 

GE 

3000 

65.6 

69.1 

71.7 

73.0 

74.5 

74.7 

75.1 

75.2 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.6 

GB 

2500 

66.3 

70.0 

72.8 

74.2 

76.0 

76.2 

76.7 

76.8 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.2 

GB 

2000 

68.5 

72.3 

75.1 

76.6 

78.5 

78.7 

79.1 

79.2 

79.4 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.8 

GB 

1800 

68.7 

72.5 

75.3 

76.8 

78.7 

78.9 

79.4 

79.5 

79.6 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

80.0 

GE 

1500 

69.2 

73.1 

76.0 

78.0 

80.1 

80.3 

80.8 

80.9 

81.0 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.4 

GB 

1200 

69.9 

74.2 

77.3 

79.2 

81.5 

81.7 

82.2 

82.4 

82.5 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.9 

GE 

1000 

71.2 

75.5 

78.7 

80.8 

83.0 

83.2 

83.7 

83.9 

84.0 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.4 

GE 

900 

71.6 

76.2 

80.0 

82.2 

84.5 

84.7 

85.2 

85.4 

85.5 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.9 

OX 

800 

72.3 

77.0 

80.8 

83.0 

85.4 

85.6 

86.2 

86.6 

86.7 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.1 

GE 

700 

72.7 

77.5 

81.7 

84.0 

86.6 

86.8 

87.4 

87.7 

87.8 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.3 

GE 

600 

73.0 

78.0 

82.8 

85.4 

88.3 

88.5 

89.1 

89.5 

89.6 

89.7 

89.8 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.2 

as 

500 

73.7 

78.9 

84.0 

86.8 

89.8 

90.0 

91.0 

91.3 

91.4 

91.5 

91.6 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

92.0 

GB 

400 

74.1 

79.4 

84.4 

87.3 

90.5 

90.9 

92.4 

92.7 

92.8 

92.9 

93.1 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.5 

GB 

300 

74.3 

79.6 

84.7 

88.0 

91.4 

91.8 

93.5 

93.9 

94.0 

94.3 

95.1 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.5 

GB 

200 

74.4 

79.7 

84.9 

88.3 

91.7 

92.2 

94.0 

94.9 

95.1 

95.6 

96.5 

96.6 

96.9 

96.9 

96.9 

97.1 

GE 

100 

74.4 

79.7 

84.9 

88.3 

91.7 

92.2 

94.0 

94.9 

95.1 

95.8 

97.0 

97.1 

97.6 

97.6 

98.5 

99.6 

GB 

000 

74.4 

79.7 

84.9 

88.3 

91.7 

92.2 

94.0 

94.9 

95.1 

95.8 

97.0 

97.1 

97.6 

97.6 

98.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  03-05 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

CE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTB 

GE  GE  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO 

CEIL 

46.7 

48.9 

50.2 

50.9 

51.5 

51.5 

51.6 

51.7 

51.7 

51.8 

52.0 

52.0 

52.3 

52.3 

52.5 

52.5 

CB 

20000 

49.6 

52.2 

53.7 

54.3 

54.9 

54.9 

55.1 

55.2 

55.3 

55.4 

55.7 

55.7 

55.9 

55.9 

56.1 

56.1 

BE 

18000 

49.6 

52.2 

53.7 

54.3 

54.9 

54.9 

55.1 

55.2 

55.3 

55.4 

55.7 

55.7 

55.9 

55.9 

56.1 

56.1 

CE 

16000 

49.6 

52.2 

53.7 

54.3 

54.9 

54.9 

55.1 

55.2 

55.3 

55.4 

55.7 

55.7 

55.9 

55.9 

56.1 

56.1 

GE 

14000 

50.1 

52.7 

54.2 

54.8 

55.5 

55.5 

55.6 

55.7 

55.8 

55.9 

56.2 

56.2 

56.5 

56.5 

56.7 

56.7 

CB 

12000 

50.2 

53.0 

54.5 

55.2 

55.8 

55.8 

55.9 

56.0 

56.1 

56.2 

56.6 

56.6 

56.8 

56.8 

57.0 

57.0 

GE 

10000 

52.0 

54.9 

56.8 

57.5 

58.2 

58.2 

58.3 

58.4 

58.5 

58.6 

58.9 

58.9 

59.1 

59.1 

59.4 

59.4 

CE 

9000 

52.4 

55.3 

57.1 

57.8 

58.5 

58.5 

58.6 

58.7 

58.8 

58.9 

59.2 

59.2 

59.5 

59.5 

59.7 

59.7 

GB 

8000 

57.3 

60.8 

62.6 

63.4 

64.3 

64.3 

64.5 

64.6 

64.7 

64.8 

65.2 

65.2 

65.4 

65.4 

65.6 

65.6 

GE 

7000 

58.2 

61.7 

63.5 

64.5 

65.4 

65.4 

65.6 

65.7 

65.8 

65.9 

66.2 

66.2 

66.5 

66.5 

66.7 

66.7 

GE 

6000 

58.3 

61.9 

63.8 

64.7 

65.6 

65.6 

65.8 

65.9 

66.0 

66.1 

66.5 

66.5 

66.7 

66.7 

66.9 

66.9 

GB 

5000 

60.3 

64.5 

66.3 

67.3 

68.3 

68.3 

68.5 

68.6 

68.7 

68.8 

69.1 

69.1 

69.4 

69.4 

69.6 

69.6 

GE 

4500 

60.6 

65.1 

66.9 

67.8 

68.8 

68.8 

69.0 

69.1 

69.2 

69.4 

69.7 

69.7 

69.9 

69.9 

70.1 

70.1 

OK 

4000 

61.5 

66.1 

68.3 

69.2 

70.3 

70.5 

70.8 

70.9 

71.0 

71.2 

71.5 

71.5 

71.7 

71.7 

71.9 

71.9 

GB 

3500 

62.4 

67.2 

69.5 

70.5 

71.7 

71.9 

72.2 

72.3 

72.4 

72.6 

72.9 

72.9 

73.1 

73.1 

73.3 

73.3 

GB 

3000 

63.3 

68.5 

70.9 

72.0 

73.3 

73.5 

73.8 

73.9 

74.0 

74.2 

74.5 

74.5 

74.7 

74.7 

74.9 

74.9 

GE 

2500 

64.1 

69.4 

71.8 

73.0 

74.3 

74.5 

74.7 

74.8 

74.9 

75.3 

75.7 

75.7 

75.9 

75.9 

76.1 

76.1 

GE 

2000 

65.4 

70.6 

73.3 

74.5 

75.8 

76.1 

76.5 

76.6 

76.7 

77.0 

77.4 

77.4 

77.6 

77.6 

77.8 

77.8 

GB 

1800 

65.4 

70.6 

73.4 

74.6 

75.9 

76.2 

76.7 

76.8 

76.9 

77.2 

77.6 

77.6 

77.8 

77.8 

78.1 

78.1 

GB 

1500 

66.0 

71.3 

74.2 

75.6 

77.1 

77.4 

78.0 

78.1 

78.2 

78.5 

78.9 

78.9 

79.1 

79.1 

79.4 

79.4 

GB 

1200 

67.0 

72.5 

75.5 

76.9 

78.4 

78.9 

79.5 

79.6 

79.7 

80.0 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

80.9 

80.9 

GB 

1000 

67.8 

73.4 

76.8 

78.3 

79.8 

80.3 

81.0 

81.1 

81.2 

81.5 

81.9 

81.9 

82.2 

82.2 

82.4 

82.4 

GE 

900 

68.5 

74.2 

77.5 

79.2 

80.9 

81.5 

82.2 

82.3 

82.4 

82.7 

83.1 

83.1 

83.3 

83.3 

83.5 

83.5 

GB 

800 

69.4 

75.4 

78.9 

81.0 

82.7 

83.3 

84.0 

84.2 

84.3 

84.6 

85.1 

85.1 

85.3 

85.3 

85.5 

85.5 

GB 

700 

70.2 

76.8 

80.4 

82.7 

84.4 

85.2 

85.8 

86.0 

86.2 

86.6 

87.0 

87.0 

87.2 

87.2 

87.4 

87.4 

GB 

600 

70.4 

77.2 

81.1 

83.4 

85.4 

86.1 

86.9 

87.1 

87.3 

87.6 

88.1 

88.1 

88.3 

88.3 

88.5 

88.5 

GB 

500 

70.6 

77.7 

81.6 

84.2 

86.3 

87.3 

88.5 

88.7 

89.0 

89.4 

89.8 

89.8 

90.0 

90.0 

90.2 

90.2 

GB 

400 

70.9 

78.4 

82.4 

85.3 

87.6 

88.6 

90.3 

90.8 

91.1 

91.4 

91.9 

91.9 

92.3 

92.3 

92.5 

92.5 

GB 

300 

70.9 

78.4 

82.6 

85.6 

88.0 

89.0 

91.4 

92.0 

92.6 

93.0 

93.8 

93.8 

94.1 

94.1 

94.3 

94.4 

GB 

200 

71.2 

78.8 

83.0 

86.2 

89.2 

90.3 

92.9 

94.1 

94.7 

95.4 

96.6 

96.6 

97.2 

97.2 

97.5 

97.7 

GB 

100 

71.2 

7P  « 

83.0 

86.2 

89.2 

90.3 

92.9 

94.1 

94.8 

95.5 

96.8 

96.8 

97.6 

97.7 

98.6 

99.4 

GB 

000 

71.2 

78.8 

83.0 

86.2 

89.2 

90.3 

92.9 

94.1 

94.8 

95.5 

96.8 

96.8 

97.6 

97.7 

98.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFSTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  06-08 


CEIL  INC 

IN 

FEET 

CB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GE  GB  GB  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

43.3 

47.3 

48.9 

49.4 

49.6 

49.7 

49.9 

49.9 

49.9 

50.4 

50.5 

50.5 

50.6 

50.6 

50.8 

50.8 

OE 

20000 

46.6 

51.3 

53.1 

53.8 

54.1 

54.2 

54.4 

54.4 

54.4 

54.9 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.3 

55.4 

OB 

18000 

46.6 

51.3 

53.1 

53.8 

54.1 

54.2 

54.4 

54.4 

54.4 

54.9 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.3 

55.4 

CB 

16000 

46.6 

51.3 

53.1 

53.8 

54.1 

54.2 

54.4 

54.4 

54.4 

54.9 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.3 

55.4 

CB 

14000 

46.6 

51.3 

53.1 

53.8 

54.1 

54.2 

54.4 

54.4 

54.4 

54.9 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.3 

55.4 

CB 

12000 

47.2 

52.0 

53.9 

54.5 

54.8 

54.9 

55.2 

55.2 

55.2 

55.7 

55.8 

55.8 

55.9 

55.9 

56.0 

56.1 

08 

10000 

48.8 

53.9 

55.8 

56.7 

57.0 

57.1 

57.4 

57.4 

57.4 

58.0 

58.1 

58.1 

58.3 

58.3 

58.4 

58.5 

CB 

9000 

48.8 

54.0 

55.9 

56.8 

57.1 

57.2 

57.5 

57.5 

57.5 

58.1 

58.2 

58.2 

58.4 

58.4 

58.5 

58.6 

GB 

0000 

52.4 

59.0 

61.2 

62.4 

62.7 

62.8 

63.1 

63.3 

63.3 

63.9 

64.0 

64.0 

64.2 

64.2 

64.3 

64.4 

08 

7000 

53.1 

59.8 

62.0 

63.3 

63.7 

63.8 

64.1 

64.3 

64.3 

64.9 

65.1 

65.1 

65.3 

65.3 

65.4 

65.5 

08 

6000 

54.1 

60.9 

63.1 

64.4 

64.7 

64.8 

65.2 

65.4 

65.4 

66.0 

66.1 

66.1 

66.3 

66.3 

66.5 

66.6 

CB 

5000 

55.6 

62.9 

65.7 

67.1 

67.4 

67.6 

68.0 

68.2 

68.2 

68.8 

68.9 

68.9 

69.1 

69.1 

69.2 

69.4 

CB 

4500 

55.7 

63.2 

66.1 

67.7 

68.1 

68.3 

68.6 

68.8 

68.8 

69.5 

69.6 

69.6 

69.8 

69. 8 

69.9 

70.0 

CB 

4000 

57.2 

64.7 

67.7 

69.6 

69.9 

70.1 

70.4 

70.8 

70.8 

71.4 

71.5 

71.5 

71.7 

71.7 

71.8 

71.9 

CB 

3500 

58.3 

66.2 

69.4 

71.2 

71.5 

71.7 

72.0 

72.4 

72.4 

73.0 

73.1 

73.1 

73.3 

73.3 

73.4 

73.5 

CB 

3000 

59.2 

67.7 

71.1 

73.1 

73.5 

73.8 

74.2 

74.5 

74.5 

75.2 

75.3 

75.3 

75.5 

75.5 

75.6 

75.7 

GB 

2500 

59.8 

68.4 

71.9 

74.0 

74.4 

74.6 

75.1 

75.4 

75.4 

76.3 

76.5 

76.5 

76.7 

76.7 

76.8 

76.9 

CB 

2000 

60.2 

69.2 

72.9 

75.1 

75.7 

75.9 

76.3 

76.7 

76.7 

77.6 

77.7 

77.7 

78.0 

78.0 

78.1 

78.2 

CB 

1800 

60.2 

69.2 

72.9 

75.1 

75.7 

75.9 

76.3 

76.7 

76.7 

77.6 

77.7 

77.7 

78.0 

78.0 

78.1 

78.2 

CB 

1500 

60.4 

69.8 

73.4 

75.8 

76.6 

76.8 

77.2 

77.5 

77.5 

78.5 

78.6 

78.6 

78.8 

78.8 

78.9 

79.0 

CB 

1200 

61.4 

70.9 

74.5 

76.9 

77.7 

78.0 

78.5 

78.9 

78.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.3 

80.3 

80.4 

80.5 

GB 

1000 

61.8 

71.6 

75.3 

77.7 

78.6 

78.8 

79.4 

79.8 

79.8 

80.8 

80.9 

80.9 

81.2 

81.2 

81.3 

81.4 

CB 

900 

62.2 

72.0 

75.7 

78.5 

79.5 

79.7 

80.2 

80.6 

80.6 

81.6 

81.7 

81.7 

82.0 

82.0 

82.2 

82.3 

>8 

800 

62.8 

72.8 

76.9 

79.8 

81.0 

81.3 

81.8 

82.3 

82.3 

83.2 

83.3 

83.3 

83.7 

83.7 

83.8 

83.9 

CB 

700 

63.7 

74.0 

78.4 

81.4 

83.0 

83.4 

84.4 

84.8 

84.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.3 

86.3 

86.5 

86.6 

08 

600 

64.3 

74.8 

79.4 

82.4 

84.3 

84.7 

85.8 

86.3 

86.5 

87.4 

87.5 

87.5 

87.8 

87.8 

88.0 

88.1 

CB 

500 

64.8 

75.4 

80.0 

83.1 

85.3 

86.0 

87.5 

88.1 

88.2 

89.2 

89.5 

89.5 

89.9 

89.9 

90.0 

90.1 

CB 

400 

64.8 

75.6 

80.4 

83.8 

86.2 

87.2 

89.4 

90.2 

90.3 

91.5 

91.7 

91.7 

92.3 

92.3 

92.4 

92.5 

CB 

300 

64.8 

75.6 

80.5 

84.1 

86.8 

88.0 

91.0 

92.0 

92.2 

93.4 

93.7 

93.7 

94.2 

94.2 

94.3 

94.4 

GB 

200 

64.8 

75.9 

81.2 

85.1 

88.1 

89.2 

92.6 

93.8 

94.1 

95.8 

96.2 

96.2 

96.8 

96.8 

97.0 

97.1 

GB 

100 

64.8 

75.9 

81.2 

85.1 

88.1 

89.2 

92.6 

93.9 

94.2 

96.3 

97.3 

97.3 

98.4 

98.6 

99.5 

99.9 

08 

000 

64.8 

75.9 

81.2 

85.1 

88.1 

89.2 

92.6 

93.9 

94.2 

96.3 

97.3 

97.3 

98.4 

98.6 

99.6 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFBXAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  PRBQUBHCT  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  RAKE:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  09-11 


CEILING 

IN 

FEET 

68 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GK 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 

GE  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

MILES 

GE 

I  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/a 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

42.9 

46.3 

47.4 

47.4 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

OK 

20000 

48.5 

52.5 

53.7 

53.7 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

54.0 

54.0 

54.1 

54.1 

54.1 

GE 

18000 

48.5 

52.5 

53.7 

53.7 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

54.0 

54.0 

54.1 

54.1 

54.1 

68 

16000 

48.5 

52.5 

53.7 

53.7 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

54.0 

54.0 

54.1 

54.1 

54.1 

GE 

14000 

48.8 

52.8 

54.0 

54.0 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.3 

54.3 

54.4 

54.4 

54.4 

GE 

12000 

49.1 

53.4 

54.6 

54.6 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.9 

54.9 

55.1 

55.1 

55.1 

GE 

10000 

51.5 

56.5 

57.6 

57.6 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

58.0 

58.0 

58.1 

58.1 

58.1 

68 

9000 

51.6 

56.8 

58.2 

58.3 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.6 

58.6 

58.7 

58.7 

58.7 

GB 

8000 

56.3 

62.4 

64.3 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

68 

7000 

56.8 

62.8 

65.1 

65.3 

65.5 

65.5 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

68 

6000 

57.5 

63.9 

66.1 

66.3 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

68 

5000 

58.9 

66.3 

68.9 

69.2 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.9 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

GB 

4500 

58.9 

66.5 

69.1 

69.5 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.1 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

GE 

4000 

59.7 

67.4 

70.3 

70.9 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.7 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

GE 

3500 

60.2 

68.2 

71.1 

71.7 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.6 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

GE 

3000 

61.1 

69.5 

72.9 

74.2 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.3 

75.5 

75.5 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

GE 

2500 

61.6 

70.4 

74.0 

75.4 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.6 

76.8 

76.9 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

GB 

2000 

62.3 

71.2 

74.8 

76.5 

77.3 

77.3 

77.7 

77.8 

78.2 

78.4 

78.5 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

GE 

1800 

62.3 

71.3 

75.1 

76.7 

77.5 

77.5 

76.0 

78.2 

78.5 

78.7 

78.9 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

GE 

1500 

62.8 

71.8 

75.7 

77.3 

78.2 

78.3 

78.7 

79.1 

79.5 

79.7 

79.9 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

GB 

1200 

64.0 

73.7 

77.5 

79.2 

80.3 

80.4 

80.9 

81.3 

81.6 

81.8 

82.0 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

GE 

1000 

64.2 

74.1 

78.4 

80.1 

81.5 

81.6 

82.0 

82.5 

82.9 

83.2 

83.4 

83.5 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

GE 

900 

64.8 

75.2 

79.6 

81.5 

83.0 

83.2 

83.7 

84.1 

84.5 

84.9 

85.2 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

GB 

800 

65.2 

75.7 

80.2 

82.3 

84.0 

84.2 

84.6 

85.1 

85.5 

85.9 

86.1 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

GE 

700 

65.5 

76.3 

81.0 

83.1 

85.5 

85.7 

86.2 

86.7 

87.2 

87.6 

87.8 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

GB 

600 

65.8 

76.8 

81.4 

84.0 

86.6 

86.8 

87.5 

88.5 

89.0 

89.7 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

500 

66.3 

77.5 

82.5 

85.5 

88.5 

89.1 

90.0 

91.2 

91.8 

92.5 

92.9 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

400 

66.5 

78.0 

83.2 

86.3 

89.5 

91.0 

92.3 

93.9 

94.6 

95.3 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

300 

66.5 

78.0 

83.4 

87.2 

90.3 

91.9 

93.4 

95.2 

95.9 

96.6 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

200 

66.5 

78.0 

83.5 

87.3 

90.4 

92.0 

93.7 

95.6 

96.6 

97.4 

97.8 

98.1 

98.3 

98.4 

98.7 

98.7 

GE 

100 

66.5 

78.0 

83.5 

87.3 

90.4 

92.0 

93.7 

95.6 

96.7 

97.5 

98.1 

98.3 

98.6 

98.8 

99.6 

100.0 

GB 

000 

66.5 

78.0 

83.5 

87.3 

90.4 

92.0 

93.7 

95.6 

96.7 

97.5 

98.1 

98.3 

98.6 

98.8 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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vnmw  location 
usafexac,  asheville  itc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEIL  IRQ  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAR  HOURS:  12-14 


CEIL  INC 

IN 

FEET 

OB 

7 

08 

6 

OB 

5 

08 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

OB  GE  OE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

47.0 

48.6 

49.1 

49.1 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

OB  20000 

93.1 

55.3 

55.8 

55.8 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

CE 

18000 

93.1 

55.3 

55.8 

55.8 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

08 

16000 

93.1 

55.3 

55.8 

55.8 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

GE 

14000 

93.4 

55.6 

56.1 

56.1 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

QE 

12000 

94.6 

57.0 

57.5 

57.5 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

OB 

10000 

57.8 

60.2 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

OB 

9000 

57.8 

60.3 

61.0 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

OE 

8000 

61.4 

65.1 

65.9 

65.9 

66.0 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

OE 

7000 

61.6 

65.3 

66.3 

66.5 

66.6 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

OB 

6000 

62.7 

66.5 

67.6 

67.7 

67.8 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68 

9000 

64.0 

68.9 

70.2 

70.4 

70.5 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

OE 

4900 

64.3 

69.6 

71.1 

71.3 

71.4 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

OE 

4000 

69.5 

70.6 

72.5 

72.7 

72.9 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

OB 

3900 

65.8 

71.5 

73.2 

73.4 

73.8 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

OE 

3000 

67.8 

73.9 

75.8 

76.2 

76.8 

77.2 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

OB 

2900 

68.9 

75.3 

77.2 

77.7 

78.4 

78.8 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GE 

2000 

70.1 

76.9 

78.8 

79.5 

80.1 

80.5 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

OS 

1800 

70.6 

77.6 

79.7 

80.3 

81.0 

81.4 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

OB 

1900 

71.7 

78.9 

81.0 

81.6 

82.3 

82.7 

83.1 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

OB 

1200 

73.2 

60.9 

82.9 

83.7 

84.3 

84.7 

85.2 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

OB 

1000 

73.4 

81.3 

83.7 

84.6 

85.4 

85.8 

86.2 

86.3 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

OB 

900 

73.8 

82.5 

85.3 

86.3 

87.2 

87.6 

88.1 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

OB 

800 

74.1 

82.9 

86.0 

87.4 

88.3 

88.7 

89.1 

89.2 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

QE 

700 

74.5 

83.7 

87.2 

88.6 

89.6 

90.0 

90.9 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

OE 

600 

74.8 

84.0 

67.7 

89.6 

91.0 

91.4 

92.3 

93.0 

93.0 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GE 

900 

75.2 

84.3 

88.3 

90.2 

91.8 

92.7 

94.0 

95.6 

95.8 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

68 

400 

75.5 

84.7 

88.9 

91.1 

92.8 

93.9 

95.9 

97.7 

98.0 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

300 

75.5 

84.7 

89.1 

91.4 

93.4 

94.5 

96.6 

98.6 

98.8 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

68 

200 

75.5 

84.7 

89.1 

91.4 

93.4 

94.5 

96.7 

98.7 

99.0 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

100 

75.5 

84.7 

89.1 

91.4 

93.4 

94.5 

96.7 

98.7 

99.0 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

000 

75.5 

84.7 

89.1 

91.4 

93.4 

94.5 

96.7 

98.7 

99.0 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  'A*  PERCBNTAGB  FREQUENCY  cr  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  1 

IUMBER: 

747910 

STATION  SAME:  MYRTLE  BEACH  AFB 

80 

PERIOD 

CP  RECORD:  OCT  81  - 

SBP  91 

LSI  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

8TATUTE  MILES 

IN 

08 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

46.7 

48.5 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

GE 

20000 

54.7 

56.6 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GB 

18000 

54.7 

56.6 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

OB 

16000 

54.7 

56.6 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

CE 

14000 

54.7 

56.6 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GB 

12000 

55.4 

57.4 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

GE 

10000 

59.2 

61.8 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

GE 

9000 

59.5 

62.0 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

GE 

8000 

63.7 

66.7 

67.1 

67.2 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

GE 

7000 

64.1 

67.3 

67.7 

67.8 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

GB 

6000 

64.6 

67.8 

68.3 

68.4 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GE 

5000 

65.9 

69.7 

70.1 

70.3 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

OE 

4500 

66.5 

70.2 

70.6 

70.9 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

GE 

4000 

67.4 

71.3 

71.7 

72.0 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GE 

3500 

68.0 

71.9 

72.4 

72.7 

73.3 

73.3 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

GE 

3000 

69.5 

74.1 

74.6 

75.2 

76.0 

76.1 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

OB 

2500 

70.6 

75.5 

76.0 

76.8 

77.7 

77.8 

78.3 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

GB 

2000 

72.2 

77.1 

77.7 

78.6 

79.6 

79.7 

80.1 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

OB 

1800 

72.6 

77.6 

78.4 

79.5 

80.4 

80.5 

81.0 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GE 

1500 

73.3 

78.7 

79.9 

81.0 

82.2 

82.3 

83.0 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

OE 

1200 

74.6 

80.4 

81.9 

83.2 

84.6 

84.8 

85.8 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GE 

1000 

75.2 

81.4 

82.9 

84.7 

86.3 

86.8 

87.8 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

OB 

900 

75.8 

82.4 

84.0 

86.5 

88.4 

88.8 

90.0 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

OE 

800 

75.8 

82.9 

84.7 

87.2 

89.1 

89.6 

90.9 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

700 

75.9 

83.2 

85.6 

88.4 

90.5 

91.0 

92.4 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GE 

600 

76.7 

84.5 

87.1 

89.9 

92.2 

92.6 

94.1 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GE 

500 

77.0 

85.2 

87.8 

91.1 

93.4 

94.3 

95.9 

96.7 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OB 

400 

77.1 

85.3 

88.0 

91.3 

93.9 

94.9 

97.0 

98.2 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OE 

300 

77.1 

85.3 

88.0 

91.3 

94.0 

95.1 

97.2 

98.6 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OE 

200 

77.1 

85.3 

88.0 

91.3 

94.0 

95.1 

97.2 

98.6 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

GE 

100 

77.1 

85.3 

88.0 

91.3 

94.0 

95.1 

97.2 

98.6 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GE 

000 

77.1 

85.3 

88.0 

91.3 

94.0 

95.1 

97.2 

98.6 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTAL 


Or  0BS1RVATICII8 


930 
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OHARAC/DS— 92/269  -  Pag*  IBS 


operating  location 
OSAranC,  ASBEVILLB  AC 


PERCENTAGE  FRBQUEMCT  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUBER:  747910  STATION  AMS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCX  81  -  SEP  91 


L3T 

ID  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

JAH 

SOURS: 

18-20 

CEILIAC 

VISIBILITY  IA 

STATUTE 

MILES 

IA 

1  OT 

OB 

GB 

GE 

OS 

GE 

GE 

GB 

GB 

GS 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

50.9 

52.7 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

GS 

20000 

56.7 

58.6 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

GB 

18000 

56.7 

58.6 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

CB 

16000 

56.7 

58.6 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

68 

14000 

56.7 

58.6 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

GS 

12000 

57.6 

59.6 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

GS 

10000 

59.7 

62.0 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

CE 

9000 

59.8 

62.2 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

OB 

8000 

63.7 

66.7 

67.4 

67.5 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

GB 

7000 

64.2 

67.4 

68.2 

68.3 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

OB 

6000 

64.6 

67.8 

68.6 

68.8 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

GB 

5000 

65.9 

69.6 

70.4 

70.6 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

OB 

4500 

66.6 

70.6 

71.5 

71.7 

72.0 

72.0 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

OB 

4000 

68.3 

72.4 

73.2 

73.4 

73.8 

73.8 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

08 

3500 

68.8 

73.2 

74.1 

74.4 

74.7 

74.8 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

• 

3000 

70.3 

75.3 

76.3 

76.8 

77.3 

77.4 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

CB 

2500 

71.0 

75.9 

77.1 

77.5 

78.3 

78.4 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

OB 

2000 

72.8 

78.1 

79.2 

79.8 

80.9 

81.0 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

1800 

72.9 

78.3 

79.6 

80.2 

81.3 

81.5 

81.9 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

OR 

1500 

74.4 

80.3 

81.8 

82.6 

83.7 

83.9 

84.3 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

OB 

1200 

75.5 

81.9 

84.0 

84.7 

85.8 

86.0 

86.5 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

GB 

1000 

75.6 

82.2 

84.4 

85.3 

86.7 

86.9 

87.4 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GB 

900 

76.3 

83.3 

85.7 

86.8 

88.3 

88.5 

89.1 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

OB 

800 

76.5 

83.4 

85.9 

87.0 

88.5 

88.8 

89.5 

89.8 

89.8 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

700 

76.8 

84.1 

86.7 

87.8 

89.6 

89.9 

90.8 

91.1 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

* 

600 

76.9 

84.6 

87.5 

88.8 

90.8 

91.1 

91.9 

92.4 

92.4 

92.5 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

500 

77.5 

85.5 

88.9 

90.6 

92.8 

93.2 

94.3 

94.7 

94.9 

95.3 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

OB 

400 

77.6 

85.6 

89.0 

90.8 

93.0 

93.5 

94.9 

95.5 

96.0 

96.3 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

08 

300 

77.6 

85.6 

89.0 

90.8 

93.2 

93.8 

95.3 

95.9 

96.5 

96.8 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

OB 

200 

77.6 

85.6 

89.0 

90.8 

93.2 

93.8 

95.4 

96.1 

97.1 

97.8 

98.4 

98.4 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

GB 

100 

77.6 

85.6 

89.0 

90.8 

93.2 

93.8 

95.4 

96.1 

97.1 

97.8 

98.7 

98.7 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

OB 

000 

77.6 

85.6 

89.0 

90.8 

93.2 

93.8 

95.4 

96.1 

97.1 

97.8 

98.7 

98.7 

99.5 

99.5 

99.9 

100.0 

TOTAL  HUBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  “A* 
USAPKTAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  S 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  21-23 


CEILING 

IN 

FEET 

|  GB 
j  7 

OB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GB  GE  GE  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO 

CEIL 

52.2 

53.5 

54.9 

55.2 

55.4 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

CS  20000 

56.0 

58.3 

59.7 

60.0 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

OR 

18000 

56.8 

58.3 

59.7 

60.0 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

CB 

16000 

56.9 

58.4 

59.8 

60.1 

60.3 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

GB 

14000 

57.1 

58.6 

60.0 

60.3 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

GE 

12000 

57.5 

59.0 

60.4 

60.8 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

GE 

10000 

60.0 

61.5 

63.0 

63.3 

63.5 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

GE 

9000 

60.0 

61.5 

63.0 

63.4 

63.7 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

GE 

8000 

63.4 

65.4 

67.0 

67.4 

67.6 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

68.1 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

OB 

7000 

63.5 

65.6 

67.2 

67.7 

68.0 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.4 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

GE 

6000 

63.9 

65.9 

67.5 

68.1 

68.3 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.7 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GE 

5000 

65.7 

68.0 

69.7 

70.2 

70.4 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.9 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

OB 

4500 

66.2 

68.7 

70.4 

71.0 

71.2 

71.3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.7 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

OB 

4000 

67.1 

69.8 

71.6 

72.4 

72.6 

72.7 

72.9 

72.9 

72.9 

73.1 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GE 

3500 

67.7 

70.8 

72.6 

73.4 

73.8 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.3 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

GE 

3000 

69.7 

73.0 

74.8 

75.8 

76.1 

76.2 

76.5 

76.5 

76.5 

76.7 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GE 

2500 

70.3 

74.0 

75.9 

77.0 

77.4 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

78.0 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

GE 

2000 

72.5 

76.5 

78.5 

79.8 

80.2 

80.3 

80.5 

80.5 

80.5 

80.8 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

OK 

1800 

72.7 

76.7 

78.7 

80.1 

80.5 

80.6 

80.9 

80.9 

80.9 

81.1 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GB 

1500 

74.4 

78.5 

81.1 

82.8 

83.5 

83.7 

83.9 

83.9 

84.0 

84.2 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GE 

1200 

75.2 

79.9 

82.7 

84.4 

85.2 

85.3 

85.5 

85.5 

85.6 

85.8 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

OB 

1000 

75.6 

80.3 

83.2 

84.9 

85.8 

85.9 

86.5 

86.5 

86.6 

86.8 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GE 

900 

75.9 

80.8 

83.7 

85.6 

86.5 

86.7 

87.2 

87.2 

87.3 

87.5 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GE 

800 

76.0 

81.0 

84.0 

85.9 

86.9 

87.1 

87.7 

87.7 

87.8 

88.1 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GE 

700 

76.2 

81.2 

84.6 

86.6 

88.0 

88.2 

88.8 

88.8 

88.9 

89.1 

89.2 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

OB 

600 

76.6 

81.8 

85.4 

87.5 

89.0 

89.2 

90.1 

90.2 

90.3 

90.5 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

OB 

500 

77.0 

83.1 

86.8 

88.9 

90.5 

91.0 

92.3 

92.4 

92.5 

92.7 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GE 

400 

77.2 

83.5 

87.4 

89.7 

91.5 

91.9 

93.4 

93.5 

93.7 

93.9 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GE 

300 

77.4 

83.8 

87.7 

90.0 

91.9 

92.7 

94.4 

94.7 

95.3 

95.5 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

200 

77.4 

83.8 

87.7 

90.0 

92.0 

92.8 

94.5 

95.1 

95.8 

96.5 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.7 

98.0 

GE 

100 

77.4 

83.8 

87.7 

90.0 

92.0 

92.8 

94.5 

95.1 

95.8 

96.6 

97.4 

97.6 

98.2 

98.2 

99.0 

99.7 

GB 

000 

77.4 

83.8 

87.7 

90.0 

92.0 

92.8 

94.5 

95.1 

95.8 

96.6 

97.4 

97.6 

98.2 

98.2 

99.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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craranm  location  -a* 

IBVRK,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEIL  IRQ  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OB8ERVATICRS 


STATIOA  HUMBER!  747910  STATIOM  SAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  S 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAR  HOURS:  ALL 


CEIL  IRQ 

IH 

FEET 

OB 

7 

GE 

6 

OB 

5 

08 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE  MILES 
CB  OB  CE  OB  OB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

08 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

BO 

CEIL 

47.3 

49.6 

50.5 

50.7 

51.0 

51.0 

51.1 

51.1 

51.1 

51.2 

51.2 

51.2 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

GE 

20000 

52.2 

54.8 

55.8 

56.1 

56.4 

56.4 

56.5 

56.5 

56.5 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

CS 

18000 

52.2 

54.8 

55.8 

56.1 

56.4 

56.4 

56.5 

56.5 

56.5 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

08 

16000 

52.2 

54.8 

55.8 

56.1 

56.4 

56.4 

56.5 

56.5 

56.5 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

08 

14000 

52.4 

55.0 

56.1 

56.3 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

57.0 

C8 

12000 

53.0 

55.8 

56.8 

57.0 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.5 

57.5 

57.6 

57.6 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

08 

10000 

55.5 

58.5 

59.6 

60.0 

60.2 

60.3 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

08 

9000 

55.6 

58.7 

59.9 

60.2 

60.5 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

OB 

8000 

59.6 

63.4 

64.8 

65.2 

65.7 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

66.0 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

08 

7000 

60.1 

64.0 

65.4 

65.9 

66.4 

66.5 

66.6 

66.6 

66.7 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

CS 

6000 

60.7 

64.7 

66.1 

66.6 

67.1 

67.2 

67.3 

67.4 

67.4 

67.5 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.8 

08 

5000 

62.2 

66.8 

68.4 

69.0 

69.5 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

08 

4500 

62.6 

67.3 

69.0 

69.7 

70.2 

70.3 

70.5 

70.5 

70.5 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

C3B 

4000 

63.7 

68.6 

70.5 

71.2 

71.8 

71.9 

72.1 

72.2 

72.2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

08 

3500 

64.4 

69.5 

71.5 

72.2 

72.9 

73.0 

73.2 

73.3 

73.3 

73.5 

73.5 

73.5 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

08 

3000 

65.8 

71.4 

73.5 

74.5 

75.3 

75.5 

75.8 

75.9 

75.9 

76.1 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

08 

2500 

66.6 

72.4 

74.6 

75.7 

76.6 

76.8 

77.1 

77.2 

77.2 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

08 

2000 

68.0 

74.0 

76.3 

77.5 

78.5 

78.7 

79.1 

79.2 

79.3 

79.5 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

08 

1800 

68.2 

74.2 

76.6 

77.9 

78.9 

79.1 

79.5 

79.7 

79.7 

79.9 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

OB 

1500 

69.0 

75.3 

77.9 

79.3 

80.4 

80.7 

81.1 

81.3 

81.4 

81.7 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

OB 

1200 

70.1 

76.8 

79.5 

81.0 

82.2 

82.5 

83.0 

83.2 

83.3 

83.6 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.9 

OB 

1000 

70.6 

77.5 

80.4 

82.1 

03.4 

83.7 

84.2 

84.5 

84.6 

84.9 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

08 

900 

71.1 

78.3 

81.4 

83.3 

84.0 

85.1 

85.7 

85.9 

86.0 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

08 

800 

71.5 

78.9 

82.2 

84.2 

85.7 

86.1 

86.7 

87.0 

87.1 

87.4 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

08 

700 

71.9 

79.6 

83.2 

85.3 

87.1 

87.5 

88.3 

88.6 

88.8 

89.1 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

08 

600 

72.3 

80.2 

84.0 

86.4 

88.4 

88.8 

89.7 

90.2 

90.3 

90.7 

90.8 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

08 

500 

72.8 

81.0 

85.0 

87.6 

89.8 

90.5 

91.7 

92.3 

92.6 

93.0 

93.1 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

08 

400 

73.0 

81.3 

85.5 

88.2 

90.6 

91.5 

93.2 

94.1 

94.4 

94.8 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

08 

300 

73.0 

81.4 

85.6 

88.5 

91.1 

92.1 

94.1 

95.1 

95.5 

96  0 

96.5 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

08 

200 

73.1 

81.5 

85.8 

88.8 

91.5 

92.5 

94.6 

95.9 

96.4 

97.2 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.3 

98.4 

m 

100 

73.1 

81.5 

85.8 

88.8 

91.5 

92.5 

94.6 

95.9 

96.5 

97.3 

98.1 

98.1 

98.7 

98.8 

99.4 

99.8 

08 

000 

73.1 

81.5 

85.8 

88.8 

91.5 

92.5 

94.6 

95.9 

96.5 

97.3 

98.1 

98.1 

98.7 

98.8 

99.4 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
OSAFEUkC,  ASHEVILLE  IK 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

L3T  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  00-02 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

46.8 

52.2 

54.5 

54.8 

56.1 

56.1 

56.3 

56.3 

36.3 

56.5 

56.5 

56.5 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

OK 

20000 

50.4 

56.3 

58.5 

58.9 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.5 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

GE 

18000 

50.4 

56.3 

58.5 

58.9 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.5 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

OK 

16000 

50.4 

56.3 

58.5 

58.9 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.5 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

GE 

14000 

50.6 

56.5 

58.7 

59.1 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.5 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

6B 

12000 

51.8 

57.7 

59.9 

60.3 

61.6 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.9 

61.9 

61.9 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

GE 

10000 

53.2 

59.5 

61.9 

62.3 

63.6 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

64.1 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

GE 

9000 

53.2 

59.5 

61.9 

62.3 

63.6 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

64.1 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

OB 

8000 

56.7 

63.2 

65.7 

66.2 

67. 5 

67.6 

67*8 

67.8 

67.8 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GE 

7000 

58.2 

64.7 

67.1 

67.6 

68.9 

69.0 

69.4 

69.4 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

OK 

6000 

58.7 

65.8 

68.3 

68.8 

70.1 

70.2 

70.6 

70.6 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GE 

5000 

62.1 

69.4 

71.9 

72.3 

73.6 

73.8 

74.1 

74.1 

74.1 

74.3 

74.3 

74.3 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

OB 

4500 

62.5 

70.1 

72.7 

73.2 

74.5 

74.6 

74.9 

74.9 

74.9 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GE 

4000 

63.9 

71.9 

74.9 

75.5 

76.8 

77.0 

77.3 

77.3 

77.3 

77.5 

77.5 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GE 

3500 

65.5 

73.6 

76.7 

77.3 

78.6 

78.7 

79.1 

79.1 

79.1 

79.3 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GE 

3000 

67.1 

75.8 

78.8 

79.8 

81.2 

81.3 

81.7 

81.7 

81.7 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

CB 

2500 

67.5 

76.1 

79.2 

80.3 

81.9 

82.0 

82.4 

82.4 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

OR 

2000 

68.0 

76.7 

79.9 

81.0 

82.7 

82.9 

83.2 

83.2 

83.2 

83.6 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GE 

1800 

68.4 

77.2 

81.6 

83.3 

83.5 

83.8 

83.8 

83.8 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GE 

1500 

69.0 

77.9 

81.2 

82.3 

84.0 

84.2 

84.8 

84.8 

84.8 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GE 

1200 

70.6 

79.6 

82.9 

83.9 

85.8 

85.9 

86.5 

86.5 

86.5 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

OK 

1000 

71.7 

81.2 

84.5 

85.7 

87.8 

87.9 

88.5 

88.7 

88.7 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GE 

900 

71.7 

81.2 

84.5 

85.7 

87.8 

87.9 

88.5 

88.7 

88.7 

J9.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GE 

800 

72.2 

82.0 

85.3 

86.5 

88.8 

89.0 

89.6 

89.7 

89.7 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

700 

72.3 

82.3 

85.7 

87.1 

89.8 

90.1 

90.7 

90.9 

90.9 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GE 

600 

72.7 

83.2 

86.9 

88.3 

91.1 

91.4 

92.0 

92.2 

92.2 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

500 

72.8 

83.9 

87.7 

89.4 

92.4 

92.7 

93.6 

93.9 

93.9 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GE 

400 

72.9 

84.0 

87.8 

89.6 

92.8 

93.0 

94.0 

94.3 

94.3 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

95.0 

GE 

300 

72.9 

84.2 

87.9 

89.7 

93.4 

93.7 

94.8 

95.4 

95.4 

96.2 

96.3 

96.3 

96.6 

96.6 

96.7 

96.8 

GE 

200 

72.9 

84.2 

87.9 

90.3 

94.0 

94.3 

95.5 

96.5 

96.7 

97.6 

97.9 

97.9 

98.5 

98.5 

98.6 

98.7 

OB 

100 

72.9 

84.2 

87.9 

90.3 

94.0 

94.3 

95.5 

96.5 

96.7 

97.9 

98.3 

98.3 

99.1 

99.1 

99.3 

99.8 

OB 

000 

72.9 

84.2 

87.9 

90.3 

94.0 

94.3 

95.5 

96.5 

96.7 

97.9 

98.3 

98.3 

99.1 

99.1 

99.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  PREQUEHCY  OF  OCCUKRHICE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747910  STATIC*  HAMS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  03-05 


CEILING 

a 

PEST 

GE 

7 

GE 

6 

OB 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GE  GS  GB  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

OB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

BO 

CEIL 

41.5 

45.6 

49.4 

50.8 

52.0 

52.0 

52.2 

52.2 

52.2 

52.5 

52.8 

52.8 

52.8 

53.0 

53.0 

53.3 

a 

20000 

45.6 

50.6 

54.5 

55.9 

57.2 

57.2 

57.4 

57.4 

57.4 

57.7 

58.0 

58.0 

58.0 

58.2 

58.2 

58 

GS 

18000 

45.6 

50.6 

54.5 

55.9 

57.2 

57.2 

57.4 

57.4 

57.4 

57.7 

58.0 

58.0 

56.0 

58.2 

58.2 

58.5 

GE 

16000 

45.6 

50.6 

54.5 

55.9 

57.2 

57.2 

57.4 

57.4 

57.4 

57.7 

58.0 

58.0 

58.0 

58.2 

58.2 

58.5 

SB 

14000 

46.0 

50.9 

54.8 

56.3 

57.6 

57.6 

57.8 

57.8 

57.8 

58.0 

58.4 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

58.9 

GS 

12000 

46.5 

51.4 

55.3 

56.7 

58.0 

58.0 

58.3 

58.3 

58.3 

58.5 

58.9 

58.9 

58.9 

59.0 

59.0 

59.3 

6E 

10000 

48.0 

53.4 

57.4 

59.0 

60.3 

60.3 

60.5 

60.5 

60.5 

60.8 

61.1 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

61.6 

SB 

9000 

48.1 

53.5 

57.6 

59.1 

60.4 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60.9 

61.2 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

61.7 

08 

8000 

51.8 

57.4 

61.6 

63.1 

64.4 

64.4 

64.8 

64.8 

64.8 

65.0 

65.4 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

65.8 

08 

7000 

53.2 

58.9 

63.2 

64.8 

66.1 

66.1 

66.4 

66.4 

66.4 

66.7 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.5 

08 

6000 

54.0 

59.9 

64.3 

65.8 

67.1 

67.1 

67.5 

67.5 

67.5 

67.7 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.6 

as 

5000 

57.8 

63.9 

68.3 

70.0 

71.3 

71.3 

71.6 

71.6 

71.6 

71.9 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.7 

08 

4500 

58.0 

64.4 

68.8 

70.4 

71.7 

71.7 

72.1 

72.1 

72.1 

72.3 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

73.2 

08 

4000 

59.8 

66.4 

71.0 

72.9 

74.5 

74.5 

74.8 

74.8 

74.8 

75.1 

75.4 

75.4 

75.4 

75.5 

75.5 

76.0 

08 

3500 

60.6 

67.3 

71.9 

73.9 

75.4 

75.4 

75.8 

75.8 

75.8 

76.0 

76.4 

76.4 

76.4 

76.5 

76.5 

77.0 

m 

3000 

62.4 

69.3 

74.1 

76.5 

78.1 

78.1 

78.6 

78.6 

78.6 

78.8 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.8 

08 

2500 

63.2 

70.1 

74.9 

77.3 

79.0 

79.0 

79.4 

79.4 

79.4 

79.7 

80.0 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.6 

08 

2000 

65.4 

72.3 

77.7 

80.3 

81.9 

81.9 

82.4 

82.4 

82.4 

82.6 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.6 

OB 

1800 

65.6 

72.6 

78.0 

80.6 

82.3 

82.3 

82.7 

82.7 

82.7 

83.0 

83.3 

83.3 

83.3 

83.5 

83.5 

83.9 

GE 

1500 

67.1 

74.1 

79.7 

82.3 

84.3 

84.3 

84.8 

84.8 

84.9 

85.1 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

86.1 

GE 

1200 

67.6 

74.9 

80.6 

83.3 

85.6 

85.6 

86.1 

86.1 

86.2 

86.4 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

87.4 

OR 

1000 

68.3 

76.0 

81.7 

84.6 

87.1 

87.1 

87.6 

87.6 

87.7 

87.9 

88.3 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.9 

08 

900 

68.4 

76.2 

82.2 

85.1 

87.6 

87.8 

88.3 

88.3 

88.4 

88.7 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.6 

08 

800 

68.7 

76.6 

82.6 

85.7 

88.3 

88.7 

89.1 

89.1 

89.2 

89.5 

89.8 

89.8 

89.8 

90.0 

90.0 

90.4 

08 

700 

69.0 

77.1 

83.3 

86.5 

89.2 

89.6 

90.1 

90.1 

90.2 

90.4 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

91.4 

08 

600 

69.4 

77.7 

83.9 

87.2 

90.1 

90.4 

90.9 

91.0 

91.1 

91.4 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

92.4 

08 

500 

70.1 

78.8 

85.3 

89.0 

91.8 

92.3 

93.1 

93.3 

93.5 

93.7 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.3 

95.2 

08 

400 

70.4 

79.4 

86.1 

89.7 

92.7 

93.1 

94.0 

94.3 

94.6 

94.9 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.5 

96.3 

08 

300 

70.7 

79.7 

86.4 

90.2 

93.3 

93.7 

94.6 

95.3 

95.5 

96.0 

96.3 

96.3 

96.5 

96.6 

96.7 

97.6 

08 

200 

70.7 

79.7 

86.5 

90.3 

93.5 

94.0 

94.9 

95.9 

96.3 

97.0 

97.6 

97.6 

97.9 

98.0 

98.1 

99.1 

a 

100 

70.7 

79.7 

86.5 

90.3 

93.5 

94.0 

94.9 

95.9 

96.3 

97.3 

97.9 

97.9 

98.3 

98.5 

98-7 

99.6 

08 

000 

70.7 

79.7 

86.5 

90.3 

93.5 

94.0 

94.9 

95.9 

96.3 

97.3 

97.9 

97.9 

98.3 

98.5 

98.7 

100.0 

TOTAL  PUNIER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
U3APETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  7479X0  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  APB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

PEB 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN 

OR 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEIL 

34.3 

40.0 

43.7 

45.7 

47.6 

48.1 

48.1 

48.3 

48.5 

48.6 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

49.1 

OB  20000 

37.7 

44.0 

48.1 

50.4 

52.2 

52.7 

53.1 

53.3 

53.4 

53.5 

53.9 

53.9 

54.0 

54.0 

54.0 

54.1 

GE 

18000 

37.7 

44.0 

48.1 

50.4 

52.2 

52.7 

53.1 

53.3 

53.4 

53.5 

53.9 

53.9 

54.0 

54.0 

54.0 

54.1 

OB 

16000 

37.7 

44.0 

48.1 

50.4 

52.2 

52.7 

53.1 

53.3 

53.4 

53.5 

53.9 

53.9 

54.0 

54.0 

54.0 

54.1 

OB 

14000 

37.7 

44.0 

48.1 

50.4 

52.2 

52.7 

53.1 

53.3 

53.4 

53.5 

53.9 

53.9 

54.0 

54.0 

54.0 

54.1 

GE 

12000 

38.5 

44.8 

49.1 

51.3 

53.2 

53.7 

54.0 

54.3 

54.4 

54.5 

54.8 

54.8 

55.0 

55.0 

55.0 

55.1 

GE 

10000 

41.1 

47.8 

52.2 

54.6 

56.5 

57.0 

57.3 

57.6 

57.7 

57.8 

58.2 

58.2 

58.3 

58.3 

58.4 

GE 

9000 

41.4 

48.0 

52.5 

54.8 

56.7 

57.2 

57.6 

57.8 

57.9 

58.0 

58.4 

58.4 

58.5 

58.6 

OB 

8000 

43.5 

50.7 

55.2 

57.7 

59.8 

60.3 

60.6 

61.0 

61.1 

61.2 

61.6 

61.6 

61.7 

61.8 

GE 

7000 

44.6 

52.2 

56.7 

59.2 

61.3 

61.8 

62.2 

62.5 

62.6 

62.8 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.4 

GE 

6000 

45.3 

53.2 

57.9 

60.6 

62.8 

63.2 

63.6 

63.9 

64.1 

64.2 

64.5 

64.5 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

GE 

5000 

47.6 

56.4 

61.6 

64.4 

66.9 

67.4 

67.7 

68.1 

68.2 

68.3 

68.7 

68.7 

68.9 

68.9 

69.0 

69.1 

GE 

4500 

48.3 

57.1 

62.4 

65.4 

67.8 

68.3 

68.7 

69.0 

69.1 

69.3 

69.6 

69.6 

69.9 

69.9 

70.0 

70.1 

GE 

4000 

50.6 

59.9 

65.7 

68.7 

71.3 

71.7 

72.1 

72.5 

72.6 

72.7 

73.0 

73.0 

73.3 

73.3 

73.4 

73.5 

GE 

3500 

51.7 

61.5 

67.4 

70.7 

73.4 

73.9 

74.2 

74.6 

74.7 

74.8 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

75.5 

75.7 

GE 

3000 

53.3 

63.5 

69.7 

73.0 

76.1 

76.6 

77.0 

77.3 

77.4 

77.5 

77.9 

77.9 

78.1 

78.1 

78.3 

78.4 

GE 

2500 

54.4 

64.8 

71.2 

74.5 

77.9 

78.4 

78.7 

79.1 

79.2 

79.3 

79.7 

79.7 

79.9 

79.9 

80.0 

80.1 

SB 

2000 

56.0 

66.7 

73.6 

77.1 

80.6 

81.1 

81.7 

82.0 

82.2 

82.3 

82.7 

82.7 

83.0 

83-0 

83.1 

83.2 

GE 

1600 

56.1 

66.9 

74.1 

77.8 

81.3 

81.9 

82.5 

82.9 

83.0 

83.1 

83.6 

83.6 

83.8 

83.8 

83.9 

OR 

1500 

56.1 

67.0 

74.2 

78.0 

81.8 

82.4 

83.1 

83.5 

83.6 

83.7 

84.2 

84.2 

84.4 

84.4 

84.5 

84.6 

GE 

1200 

56.9 

68.0 

75.9 

80.0 

83.8 

84.4 

85.1 

85.5 

85.6 

85.7 

86.2 

86.2 

86.4 

86.4 

86.5 

86.6 

GE 

1000 

57.7 

69.4 

77.4 

81.6 

85.5 

86.1 

86.8 

87.1 

87.2 

87.4 

87.8 

87.8 

88.1 

88.1 

88.2 

88.3 

OE 

900 

57.8 

69.5 

77.7 

81.8 

85.7 

86.4 

87.1 

87.5 

87.6 

87.7 

88.2 

88.2 

88.4 

88.4 

88.5 

-.3.7 

GE 

800 

58.2 

70.2 

78.5 

82.6 

86.5 

87.2 

88.1 

88.4 

88.5 

88.8 

89.2 

89.2 

89.5 

89.5 

89.6 

89.7 

GE 

700 

58.3 

70.6 

79.2 

83.5 

87.5 

88.2 

89.2 

89.6 

89.7 

90.0 

90.4 

90.4 

90.7 

90.7 

90.8 

90.9 

GE 

600 

58.3 

70.8 

79.8 

84.3 

88.8 

89.6 

90.9 

91.4 

91.5 

91.7 

92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92.6 

92.7 

GE 

500 

58.9 

71.6 

80.6 

85.3 

90.3 

91.4 

92.9 

93.4 

93.5 

93.9 

94.3 

94.3 

94.6 

94.6 

94.7 

94.8 

□ 

400 

59.0 

71.7 

80.7 

85.6 

90.5 

91.6 

93.4 

94.0 

94.1 

94.4 

94.9 

94.9 

95.2 

95.2 

95.3 

95.5 

GE 

300 

59.3 

72.1 

81.1 

85.9 

91.3 

92.4 

94.8 

95.6 

96.1 

96.7 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

98.1 

GE 

200 

59.3 

72.1 

81.1 

85.9 

91.3 

92.4 

94.8 

95.7 

96.2 

96.8 

97.6 

97.6 

98.3 

98.3 

98.7 

99.6 

OB 

100 

59.3 

72.1 

81.1 

85.9 

91.3 

92.4 

94.8 

95.7 

96.2 

96.8 

97.6 

97.6 

98.5 

98.6 

98.9 

100.0 

GE 

000 

59.3 

72.1 

81.1 

85.9 

91.3 

92.4 

94.8 

95.7 

96.2 

96.8 

97.6 

97.6 

98.5 

98.6 

98.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 


D  -  2  -  12 


USAFETAC/D8— 92/269  -  Pag*  191 


operating  location  -a* 


PERCENTAGE  FRBQUEHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEIL  IRQ  VERSUS  VISIBILITY 
USAFEKAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747910  STATION  HAMS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LOT  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IB 

STATUTE 

MILES 

I 

m  1 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GS 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

41.4 

47.2 

48.1 

48.9 

49.1 

49.1 

49.1 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

GB 

20000 

46.5 

53.3 

54.4 

55.3 

55.6 

55.6 

55.6 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

GS 

18000 

46.5 

53.3 

54.4 

55.3 

55.6 

55.6 

55.6 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

at 

16000 

46.5 

53.3 

54.4 

55.3 

55.6 

55.6 

55.6 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

GE 

14000 

46.8 

53.7 

54.7 

55.7 

55.9 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

68 

12000 

47.6 

54.6 

55.7 

56.6 

57.0 

57.0 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

GE 

10000 

50.6 

58.2 

59.3 

60.5 

60.9 

60.9 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

68 

9000 

50.9 

58.5 

59.7 

61.0 

61.3 

61.3 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

68 

8000 

53.7 

61.7 

63.0 

64.4 

64.9 

64.9 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

GE 

7000 

54.5 

62.8 

64.1 

65.5 

66.0 

66.0 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GS 

6000 

55.4 

63.7 

65.0 

66.4 

66.9 

66.9 

67.1 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

68 

5000 

57.6 

66.0 

67.4 

69.3 

69.7 

69.7 

70.1 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

GS 

4500 

58.0 

66.7 

68.1 

70.0 

70.4 

70.4 

70.8 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

as 

4000 

61.1 

70.1 

71.5 

73.5 

74.1 

74.1 

74.5 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

68 

3500 

62.2 

71.4 

72.8 

74.9 

75.5 

75.5 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GS 

3000 

63.4 

72.6 

74.3 

76.5 

77.2 

77.2 

77.5 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GE 

2500 

63.6 

73.3 

75.2 

77.3 

78.1 

78.1 

78.5 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

70.7 

78.7 

78.7 

68 

2000 

64.4 

74.7 

76.7 

78.8 

79.8 

80.1 

80.7 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

68 

1800 

65.0 

75.3 

77.3 

79.4 

80.4 

80.7 

81.3 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GB 

1500 

65.6 

76.4 

78.8 

81.3 

82.4 

82.7 

83.3 

83.6 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GE 

1200 

66.5 

77.7 

80.1 

82.9 

84.0 

84.4 

85.0 

85.3 

85.3 

85.3 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GE 

1000 

67.7 

79.0 

81.9 

84.9 

86.4 

86.9 

87.5 

87.8 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GB 

900 

68.2 

79.6 

82.5 

85.7 

87.4 

87.8 

88.4 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GE 

800 

68.7 

80.1 

83.2 

86.4 

88.3 

89.1 

90.0 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GB 

700 

68.7 

80.5 

83.7 

86.9 

88.9 

89.8 

91.0 

91.5 

91.5 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GB 

600 

69.1 

81.2 

84.6 

87.8 

90.4 

91.4 

92.7 

93.4 

93.4 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GE 

500 

69.3 

81.4 

85.3 

88.8 

91.8 

93.0 

95.3 

96.1 

96.2 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GB 

400 

69.3 

81.7 

85.7 

89.1 

92.4 

93.6 

96.5 

97.5 

97.8 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

300 

69.3 

81.7 

85.7 

89.1 

92.4 

93.6 

96.6 

98.0 

98.2 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

as 

200 

69.3 

81.7 

85.7 

89.1 

92.4 

93.7 

96.7 

98.2 

98.5 

99.3 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

as 

100 

69.3 

81.7 

85.7 

89.1 

92.4 

93.7 

96.7 

98.2 

98.5 

99.3 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

69.3 

81.7 

85.7 

89.1 

92.4 

93.7 

96.7 

98.2 

98.5 

99.3 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUBER  OP  OBSERVATIONS  846 
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OPERATING  LOCATION  -A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

U8AFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

747910 

STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB 

8C 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LOT  TO  UTC: 

♦  5 

MOUTH: 

FEB 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IIV 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

44.1 

47.0 

47.8 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

CB 

20000 

52.5 

56.6 

57.7 

57.9 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

GE 

18000 

52.6 

56.7 

57.8 

58.0 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

GE 

16000 

52.6 

56.7 

57.8 

58.0 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

GE 

14000 

53.1 

57.3 

58.4 

58.6 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

GE 

12000 

54.0 

58.3 

59.3 

59.6 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

GE 

10000 

57.0 

61.7 

62.8 

63.1 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

GE 

9000 

57.2 

62.3 

63.4 

63.7 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

GE 

8000 

59.3 

64.9 

66.3 

66.7 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GE 

7000 

60.2 

65.7 

67.1 

67.5 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

OB 

6000 

61.2 

66.9 

68.3 

68.7 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GE 

5000 

62.5 

68.8 

70.3 

70.8 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GE 

4500 

63.6 

69.9 

71.5 

72.0 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

GE 

4000 

66.5 

73.3 

75.1 

75.8 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GB 

3500 

67.6 

74.5 

76.5 

77.3 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GB 

3000 

69.6 

77.0 

79.1 

79.9 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GB 

2500 

70.1 

77.4 

79.8 

80.9 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GB 

2000 

71.3 

79.2 

81.6 

82.7 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

GB 

1800 

72.0 

80.0 

82.4 

83.6 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GE 

1500 

73.2 

81.2 

84.0 

85.6 

86.4 

86.4 

86.5 

86.5 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GB 

1200 

74.0 

82.4 

85.6 

87.4 

88.4 

88.5 

88.7 

88.8 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GE 

1000 

74.6 

83.8 

87.1 

89.2 

90.4 

90.5 

90.9 

91.0 

91.1 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

900 

75.2 

84.4 

87.7 

89.8 

91.0 

91.1 

91.5 

91.6 

91.7 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

800 

75.5 

84.8 

88.1 

90.5 

92.3 

92.6 

92.9 

93.0 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

700 

75.5 

85.0 

88.5 

91.4 

93.5 

93.9 

94.3 

94.7 

94.8 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GB 

600 

75.5 

85.0 

88.8 

91.6 

94.1 

94.6 

95.0 

95.4 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

500 

75.7 

85.5 

89.5 

92.4 

95.4 

96.3 

97.4 

97.8 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

400 

75.8 

85.6 

90.0 

93.1 

96.3 

97.5 

98.6 

98.9 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

300 

75.8 

85.6 

90.0 

93.1 

96.3 

97.8 

98.8 

99.2 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

75.8 

85.6 

90.0 

93.1 

96.3 

97.8 

98.8 

99.2 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

100 

75.8 

85.6 

90.0 

93.1 

96.3 

97.8 

98.8 

99.2 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

000 

75.8 

85.6 

90.0 

93.1 

96.3 

97.8 

98.8 

99.2 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  646 
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OPERATING  LOCATION  ’A' 
USAFSTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEIL  IRQ  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  15-17 


CEILING 

m 

FEET 

1  GE 

1  7 

GE 

6 

CE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GE  GE  GE  GE  OB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

44.6 

46.5 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

08 

20000 

53.5 

56.4 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

GS 

18000 

53.6 

56.6 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

GE 

16000 

53.8 

56.6 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

OS 

14000 

54.3 

57.1 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

08 

12000 

54.6 

57.6 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

56.3 

56.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58. 3 

58.3 

CE 

10000 

58.3 

62.1 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

08 

9000 

58.6 

62.6 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

CE 

8000 

60.8 

65.2 

66.3 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

08 

7000 

61.3 

66.3 

67.4 

67.5 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

08 

6000 

62.5 

67.5 

68.6 

68.7 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

66.9 

08 

5000 

64.5 

69.9 

71.2 

71.3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

08 

4500 

65.8 

71.2 

72.7 

73.0 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

08 

4000 

68.4 

74.0 

75.5 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

08 

3500 

70.2 

76.0 

78.0 

78.7 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

08 

3000 

72.0 

78.4 

80.4 

81.3 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

08 

2500 

72.8 

79.7 

81.9 

82.9 

83.3 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

08 

2000 

74.6 

81.9 

84.6 

86.1 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

08 

1800 

74.9 

82.5 

85.2 

86.6 

87.1 

87.2 

87.2 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

CE 

1500 

75.5 

83.3 

86.2 

87.6 

88.3 

88.5 

88.5 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

08 

1200 

76.4 

84.2 

87.1 

88.5 

89.2 

89.5 

89.5 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

08 

1000 

76.6 

84.4 

87.8 

89.7 

90.4 

90.7 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

CE 

900 

77.0 

84.9 

88.4 

90.8 

91.5 

91.7 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

CE 

800 

77.3 

85.2 

88.8 

91.4 

92.7 

93.0 

93.3 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

08 

700 

77.3 

85.6 

89.1 

91.7 

93.0 

93.5 

93.9 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GE 

600 

77.3 

86.2 

89.8 

92.6 

93.9 

94.3 

94.7 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

500 

77.4 

86.6 

90.3 

93.3 

94.7 

95.4 

96.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

08 

400 

77.4 

86.8 

90.7 

93.6 

95.2 

95.9 

97.2 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

08 

300 

77.4 

86.8 

90.7 

93.7 

95.3 

96.0 

97.4 

98.9 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

200 

77.4 

86.8 

90.7 

93.7 

95.3 

96.0 

97.4 

98.9 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

08 

100 

77.4 

86.8 

90.7 

93.7 

95.3 

96.0 

97.4 

98.9 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99*8 

99.8 

100.0 

100.0 

08 

000 

77.4 

86.8 

90.7 

93.7 

95.3 

96.0 

97.4 

98.9 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

•UMBER: 

747910 

STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB 

SC 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LOT  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

OB 

GE 

OB 

GE 

OB 

CEB 

OB 

OB 

GE 

OB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

46.9 

48.6 

49.4 

49.4 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

45. 5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

CB 

20000 

53.9 

56.0 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

OB 

18000 

53.9 

56.0 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

GE 

16000 

53.9 

56.0 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

BE 

14000 

54.3 

56.4 

57.4 

57.4 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

GE 

12000 

55.3 

57.4 

58.5 

58.5 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

OB 

10000 

58.7 

61.5 

63.4 

63.5 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

GE 

9000 

59.3 

62.1 

63.9 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

GE 

8000 

62.9 

66.1 

68.1 

68.3 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

OB 

7000 

63.4 

67.0 

69.0 

69.4 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

OB 

6000 

64.1 

67.7 

69.7 

70.1 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

GE 

5000 

66.2 

70.0 

72.2 

72.7 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

OB 

4500 

67.3 

71.2 

73.4 

74.0 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

OR 

4000 

69.4 

74.1 

76.6 

77.3 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GE 

3500 

70.8 

76.4 

79.7 

80.5 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GE 

3000 

71.9 

78.1 

81.4 

83.0 

84.0 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

OB 

2500 

71.9 

78.8 

82.2 

83.9 

85.2 

85.3 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GE 

2000 

72.9 

80.1 

83.8 

85.9 

87.6 

87.8 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

CB 

1800 

73.3 

80.5 

84.2 

86.5 

88.4 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

CB 

1500 

74.0 

81.3 

85.1 

87.6 

89.5 

89.7 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

1200 

74.5 

82.0 

86.1 

88.7 

90.7 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

OB 

1000 

74.6 

82.5 

86.5 

89.4 

91.5 

92.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GE 

900 

74.6 

82.9 

87.1 

90.0 

92.1 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

OB 

800 

75.2 

83.8 

88.1 

91.3 

93.5 

94.1 

94.6 

94.7 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GE 

700 

75.2 

83.8 

88.2 

91.4 

93.7 

94.4 

94.9 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

600 

75.2 

83.9 

88.3 

91.6 

94.0 

94.7 

95.2 

95.4 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

500 

75.2 

84.2 

88.5 

91.8 

94.6 

95.4 

96.1 

96.3 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GE 

400 

75.2 

84.3 

89.0 

92.4 

95.4 

96.2 

96.9 

97.2 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OB 

300 

75.2 

84.3 

89.0 

92.6 

95.6 

96.5 

97.3 

97.5 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.5 

98.5 

GE 

200 

75.2 

84.3 

89.0 

92.6 

95.6 

96.5 

97.5 

97.8 

98.2 

98.7 

98.8 

98.9 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

GE 

100 

75.2 

84.3 

89.0 

92.6 

95.6 

96.5 

97.5 

97.8 

98.2 

98.7 

98.8 

98.9 

99.4 

99.4 

99.6 

100.0 

GE 

000 

75.2 

84.3 

89.0 

92.6 

95.6 

96.5 

97.5 

97.8 

98.2 

98.7 

98.8 

98.9 

99.4 

99.4 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
U3AFKTAC,  ASHEVILLE  ISC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  21-23 


CEILING 

IB 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  OE  OB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

NILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/0 

GK 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

no 

CEIL 

49.1 

52.2 

53.4 

53.9 

54.3 

54.3 

54.3 

54.4 

54.4 

54.4 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

6B 

20000 

54.6 

58.0 

59.2 

59.9 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

GB 

18000 

54.6 

58.0 

59.2 

59.9 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

GE 

16000 

54.6 

58.0 

59.2 

59.9 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

GE 

14000 

55.1 

58.6 

59.9 

60.6 

61.1 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

GB 

12000 

56.1 

59.7 

61.0 

61.7 

62.2 

62.2 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

08 

10000 

58.9 

63.1 

64.8 

65.6 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GB 

9000 

59.0 

63.4 

65.0 

65.8 

66.3 

66.3 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

08 

8000 

62.1 

66.5 

68.4 

69.4 

70.0 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

GB 

7000 

63.4 

68.1 

70.0 

70.9 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

G8 

6000 

63.9 

68.7 

70.6 

71.5 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

GB 

5000 

65.5 

70.6 

72.5 

73.4 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

08 

4500 

66.1 

71.5 

73.5 

74.6 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

08 

4000 

68.0 

73.8 

76.1 

77.2 

77.8 

77.8 

77.8 

76.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

OB 

3500 

68.7 

74.9 

77.3 

76.5 

79.2 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

08 

3000 

70.2 

77.4 

79.9 

61.2 

82.4 

82.4 

82.5 

62.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

08 

2500 

70.8 

78.0 

80.7 

82.2 

83.5 

83.5 

83.7 

84.0 

84.0 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GB 

2000 

71.7 

79.3 

82.3 

83.7 

85.0 

85.0 

85.2 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GB 

1800 

72.2 

79.9 

83.0 

84.4 

85.7 

85.7 

85.9 

86.3 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

GB 

1500 

73.0 

81.2 

64.4 

86.1 

87.4 

87.4 

87.6 

87.9 

87.9 

87.9 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

08 

1200 

74.3 

82.6 

85.9 

87.6 

88.9 

88.9 

89.1 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

1000 

74.8 

83.2 

86.8 

88.7 

90.0 

90.0 

90.2 

90.5 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GE 

900 

74.9 

83.3 

86.9 

88.8 

90.1 

90.1 

90.3 

90.7 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

800 

75.5 

84.2 

87.8 

90.3 

92.3 

92.3 

92.6 

92.9 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

700 

75.5 

84.4 

88.1 

90.5 

92.8 

92.9 

93.1 

93.5 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

08 

600 

75.8 

84.9 

88.7 

91.4 

93.6 

93.7 

94.1 

94.4 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

08 

500 

75.8 

85.0 

88.9 

91.7 

94.2 

94.4 

95.0 

95.4 

95.5 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

08 

400 

75.8 

85.0 

89.0 

91.8 

94.4 

94.7 

95.3 

95.6 

95.7 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

OB 

300 

75.8 

85.2 

89.2 

92.1 

94.8 

95.0 

95.9 

96.3 

96.6 

96.8 

96.9 

96.9 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OE 

200 

75.8 

85.2 

89.2 

92.1 

94.8 

95.2 

96.2 

96.7 

97.4 

97.8 

98.0 

98.0 

98.5 

98.6 

99.1 

99.1 

08 

100 

75.8 

85.2 

89.2 

92.1 

94.8 

95.2 

96.2 

96.7 

97.4 

97.8 

98.0 

98.0 

98.7 

98.8 

99.5 

99.5 

08 

000 

75.8 

85.2 

89.2 

92.1 

94.8 

95.2 

96.2 

96.7 

97.4 

97.8 

98.0 

98.0 

98.7 

98.8 

99.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAPBTAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATICM  RAKE:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IB  STATUTE 
GS  GB  GB  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MI  LBS 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

43.6 

47.4 

49.2 

49.8 

50.4 

50.5 

50.5 

50.6 

50.6 

50.7 

50.8 

50.8 

50.6 

50.8 

50.8 

50.9 

OB  20000 

49.3 

53.9 

55.8 

56.6 

57.3 

57.3 

57.4 

57.5 

57.5 

57.6 

57.7 

57.7 

57-7 

57-7 

57.7 

57.8 

0E 

18000 

49.4 

53.9 

55.9 

56.6 

57.3 

57.4 

57.5 

57.5 

57.5 

57.6 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

57.8 

57.8 

OB 

16000 

49.4 

53.9 

55.9 

56.6 

57.3 

57.4 

57.5 

57.5 

57.5 

57.6 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

57.8 

57.8 

OB 

14000 

49.7 

54.3 

56.3 

57.0 

57.7 

57.8 

57.8 

57.9 

57.9 

58.0 

58.1 

58.1 

56.1 

58.1 

58.1 

58.2 

GB 

12000 

50.6 

55.2 

57.1 

57.9 

58.6 

58.7 

58.7 

58.8 

58.8 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

OB 

10000 

53.2 

58.4 

60.6 

61.5 

62.2 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

GB 

9000 

53.5 

58.7 

61.0 

61.8 

62.6 

62.6 

62.7 

62.8 

62.8 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.1 

OB 

8000 

56.3 

62.0 

64.3 

65.3 

66.1 

66.1 

66.3 

66.4 

66.4 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

OB 

7000 

57.3 

63.2 

65.6 

66.5 

67.4 

67.5 

67.6 

67.7 

67.7 

67.8 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

68.0 

OB 

6000 

58.2 

64.2 

66.6 

67.6 

68.4 

68.5 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GB 

5000 

60.5 

66.9 

69.4 

70.5 

71.4 

71.5 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.1 

GE 

4500 

61.2 

67.7 

70.4 

71.6 

72.5 

72.5 

72.7 

72.8 

72.8 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

OB 

4000 

63.5 

70.4 

73.3 

74.6 

75.6 

75.7 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

OB 

3500 

64.7 

71.9 

75.0 

76.5 

77.5 

77.6 

77.7 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.2 

OB 

3000 

66.2 

74.0 

77.2 

78.9 

80.1 

80.2 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

GB 

2500 

66.8 

74.8 

78.1 

79.9 

81.3 

81.4 

81.6 

81.8 

81.8 

81.  B 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.1 

OB 

2000 

68.0 

76.4 

80.0 

81.9 

83.5 

83.6 

83.9 

84.0 

84.1 

84.2 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.5 

OB 

1800 

68.5 

76.9 

80.6 

82.6 

84.1 

84.3 

84.6 

84.7 

84.8 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.2 

OB 

1500 

69.2 

77.8 

81.7 

83.8 

85.5 

85.7 

86.1 

86.2 

86.3 

86.4 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

OB 

1200 

70.1 

78.9 

83.0 

85.3 

87.1 

67.3 

87.6 

87.8 

87.9 

88.0 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

OB 

1000 

70.8 

79.9 

84.2 

86.7 

88.6 

88.9 

89.3 

89.5 

89.6 

89.7 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

OB 

900 

71.0 

80.2 

84.6 

87.2 

69.1 

89.5 

89.9 

90.1 

90.1 

90.3 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

OB 

800 

71.4 

80.9 

85.3 

88.1 

90.3 

90.8 

91.3 

91.5 

91.5 

91.7 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

OB 

700 

71.5 

81.1 

85.7 

88.6 

91.1 

91.5 

92.2 

92.5 

92.6 

92.7 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

OB 

600 

71.7 

81.6 

86.3 

89.3 

92.0 

92.5 

93.2 

93.6 

93.6 

93.8 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

OB 

500 

71.9 

82.1 

87.0 

90.2 

93.2 

93.9 

95.0 

95.4 

95.6 

95.6 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

OB 

400 

72.0 

82.3 

87.4 

90.6 

93.7 

94.5 

95.7 

96.3 

96.4 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.1 

OB 

300 

72.0 

82.4 

87.5 

90.8 

94.0 

94.8 

96.3 

97.0 

97.3 

97.8 

97.9 

97.3 

98.0 

98.1 

98.1 

98.3 

OB 

200 

72.0 

82.4 

87.5 

90.9 

94.1 

95.0 

96.5 

97.4 

97.8 

98.4 

98.6 

9'i.l 

99.0 

99.0 

99.2 

99.5 

GB 

100 

72.0 

82.4 

87.5 

90.9 

94.1 

95.0 

96.5 

97.4 

97.8 

98.4 

98.7 

98.7 

99.2 

99.2 

99.5 

99.9 

OB 

000 

72.0 

82.4 

87.5 

90.9 

94.1 

95.0 

96.5 

97.4 

97.8 

98.4 

98.7 

98.7 

99.2 

99.2 

99.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  8768 
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cperatihc  locatic*  >v 

DBirrac,  ASHEVILLE  HC 


PBBCEHTACB  FRBQUEHCY  OF  OCCURREHCE  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 


STATIC*  HUMBER:  747910  STATIC*  HAMS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC :  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
NORTH:  MAR  HOURS:  00-02 


CEILIRO 

Ilf 

PERT 

68 

7 

08 

6 

GB 

5 

GB 

4 

OB 

3 

VISIBILITY  HI  STATUTE  MILES 
08  OE  GB  OB 

21/2  2  1  1/2  1  1/4 

08 

1 

OE 

3/4 

OE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

55.2 

58.8 

60.3 

61.0 

62.4 

62.4 

62.5 

62.6 

62.7 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

es  20000 

60.3 

64.0 

65.7 

66.3 

67.7 

67.7 

67.8 

68.0 

68.1 

68.2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

CE 

18000 

60.3 

64.0 

65.7 

66.3 

67.7 

67.7 

67.8 

68.0 

68.1 

68.2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

GB 

16000 

60.3 

64.0 

65.7 

66.3 

67.7 

67.7 

67.8 

68.0 

68.1 

68.2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

SB 

14000 

60.3 

64.0 

65.7 

66.3 

67.7 

67.7 

67.8 

68.0 

68.1 

68.2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

OK 

12000 

60.4 

64.3 

66.0 

66.7 

68.1 

68.1 

68.2 

68.3 

68.4 

68.5 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

G8 

10000 

63.0 

67.3 

69.1 

69.9 

71.3 

71.3 

71.4 

71.5 

71.6 

71.7 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GB 

9000 

63.1 

67.4 

69.2 

70.0 

71.4 

71.4 

71.5 

71.6 

71.7 

71.8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

CE 

8000 

65.6 

70.5 

72.5 

73.2 

74.6 

74.6 

74.7 

74.8 

74.9 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

OE 

7000 

66.6 

71.7 

74.1 

74.8 

76.2 

76.2 

76.3 

76.5 

76.6 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

OB 

6000 

66.9 

72.2 

74.5 

75.3 

76.7 

76.7 

76.8 

76.9 

77.0 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

OB 

5000 

68.5 

74.1 

76.6 

77.4 

78.8 

78.8 

78.9 

79.0 

79.1 

79.2 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

08 

4500 

68.8 

74.5 

77.2 

78.1 

79.5 

79.5 

79.6 

79.7 

79.8 

79.9 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

OB 

4000 

70.6 

76.5 

79.6 

80.4 

81.8 

81.8 

81.9 

82.0 

82.2 

82.3 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

OB 

3500 

71.0 

76.9 

80.1 

81.1 

82.5 

82.5 

82.7 

82.8 

82.9 

83.0 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

08 

3000 

72.5 

78.5 

81.9 

82.9 

84.5 

84.5 

84.8 

85.1 

85.2 

85.3 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

68 

2500 

73.2 

79.4 

82.9 

83.9 

85.5 

85.5 

85.8 

86.0 

86.1 

86.2 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

68 

2000 

73.9 

80.3 

84.1 

85.3 

87.0 

87.0 

87.3 

87.5 

87.6 

87.7 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

OB 

1800 

74.0 

80.4 

84.2 

85.4 

87.1 

87.1 

87.4 

87.6 

87.7 

87.8 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

OB 

1500 

75.3 

81.8 

85.9 

87.3 

89.1 

89.1 

89.5 

89.7 

89.8 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GB 

1200 

75.7 

82.5 

86.6 

88.1 

90.0 

90.0 

90.4 

90.6 

90.8 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

OB 

1000 

75.8 

82.6 

86.8 

88.3 

90.2 

90.2 

90.6 

90.9 

91.0 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

OB 

900 

75.9 

82.9 

87.1 

88.8 

90.0 

90.8 

91.2 

91.4 

91.5 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OB 

800 

76.2 

83.3 

87.6 

89.5 

91.7 

91.7 

92.3 

92.5 

92.6 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

68 

700 

76.2 

83.4 

87.8 

89.9 

92.2 

92.2 

92.8 

93.0 

93.1 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

08 

600 

76.3 

83.7 

88.2 

90.2 

92.5 

92.5 

93.1 

93.3 

93.4 

93.5 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

68 

500 

76.8 

84.1 

88.6 

90.6 

93.0 

93.0 

93.9 

94.4 

94.5 

94.6 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

08 

400 

76.8 

84.4 

89.0 

91.3 

93.7 

93.7 

94.6 

95.2 

95.3 

95.4 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

300 

76.8 

84.6 

89.2 

91.5 

94.1 

94.1 

95.2 

95.7 

95.8 

96.2 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

08 

200 

76.8 

84.6 

89.2 

91.5 

94.2 

94. 5 

95.7 

96.2 

96.3 

96.8 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

97.7 

08 

100 

76.8 

84.6 

89.2 

91.5 

94.2 

94.5 

95.7 

96.3 

96.6 

97.2 

97.7 

97.7 

98.1 

98.1 

98.5 

98.9 

OB 

000 

76.8 

84.6 

89.2 

91.5 

94.2 

94.5 

95.7 

96.3 

96.6 

97.2 

97.8 

97.8 

98.2 

98.2 

99.2 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  IK 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILINO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
NORTH:  MAR  HOURS:  03-05 


CEILINO 

IN 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

OE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GB  GE  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

49.7 

55.8 

58.2 

59.2 

60.0 

60.1 

60.5 

61.0 

61.0 

61.2 

61.4 

61.4 

61.4 

61.5 

61.5 

61.7 

OB  20000 

54.5 

61.0 

63.8 

64.8 

65.6 

65.7 

66.1 

66.6 

66.6 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.2 

67.2 

67.4 

GE 

18000 

54.5 

61.0 

63.8 

64.8 

65.6 

65.7 

66.1 

66.6 

66.6 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.2 

67.2 

67.4 

GE 

16000 

54.5 

61.0 

63.8 

64.8 

65.6 

65.7 

66.1 

66.6 

66.6 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.2 

67.2 

67.4 

GE 

14000 

54.6 

61.1 

63.9 

64.9 

65.7 

65.8 

66.2 

66.7 

66.7 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.5 

OE 

12000 

55.0 

61.6 

64.4 

65.3 

66.1 

66.2 

66.6 

67.2 

67.2 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.9 

GE 

10000 

56.7 

63.3 

66.2 

67.2 

67.9 

68.0 

68.5 

69.0 

69.0 

69.3 

69.4 

69.4 

69.5 

69.6 

69.6 

69.9 

GE 

9000 

56.8 

63.4 

66.3 

67.3 

68.1 

68.2 

68.7 

69.2 

69.2 

69.5 

59.6 

69.6 

69.8 

69.9 

69.9 

70.1 

GB 

8000 

59.6 

66.3 

69.2 

70.2 

71.0 

71.2 

71.6 

72.1 

72.1 

72.4 

72.6 

72.6 

72.7 

72.8 

72.8 

73.0 

GE 

7000 

60.6 

67.7 

70.6 

71.6 

72.4 

72.6 

73.0 

73.5 

73.5 

73.8 

74.0 

74.0 

74.1 

74.2 

74.2 

74.4 

OB 

6000 

61.2 

68.4 

71.3 

72.2 

73.1 

73.2 

73.6 

74.2 

74.2 

74.5 

74.6 

74.6 

74.7 

74.8 

74.8 

75.0 

OE 

5000 

62.6 

70.0 

72.9 

74.1 

75.0 

75.1 

75.6 

76.1 

76.1 

76.4 

76.5 

76.5 

76.6 

76.7 

76.7 

77.0 

GE 

4500 

63.3 

70.7 

74.0 

75.1 

76.1 

76.2 

76.6 

77.2 

77.2 

77.5 

77.6 

77.6 

77.7 

77.8 

77.8 

78.0 

OE 

4000 

64.4 

71.9 

75.2 

76.5 

77.5 

77.6 

78.0 

78.6 

78.6 

78.9 

79.0 

79.0 

79.1 

79.2 

79.2 

79.4 

OB 

3500 

64.9 

72.7 

76.0 

77.4 

78.6 

78.7 

79.1 

79.7 

79.7 

80.0 

80.1 

80.1 

80.2 

80.3 

80.3 

80.5 

GE 

3000 

65.9 

74.0 

77.7 

79.2 

80.4 

80.5 

80.9 

81.5 

81.5 

81.8 

81.9 

81.9 

82.0 

82.1 

82.1 

82.3 

GE 

2500 

66.8 

75.1 

78.9 

80.4 

81.8 

81.9 

82.3 

82.9 

82.9 

83.2 

83.3 

83.3 

83.4 

83.5 

83.5 

83.7 

GE 

2000 

67.2 

75.7 

79.8 

81.5 

83.3 

83.4 

83.9 

84.4 

84.4 

84.7 

84.8 

84.8 

84.9 

85.0 

85.0 

85.3 

GB 

1800 

67.4 

75.9 

80.0 

81.7 

83.5 

83.6 

84.1 

84.6 

84.6 

84.9 

85.0 

85.0 

85.1 

85.3 

85.3 

85.5 

GE 

1500 

68.4 

76.9 

81.1 

83.4 

85.3 

85.4 

85.8 

86.3 

86.3 

86.7 

86.8 

86.8 

86.9 

87.0 

87.0 

87.2 

GE 

1200 

69.1 

77.6 

81.9 

84.4 

86.2 

86.3 

86.8 

87.3 

87.3 

87.7 

87.8 

87.8 

87.9 

88.1 

88.1 

88.3 

GB 

1000 

69.4 

78.0 

82.7 

85.4 

87.3 

87.4 

87.8 

88.4 

88.4 

88.8 

88.9 

88.9 

89.0 

89.1 

89.1 

89.3 

GE 

900 

69.6 

78.4 

83.0 

85.7 

87.6 

87.7 

88.2 

88.7 

88.7 

89.1 

89.2 

89.2 

89.3 

89.5 

89.5 

89.7 

OB 

800 

69.6 

78.4 

83.4 

86.3 

88.5 

88.6 

89.1 

89.8 

89.8 

90.2 

90.3 

90.3 

90.4 

90.5 

90.5 

90.7 

GB 

700 

70.0 

78.9 

84.0 

87.2 

89.7 

89.8 

90.4 

91.1 

91.1 

91.5 

91.6 

91.6 

91.7 

91.8 

91.8 

92.0 

GB 

600 

70.1 

79.4 

84.6 

88.4 

91.0 

91.1 

91.7 

92.4 

92.4 

92.8 

92.9 

92.9 

93.0 

93.1 

93.1 

93.3 

GE 

500 

70.3 

79.7 

84.8 

88.8 

91.6 

91.7 

92.4 

93.1 

93.1 

93.5 

93.6 

93.6 

93.8 

93.9 

93.9 

94.2 

GE 

400 

70.6 

80.0 

85.1 

89.5 

92.5 

92.6 

93.2 

94.0 

94.0 

94.4 

94.5 

94.5 

94.6 

94.7 

94.7 

95.0 

GE 

300 

70.7 

80.4 

85.7 

90.0 

93.1 

93.4 

94.3 

95.3 

95.3 

95.8 

95.9 

95.9 

96.1 

96.2 

96.2 

96.6 

GE 

200 

70.7 

80.4 

85.7 

90.0 

93.4 

93.9 

94.8 

95.9 

96.0 

96.7 

97.2 

97.2 

97.4 

97.5 

97.6 

98.3 

GB 

100 

70.7 

80.4 

85.7 

90.0 

93.6 

94.1 

95.2 

96.3 

96.4 

97.2 

97.8 

97.8 

98.4 

98.5 

98.8 

99.7 

GE 

000 

70.7 

80.4 

85.7 

90.0 

93.6 

94.1 

95.2 

96.3 

96.4 

97.2 

97.8 

97.8 

98.4 

98.5 

99.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  929 
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operating  location  -a* 

USAFETAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


L8T  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

STATUTE  MILES 

IN 

SB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GS 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/0 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

36.8 

44.1 

48.1 

49.9 

51.2 

51.5 

52.0 

52.4 

52.* 

52.7 

53.0 

53.1 

53.2 

53.2 

53.4 

53.5 

GS 

20000 

41.4 

50.4 

55.1 

56.9 

58.6 

58.9 

59.5 

59.8 

59.8 

60.3 

60.6 

60.8 

60.9 

60.9 

61.1 

61.3 

GE 

10000 

41.6 

50.6 

55.3 

57.1 

58.8 

59.1 

59.7 

60.0 

60.0 

60.5 

60.9 

61.0 

61.1 

61.1 

61.3 

61.5 

GE 

16000 

41.6 

50.6 

55.3 

57.1 

58.8 

59.1 

59.7 

60.0 

60.0 

60.5 

60.9 

61.0 

61.1 

61.1 

61.3 

61.5 

GE 

14000 

41.8 

50.9 

55.5 

57.3 

59.0 

59.4 

59.9 

60.2 

60.2 

60.8 

61.1 

61.2 

61.3 

61.3 

61.5 

61.7 

QE 

12000 

42.0 

51.1 

55.7 

57.5 

59.2 

59.6 

60.1 

60.4 

60.4 

61.0 

61.3 

61.4 

61.5 

61.5 

61.7 

61.9 

GE 

10000 

44.3 

53.8 

58.5 

61.0 

62.8 

63.1 

63.7 

64.1 

64.1 

64.6 

64.9 

65.1 

65.2 

65.2 

65.4 

65.6 

GE 

9000 

44.4 

54.1 

58.8 

61.3 

63.1 

63.4 

64.0 

64.4 

64.4 

64.9 

65.3 

65.4 

65.5 

65.5 

65.7 

65.9 

GE 

8000 

46.3 

56.9 

61.9 

64.4 

66.2 

66.6 

67.1 

67.5 

67.5 

68.1 

68.4 

68.5 

68.6 

68.6 

68.8 

69.0 

GB 

7000 

47.1 

58.4 

63.7 

66.1 

68.0 

68.5 

69.0 

69.5 

69.5 

70.0 

70.3 

70.4 

70.5 

70.5 

70.8 

71.0 

GE 

6000 

48.1 

59.4 

64.6 

67.1 

69.0 

69.6 

70.1 

70.5 

70.5 

71.1 

71.4 

71.5 

71.6 

71.6 

71.8 

72.0 

GE 

5000 

49.4 

61.3 

66.7 

69.4 

71.4 

71.9 

72.5 

72.9 

72.9 

73.4 

73.8 

73.9 

74.0 

74.0 

74.2 

74.4 

«B 

4500 

49.7 

61.7 

67.2 

70.0 

72.0 

72.6 

73.1 

73.5 

73.5 

74.1 

74.4 

74.5 

74.6 

74.6 

74.8 

75.1 

OR 

4000 

51.5 

63.7 

69.1 

72.2 

74.3 

74.9 

75.5 

75.9 

75.9 

76.5 

76.8 

76.9 

77.0 

77.0 

77.2 

77.4 

GE 

3500 

51.8 

64.3 

69.9 

73.1 

75.3 

75.9 

76.5 

76.9 

76.9 

77.4 

77.7 

77.8 

78.0 

78.0 

78.2 

78.4 

GE 

3000 

53.8 

67.1 

72.7 

76.0 

78.2 

78.8 

79.5 

80.1 

80.1 

80.8 

81.1 

81.2 

81.3 

81.3 

81.5 

81.7 

GB 

2500 

54.2 

67.8 

73.4 

76.9 

79.6 

80.2 

81.3 

81.9 

81.9 

B2.6 

82.9 

83.0 

83.1 

83.1 

83.3 

83.5 

GE 

2000 

55.2 

69.2 

75.1 

78.6 

81.4 

82.0 

83.1 

83.8 

83.8 

84.4 

84.7 

84.8 

84.9 

84.9 

85.2 

85.4 

GE 

1800 

55.4 

69.5 

75.3 

78.8 

81.6 

82.3 

83.3 

84.0 

84.0 

84.6 

84.9 

85.1 

85.2 

85.2 

85.4 

85.6 

GB 

1500 

56.1 

70.9 

76.8 

80.3 

83.2 

83.9 

84.9 

85.6 

85.6 

86.3 

86.7 

86.8 

86.9 

86.9 

87.1 

87.3 

GB 

1200 

56.8 

71.7 

77.6 

81.2 

84.1 

84.7 

86.0 

86.7 

86.7 

87.4 

87.8 

88.0 

88.1 

88.1 

88.3 

88.5 

GE 

1000 

57.0 

72.0 

78.4 

81.9 

85.1 

85.7 

87.0 

87.6 

87.6 

88.4 

88.8 

88.9 

89.0 

89.0 

89.2 

89.5 

GB 

900 

57.1 

72.5 

78.8 

82.4 

85.5 

86.1 

87.4 

88.1 

88.1 

88.8 

89.2 

89.4 

89.5 

89.5 

89.7 

89.9 

GB 

800 

57.2 

72.7 

79.1 

82.8 

85.9 

86.6 

88.4 

89.2 

89.2 

90.0 

90.4 

90.5 

90.6 

90.6 

90.9 

91.1 

GB 

700 

57.2 

72.9 

79.5 

83.1 

86.8 

87.4 

89.7 

90.8 

90.8 

91.5 

91.9 

92.0 

92.2 

92.2 

92.5 

92.7 

GB 

600 

57.5 

73.2 

79.9 

84.0 

87.8 

88.6 

91.1 

92.2 

92.2 

92.9 

93.3 

93.4 

93.5 

93.5 

93.9 

94.1 

GE 

500 

57.7 

73.8 

80.5 

84.6 

88.7 

89.5 

92.0 

93.2 

93.2 

94.1 

94.5 

94.6 

94.7 

94.7 

95.1 

95.4 

GE 

400 

57.8 

73.9 

80.6 

84.7 

89.1 

89.9 

92.5 

93.8 

93.8 

94.6 

95.1 

95.2 

95.3 

95.3 

95.6 

95.9 

GE 

300 

58.1 

74.1 

80.9 

85.3 

89.9 

91.0 

93.5 

94.9 

95.1 

96.1 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

97.1 

97.4 

GB 

200 

58.1 

74.1 

81.0 

85.4 

90.0 

91.1 

93.7 

95.5 

95.7 

97.1 

97.5 

97.6 

97.8 

97.8 

98.3 

98.6 

GE 

100 

58.1 

74.1 

81.0 

85.4 

90.0 

91.1 

93.7 

95.5 

95.7 

97.2 

98.1 

98.2 

98.4 

98.4 

99.0 

99.7 

GB 

000 

58.1 

74.1 

81.0 

85.4 

90.0 

91.1 

93.7 

95.5 

95.7 

97.2 

98.1 

98.2 

98.4 

98.4 

99.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  ’A’ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LET  TO  UTC:  ♦  S 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  09-11 


CEILING 

IN 

FEET 

OE 

7 

OE 

6 

GB 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GE  GB  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

46.5 

50.5 

51.7 

52.3 

52.6 

52.7 

52.7 

52.7 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

OB 

20000 

54.5 

59.4 

60.8 

61.5 

61.9 

62.0 

62.0 

62.0 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

GE 

18000 

54.9 

59.8 

61.2 

61.9 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

GE 

16000 

55.1 

59.9 

61.3 

62.0 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

CB 

14000 

55.4 

60.2 

61.6 

62.4 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

OE 

12000 

55.5 

60.5 

61.9 

62.7 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

GE 

10000 

58.0 

63.5 

64.9 

65.9 

66.3 

66.5 

66.5 

66.5 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GE 

9000 

58.4 

64.0 

65.4 

66.3 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

GB 

8000 

60.3 

66.0 

67.6 

68.7 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

GB 

7000 

61.5 

67.6 

69.4 

70.4 

70.9 

71.1 

71.1 

71.1 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

GB 

6000 

62.6 

68.9 

70.6 

71.8 

72.3 

72.6 

72.6 

72.6 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GE 

5000 

64.1 

70.6 

72.6 

73.8 

74.2 

74.5 

74.6 

74.6 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GE 

4500 

64.7 

71.3 

73.2 

74.4 

74.8 

75.2 

75.3 

75.3 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

OE 

4000 

66.5 

73.1 

75.4 

76.7 

77.1 

77.4 

77.5 

77.5 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

OB 

3500 

66.6 

73.3 

75.8 

77.1 

77.6 

78.0 

78.1 

78.1 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

OB 

3000 

68.5 

75.9 

78.5 

80.1 

80.9 

81.3 

81.6 

81.6 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

GB 

2500 

69.5 

77.0 

79.7 

81.3 

82.2 

82.6 

83.0 

83.0 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GE 

2000 

71.2 

79.4 

82.2 

84.0 

84.8 

85.3 

85.8 

85.8 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

OE 

1800 

71.5 

79.7 

82.5 

84.3 

85.2 

85.6 

86.2 

86.2 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

OB 

1500 

72.4 

80.9 

83.7 

85.7 

86.6 

87.2 

88.0 

88.0 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB 

1200 

72.9 

81.4 

84.3 

86.3 

87-3 

88.0 

88.7 

88.9 

89.2 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

OH 

1000 

73.1 

81.8 

84.9 

87.0 

88.2 

88.8 

89.8 

90.0 

90.3 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GE 

900 

73.1 

82.0 

85.2 

87.2 

88.5 

89.1 

90.1 

90.3 

90.6 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

800 

73.5 

82.6 

86.1 

88.5 

90.0 

90.6 

93.0 

92.3 

92.6 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

OB 

700 

74.1 

83.2 

86.8 

89.2 

90.9 

91.5 

93.0 

93.2 

93.5 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

OE 

600 

74.3 

83.4 

87.2 

89.8 

91.7 

92.6 

94.1 

94.3 

94.6 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

500 

74.4 

83.5 

87.4 

90.2 

92.3 

93.2 

94.8 

95.4 

95.7 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

OE 

400 

74.4 

83.7 

87.7 

91.0 

93.4 

94.5 

96.3 

97.1 

97.4 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OE 

300 

74.4 

83.7 

87.7 

91.1 

93.7 

94.7 

96.6 

97.5 

98.2 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OE 

200 

74.4 

83.7 

87.7 

91.1 

94.0 

95.1 

97.0 

98.1 

98.7 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

OE 

100 

74.4 

83.7 

87.7 

91.1 

94.0 

95.1 

97.0 

98.1 

98.7 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

GB 

000 

74.4 

83.7 

87.7 

91.1 

94.0 

95.1 

97.0 

98.1 

98.7 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRHICB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NANS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  12-14 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GK  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

NO 

CEIL 

54.0 

56.6 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

6 B 

20000 

62.3 

65.3 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

SB 

18000 

62.3 

65.3 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

SB 

16000 

62.6 

65.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GE 

14000 

62.9 

65.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GB 

12000 

63.2 

66.6 

67.5 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

GE 

10000 

65.6 

69.7 

70.8 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

GE 

9000 

65.7 

69.8 

70.9 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

GE 

6000 

68.9 

73.2 

74.3 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GE 

7000 

69.2 

73.7 

74.8 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GE 

6000 

69.5 

74.0 

75.2 

75.6 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

SB 

3000 

71.1 

75.8 

77.1 

77.5 

77.8 

77.8 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GS 

4500 

71.9 

76.7 

78.0 

78.4 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

7B.8 

78.8 

78.8 

GB 

4000 

74.0 

79.0 

80.3 

80.8 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

B1.2 

81.2 

B1.2 

81.2 

81.2 

81.2 

OB 

3300 

75.1 

80.2 

81.7 

82.2 

82.5 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

B2.6 

82.6 

82.6 

GB 

3000 

77.4 

83.0 

84.9 

85.4 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GS 

2500 

78.9 

84.6 

86.7 

87.1 

87.4 

87.4 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GB 

2000 

80.6 

86.5 

88.6 

89.2 

89.7 

89.7 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

SB 

1800 

80.8 

86.6 

88.7 

89.4 

89.8 

89.8 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GB 

1500 

81.2 

87.4 

89.6 

90.4 

91.0 

91.0 

91.5 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

1200 

82.0 

88.7 

91.2 

92.2 

92.7 

92.8 

93.3 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

1000 

82.0 

88.7 

91.6 

92.6 

93.3 

93.4 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GB 

900 

82.3 

89.0 

91.9 

93.2 

94.1 

94.2 

94.9 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

800 

82.6 

89.4 

92.3 

93.5 

94.4 

94.7 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

700 

82.9 

89.7 

92.6 

94.0 

95.3 

95.6 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

600 

82.9 

89.9 

93.0 

94.5 

95.9 

96.3 

97.7 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

500 

82.9 

90.0 

93.1 

94.6 

96.0 

96.5 

98.0 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

400 

83.0 

90.1 

93.2 

94.8 

96.2 

96.7 

98.3 

98.8 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

300 

83.1 

90.2 

93.3 

95.2 

96.6 

97.2 

98.8 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GS 

200 

83.1 

90.3 

93.4 

95.3 

96.7 

97.4 

99.0 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

83.1 

90.3 

93.4 

95.3 

96.7 

97.4 

99.0 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

’.1 

90.3 

93.4 

95.3 

96.7 

97.4 

99.0 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USATETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LOT  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

Ilf 

68 

G8 

GB 

G8 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

68 

GB 

68 

68 

68 

68 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

54.4 

56.8 

57.3 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

OB 

20000 

61.9 

65.6 

66.0 

66.0 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

GB 

18000 

62.2 

65.9 

66.3 

66.3 

66.4 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

68 

16000 

62.4 

66.1 

66.5 

66.5 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

OB 

14000 

62.8 

66.6 

67.1 

67.1 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

GB 

12000 

63.7 

67.6 

68.1 

68.1 

68.2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

60.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

GB 

10000 

67.3 

71.8 

72.4 

72.6 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

68 

9000 

67.4 

71.9 

72.6 

72.7 

72-8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GB 

8000 

69.6 

74.6 

75.5 

75.6 

75.7 

75.0 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

GB 

7000 

70.3 

75.5 

76.6 

76.7 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

68 

6000 

70.6 

75.9 

77.2 

77.3 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

68 

5000 

71.9 

77.5 

78.8 

78.9 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GB 

4500 

72.6 

78.3 

79.7 

79.8 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GB 

4000 

75.0 

81.3 

82.8 

83.0 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

68 

3500 

76.9 

83.3 

84.8 

85.0 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GB 

3000 

78. 5 

85.3 

86.8 

87.0 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GB 

2500 

79.3 

86.3 

87.9 

88.2 

88.6 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GB 

2000 

80.4 

87.6 

89.3 

89.7 

90.5 

90.6 

90.7 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

1800 

80.7 

88.1 

90.0 

90.3 

91.2 

91.3 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

OB 

1500 

81.1 

88.5 

90.7 

91.1 

92.1 

92.2 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

68 

1200 

81.5 

89.2 

91.6 

92.4 

94.0 

94.2 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

1000 

81.5 

89.5 

91.9 

92.8 

94.4 

94.8 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

CB 

900 

81.5 

89.6 

92.1 

93.1 

94.7 

95.6 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

800 

81.5 

89.6 

92.1 

93.2 

94.8 

95.9 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

68 

700 

81.6 

89.7 

92.2 

93.3 

95.2 

96.3 

97.2 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

600 

81.6 

89.7 

92.2 

93.3 

95.2 

96.4 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

500 

81.6 

89.7 

92.4 

93.4 

95.4 

97.0 

97.8 

98.2 

98.3 

98.3 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

400 

81.6 

89.7 

92.6 

93.8 

95.8 

97.4 

98.3 

98.8 

98.9 

99.0 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OK 

300 

81.6 

89.7 

92.7 

93.9 

96.0 

97.6 

98.6 

99.1 

99.2 

99.4 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

81.6 

89.7 

92.7 

93.9 

96.0 

97.6 

98.6 

99.1 

99.2 

99.4 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

100 

81.6 

89.7 

92.7 

93.9 

96.0 

97.6 

98.6 

99.1 

99.2 

99.4 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

81.6 

89.7 

92.7 

93.9 

96.0 

97.6 

98.6 

99.1 

99.2 

99.4 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  929 
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OPERATING  LOCATION  *A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUBER:  747910  STATION  NAME :  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 
LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  1S-20 


CEILING 

IN 

FEET 

|  GE 
!  7 

GE 

6 

GS 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  III 

GE  GB 

2  1/2  2 

8TMVTE 

GB 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

m 

CEIL 

54.8 

57.6 

58.0 

58.5 

58.7 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

GE 

20000 

61.9 

65.4 

65.8 

66.3 

66.6 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

GS 

18000 

62.0 

65.5 

65.9 

66.5 

66.7 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GS 

16000 

62.0 

65.5 

65.9 

66.5 

66.7 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GE 

14000 

62.3 

66.0 

66.5 

67.0 

67.2 

67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

08 

12000 

62.6 

66.3 

66.9 

67.4 

67.6 

67.8 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

G8 

10000 

65.8 

70.0 

70.9 

71.4 

71.6 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

GE 

9000 

65.  e 

70.0 

71.0 

71.5 

71.7 

71.9 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

08 

8000 

68.7 

73.2 

74.3 

74.8 

75.1 

75.3 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.6 

75.6 

GS 

7000 

69.7 

74.3 

75.4 

76.1 

76.3 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

GE 

6000 

70.4 

75.3 

76.5 

77.2 

77.4 

77.6 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

78.0 

78.0 

GE 

5000 

71.7 

76.8 

78.0 

78.7 

78.9 

79.1 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

GS 

4500 

72.5 

78.0 

79.4 

80.2 

80.5 

80.8 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

GE 

4000 

73.3 

79.0 

81.0 

81.8 

82.2 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

GS 

3500 

73.7 

79.5 

81.4 

82.4 

82.7 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

GS 

3000 

74.7 

81.0 

83.2 

84.6 

85.1 

85.3 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

GE 

2500 

75.2 

81.6 

84.0 

85.4 

85.8 

86.0 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

66.3 

86.3 

86.3 

86.5 

86.5 

GE 

2000 

77.4 

84.4 

86.8 

88.5 

89.1 

89.5 

89.8 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

GE 

1800 

77.5 

84.5 

86.9 

88.6 

89.2 

89.6 

90.0 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

08 

1500 

78.5 

85.5 

88.1 

89.9 

90.9 

91.4 

91.8 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.2 

92.2 

GS 

1200 

78.7 

85.7 

88.4 

90.5 

91.6 

92.2 

92.9 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

GS 

1000 

78.9 

86.0 

88.7 

91.1 

92.5 

93.0 

93.9 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

GS 

900 

79.0 

86.2 

88.9 

91.4 

92.9 

93.8 

94.6 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

GE 

800 

79.4 

86.6 

89.5 

92.0 

93.5 

94.8 

95.9 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

GE 

700 

79.4 

86.6 

89.5 

92.3 

93.8 

95.1 

96.2 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

GE 

600 

79.4 

86.6 

89.5 

92.3 

93.8 

95.1 

96.2 

96.6 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

GS 

500 

79.5 

86.8 

89.8 

92.7 

94.4 

95.8 

97.2 

97.5 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

GE 

400 

79.5 

86.8 

90.1 

93.1 

94.9 

96.3 

97.7 

98.2 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

GS 

300 

79.5 

86.8 

90.2 

93.2 

95.1 

96.5 

97.8 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

GS 

200 

79.5 

86.8 

90.3 

93.3 

95.2 

96.6 

98.1 

98.6 

98.8 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

GE 

100 

79.5 

86.8 

90.3 

93.3 

95.2 

96.6 

90.1 

98.6 

98.8 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

GE 

000 

79.5 

86.8 

90.3 

93.3 

95.2 

96.6 

98.1 

9B.6 

98.8 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
U3AFKTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  21-23 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 

GE  GE 

2  1/2  2 

STATITTE 

GB 

1  1/2 

MILKS 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO 

CEIL 

59.7 

62.3 

62.9 

63.7 

63.8 

63.8 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

OB 

20000 

64.5 

68.1 

68.8 

69.7 

69.8 

69.8 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

CB 

16000 

64.5 

68.1 

68.8 

69.7 

69.8 

69.8 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GB 

16000 

64.5 

68.1 

68.8 

69.7 

69.8 

69.8 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GE 

14000 

64.5 

68.2 

68.9 

69.8 

69.9 

69.9 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

CB 

12000 

65.1 

68.7 

69.5 

70.3 

70.4 

70.4 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

GB 

10000 

67.8 

71.7 

72.5 

73.3 

73.4 

73.4 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GE 

9000 

68.1 

71.9 

72.7 

73.5 

73.7 

73.7 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GB 

8000 

69.8 

73.7 

74.5 

75.4 

75.5 

75.5 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GB 

7000 

70.9 

74.7 

75.6 

76.5 

76.6 

76.6 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GE 

6000 

71.3 

75.3 

76.1 

77.0 

77.1 

77.1 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GE 

5000 

74.1 

78.2 

79.1 

80.0 

80.1 

80.1 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GE 

4500 

74.2 

78.4 

79.5 

80.3 

80.6 

80.6 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GB 

4000 

75.1 

79.4 

81.1 

81.9 

82.3 

82.3 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

GE 

3500 

75.7 

80.8 

82.8 

83.7 

84.1 

84.1 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

B4.3 

84.3 

84.3 

GB 

3000 

76.5 

81.7 

83.9 

84.8 

85.3 

85.3 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GB 

2500 

77.1 

82.5 

84.6 

85.6 

06.0 

86.0 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GB 

2000 

78.2 

84.1 

86.2 

87.2 

87.7 

87.7 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

GB 

1800 

78.4 

84.4 

86.6 

87.5 

88.2 

88.2 

88.3 

S8.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GE 

1500 

79.5 

85.5 

87.6 

88.6 

89.4 

89.4 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

OB 

1200 

80.0 

86.2 

88.6 

89.9 

90.6 

90.6 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

1000 

80.0 

86.2 

88.7 

90.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

900 

80.2 

86.5 

88.9 

90.4 

91.5 

91.6 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GB 

800 

80.0 

87.1 

89.7 

91.2 

92.9 

93.0 

93.2 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

700 

80.9 

87.2 

90.0 

91.7 

93.8 

93.9 

94.4 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GB 

600 

81.2 

87.5 

90.5 

92.3 

94.3 

94.4 

94.9 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

500 

81.5 

88.1 

91.1 

92.8 

94.8 

95.2 

95.7 

96.0 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GB 

400 

81.5 

88.1 

91.3 

93.2 

95.3 

95.6 

96.1 

96.6 

96.7 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

300 

81.6 

88.2 

91.5 

93.5 

95.7 

96.0 

96.7 

97.2 

97.3 

97.6 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

GE 

200 

81.6 

88.2 

91.5 

93.5 

95.8 

96.1 

96.9 

97.5 

97.7 

98.2 

90.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

OB 

100 

81.6 

88.2 

91.5 

93.5 

95.8 

96.1 

96.9 

97.5 

97.7 

98.3 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

GE 

000 

81.6 

88.2 

91.5 

93.5 

95.8 

96.1 

96.9 

97.5 

97.7 

98.3 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION 
OSAFETAC,  ASHEVILLE  IK 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

1ST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORDS  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

|  GB 

GB 

e 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILKS 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

WO 

CEIL 

51.4 

55.3 

56.7 

57.4 

57.9 

58.0 

58.2 

58.3 

58.4 

58.5 

58.5 

58.5 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

GE 

20000 

57.7 

62.4 

64  .D 

64.7 

65.3 

65.4 

65.6 

65.7 

65.8 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

SB 

18000 

57.8 

62.5 

64.2 

64.9 

65.5 

65.6 

65.7 

65.9 

65.9 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

GB 

16000 

57.9 

62.6 

64.2 

64.9 

65.5 

65.6 

65.8 

65.9 

66.0 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

GB 

14000 

58.1 

62.9 

64.5 

65.2 

65.8 

65.9 

66.1 

66.2 

66.3 

66.4 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

GB 

12000 

58.4 

63.3 

65.0 

65.7 

66.3 

66.4 

66.6 

66.7 

66.8 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

GB 

10000 

61.1 

66.4 

68.2 

69.1 

69.7 

69.8 

69.9 

70.1 

70.1 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.5 

GB 

9000 

61.2 

66.6 

68.4 

69.2 

69.9 

70.0 

70.2 

70.3 

70.4 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

GB 

8000 

63.6 

69.3 

71.2 

72.1 

72.8 

72.9 

73.0 

73.2 

73.2 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.6 

GB 

7000 

64.5 

70.4 

72.5 

73.4 

74.1 

74.2 

74.4 

74.5 

74.6 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

75.0 

GB 

6000 

65.1 

71.1 

73.2 

74.2 

74.8 

75.0 

75.2 

75.3 

75.4 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

GB 

5000 

66.7 

73.0 

75.2 

76.2 

76.9 

77.1 

77.3 

77.4 

77.5 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

GB 

4500 

67.2 

73.7 

76.0 

77.0 

77.8 

78.0 

78.2 

78.3 

78.4 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

GB 

4000 

68.8 

75.5 

78.1 

79.2 

79.9 

80.1 

80.3 

80.5 

80.5 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.9 

08 

3500 

69.4 

76.4 

79.1 

80.2 

81.1 

81.2 

81.4 

81.6 

81.6 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

GB 

3000 

71.0 

78.3 

81.2 

82.5 

83.4 

83.6 

83.9 

84.1 

84.1 

84.2 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.5 

GB 

2500 

71.8 

79.3 

82.3 

83.6 

84.6 

84.8 

85.2 

85.4 

85.4 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

GB 

2000 

73.0 

80.9 

84.0 

85.5 

86.7 

86.9 

87.3 

87.6 

87.6 

87.8 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

88.0 

GB 

1800 

73.2 

81.1 

84.3 

85.7 

87.0 

87.2 

87.6 

87.9 

87.9 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

GB 

1500 

74.0 

82.2 

85.4 

87.1 

88.4 

88.7 

89.2 

89.4 

89.5 

89.6 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

GB 

1200 

74.6 

82.9 

86.3 

88.1 

89.6 

89.8 

90.4 

90.7 

90.8 

90.9 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

GB 

1000 

74.7 

83.1 

86.7 

88.6 

90.3 

90.6 

91.2 

91.4 

91.5 

91.7 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

GB 

900 

74.8 

83.4 

87.0 

89.0 

90.7 

91.1 

91.8 

92.0 

92.1 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

GB 

800 

75.1 

83.7 

87.5 

89.6 

91.5 

92.0 

92.9 

93.3 

93.3 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.9 

os 

700 

75.3 

83.9 

87.8 

90.1 

92.2 

92.7 

93.8 

94.2 

94.3 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

GB 

600 

75.4 

84.2 

88.1 

90.6 

92.8 

93.4 

94.5 

94.9 

95.0 

95.3 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

GB 

500 

75.6 

84.4 

88.5 

91.0 

93.3 

94.0 

95.2 

95.8 

95.9 

96.2 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.6 

96.7 

GB 

400 

75.7 

84.6 

88.7 

91.4 

93.9 

94.6 

95.9 

96.5 

96.7 

97.0 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.5 

GB 

300 

75.7 

84.7 

88.9 

91.7 

94.3 

95.1 

96.4 

97.2 

97.4 

97.8 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

GE 

200 

75.7 

84.7 

88.9 

91.7 

94.4 

95.3 

96.7 

97.6 

97.8 

98.3 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

GE 

100 

75.7 

84.7 

88.9 

91.7 

94.4 

95.3 

96.8 

97.6 

97.9 

98.4 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.7 

GB 

000 

75.7 

84.7 

88.9 

91.7 

94.4 

95.3 

96.8 

97.6 

97.9 

98.4 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMKR  (V  OBSERVATIONS  7438 


D  -  2  -  27 


U8AFETAC/DS--92/269  -  Pag*  206 


OPERATING  LOCATION  "A" 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  APR  HOURS:  00-02 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 

GE  GS 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3  8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

57.2 

61.9 

64.4 

65.3 

66.3 

66.3 

66.7 

66.8 

66.8 

66.0 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

GB  20000 

59.8 

64.7 

67.3 

68.3 

69.7 

69.7 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

GB 

18000 

59.8 

64.7 

67.3 

68.3 

69.7 

69.7 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

GK 

16000 

59.9 

64.8 

67.4 

68.4 

69.8 

69.8 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

GB 

14000 

60.0 

64.9 

67.6 

68.6 

69.9 

69.9 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.6 

70.6 

GB 

12000 

61.1 

66.0 

68.7 

69.7 

71.0 

71.0 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

GE 

10000 

64.3 

69.6 

72.3 

73.3 

74.7 

74.7 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

GB 

9000 

64.8 

70.0 

72.8 

73.9 

75.1 

75.1 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

GB 

8000 

67.2 

72.9 

75.8 

76.9 

78.2 

78.2 

78.6 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

GB 

7000 

68.7 

74.4 

77.3 

78.6 

79.9 

79.9 

80.2 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

GE 

6000 

69.1 

74.9 

77.8 

79.0 

80.3 

80.3 

80.7 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

GB 

5000 

70.6 

76.6 

79.4 

80.7 

82.0 

82.0 

82.3 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

GB 

4500 

70.7 

76.7 

79.6 

80.9 

82.2 

82.2 

82.6 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

GB 

4000 

71.9 

78.2 

81.4 

82.9 

84.2 

84.3 

84.7 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

GB 

3500 

72.3 

79.0 

82.2 

83.7 

85.1 

85.2 

85.6 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

GB 

3000 

74.7 

82.0 

85.4 

87.0 

88.4 

88.7 

89.0 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

GB 

2500 

74.9 

82.3 

85.8 

87.3 

88.8 

89.0 

89.3 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

GB 

2000 

76.1 

83.7 

87.2 

88.8 

90.2 

90.4 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

GE 

1800 

76.2 

83.8 

87.3 

88.9 

90.4 

90.7 

91.0 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.6 

91.6 

GB 

1500 

77.0 

84.7 

88.6 

90.1 

91.9 

92.2 

92.8 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

GB 

1200 

77.6 

85.8 

90.0 

91.7 

93.4 

93.8 

94.3 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

GB 

1000 

77.9 

86.4 

90.8 

92.4 

94.3 

94.7 

95.2 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

GB 

900 

77.9 

86.4 

90.8 

92.4 

94.3 

94.7 

95.2 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

GB 

800 

77.9 

86.4 

90.8 

92.6 

94.6 

94.9 

95.4 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

GB 

700 

78.0 

86.6 

90.9 

92.7 

94.8 

95.1 

95.7 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

GB 

600 

78.1 

86.7 

91.1 

92.9 

95.0 

95.3 

95.9 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

GB 

500 

78.1 

86.8 

91.6 

93.3 

95.6 

95.9 

96.4 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

GB 

400 

78.1 

86.9 

91.7 

93.4 

95.7 

96.0 

96.6 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

GB 

300 

78.1 

86.9 

91.9 

93.8 

96.1 

96.4 

97.0 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

GB 

200 

78.1 

86.9 

91.9 

93.8 

96.2 

96.6 

97.3 

97.8 

97.8 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

GB 

100 

78.1 

86.9 

91.9 

93.8 

96.2 

96.6 

97.4 

97.9 

97.9 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.2 

99.4 

GB 

000 

78.1 

86.9 

91.9 

93.8 

96.2 

96.6 

97.4 

97.9 

97.9 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

99.0 

99.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  -»• 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 
LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  APR  HOURS:  03-05 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GB  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO 

CEIL 

51.6 

57.8 

60.2 

61.5 

63.1 

63.1 

63.6 

64.0 

64.0 

64.3 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.6 

64.6 

GE 

20000 

54.7 

61.4 

63.7 

65.1 

66.6 

66.6 

67.4 

67.7 

67.7 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.4 

68.4 

GE 

18000 

54.7 

61.4 

63.7 

65.1 

66.6 

66.6 

67.4 

67.7 

67.7 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.4 

68.4 

GE 

16000 

54.7 

61.4 

63.7 

65.1 

66.6 

66.6 

67.4 

67.7 

67.7 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.4 

68.4 

GE 

14000 

54.7 

61.4 

63.7 

65.1 

66.6 

66.6 

67.4 

67.7 

67.7 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.4 

68.4 

GE 

12000 

55.3 

62.2 

64.5 

65.9 

67.4 

67.4 

68.2 

68.5 

68.5 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.2 

69.2 

GB 

10000 

58.4 

65.9 

60.2 

69.5 

71.2 

71.2 

72.0 

72.3 

72.3 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

73.1 

73.1 

GE 

9000 

58.6 

66.1 

68.4 

69.7 

71.4 

71.4 

72.2 

72.5 

72.5 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.3 

73.3 

GE 

8000 

59.8 

67.7 

70.2 

71.7 

73.4 

73.4 

74.2 

74.6 

74.6 

75.0 

75.0 

75.0 

75.1 

75.1 

75.4 

75.4 

SB 

7000 

61.1 

69.3 

72.0 

73.6 

75.3 

75.3 

76.1 

76.5 

76.5 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.3 

77.3 

GS 

6000 

61.6 

70.0 

72.6 

74.3 

76.0 

76.0 

76.8 

77.2 

77.2 

77.5 

77.5 

77.5 

77.6 

77.6 

78.0 

78.0 

OB 

5000 

62.2 

70.5 

73.3 

75.0 

76.6 

76.6 

77.4 

77.9 

77.9 

78.2 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.6 

78.6 

GB 

4500 

62.4 

70.9 

73.6 

75.3 

77.0 

77.0 

77.8 

78.2 

78.2 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

79.0 

79.0 

OB 

4000 

64.1 

73.0 

75.9 

77.6 

79.3 

79.3 

80.2 

80.6 

80.6 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.4 

81.4 

OE 

3500 

64.3 

73.3 

76.5 

78.3 

80.0 

80.0 

80.9 

81.3 

81.3 

81.6 

81.6 

81.6 

81.8 

81.8 

82.1 

82.1 

OB 

3000 

66.4 

75.9 

79.5 

81.4 

83.3 

83.3 

84.2 

84.6 

84.6 

85.0 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.4 

85.4 

GS 

2500 

67.4 

76.9 

80.5 

82.4 

84.4 

84.4 

85.3 

85.8 

85.8 

86.1 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.7 

86.7 

GS 

2000 

68.4 

78.2 

82.1 

84.1 

86.2 

86.2 

87.1 

87.5 

87.5 

87.9 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.4 

88.4 

CE 

1800 

68.5 

78.3 

82.2 

84.2 

86.3 

86.3 

87.2 

87.7 

87.7 

88.0 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.5 

88.5 

GE 

1500 

69.4 

79.3 

83.4 

85.5 

87.8 

87.8 

88.7 

89.1 

89.1 

89.4 

89.5 

89.5 

89.7 

89.7 

90.0 

90.0 

GB 

1200 

69.6 

79.8 

84.2 

86.5 

88.9 

88.9 

89.8 

90.2 

90.2 

90.5 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

91.1 

91.1 

OB 

1000 

70.0 

80.6 

85.4 

87.9 

90.2 

90.2 

91.1 

91.5 

91.5 

91.9 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.4 

92.4 

08 

900 

70.4 

81.2 

86.0 

88.4 

91.0 

91.0 

91.9 

92.3 

92.3 

92.7 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

93.2 

93.2 

GE 

800 

70.5 

81.5 

86.3 

88.8 

91.3 

91.3 

92.2 

92.7 

92.7 

93.0 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.5 

93.5 

GB 

700 

70.7 

82.2 

87.1 

89.9 

92.4 

92.4 

93.3 

93.8 

93.8 

94.1 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.7 

94  7 

GE 

600 

71.2 

82.9 

88.0 

90.8 

93.3 

93.3 

94.3 

94.8 

94.8 

95.1 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.7 

95.7 

GB 

500 

71.2 

82.9 

88.0 

90.8 

93.3 

93.3 

94.3 

94.8 

94.8 

95.1 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.7 

95.9 

OB 

400 

71.2 

82.9 

88.0 

90.9 

93.7 

93.7 

94.7 

95.1 

95.1 

95.4 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

96.0 

96.2 

GB 

300 

71.2 

82.9 

88.1 

91.0 

93.8 

93.8 

94.9 

95.3 

95.3 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

96.2 

96.6 

08 

200 

71.2 

82.9 

88.1 

91.0 

93.8 

93.8 

94.9 

95.4 

95.4 

96.3 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.9 

97.4 

GB 

100 

71.2 

82.9 

88.1 

91.0 

93.8 

93.8 

95.2 

95.8 

95.8 

96.8 

97.2 

97.2 

97.6 

97.6 

98.6 

99.3 

GB 

000 

71.2 

82.9 

88.1 

91.0 

93.8 

93.8 

95.2 

95.8 

95.8 

96.8 

97.2 

97.2 

97.6 

97.6 

98.6 

100.0 

TOW  HUWER  OP  OBSERVATIONS  S99 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  SC 


PERCENT A06  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  CP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


Station  number:  747910  station  name:  myrtle  beach  afb  sc 

LSI  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  APR  HOURS:  06-08 


CEILING 

IN 

FEET 

OB 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IB 
GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

40.0 

51.7 

55.0 

57.4 

58.7 

58.9 

59.7 

59.7 

59.7 

60.0 

60.1 

60.1 

60.4 

60.6 

60.7 

60.7 

OB 

20000 

44.2 

57.9 

61.7 

64.4 

65.9 

66.1 

67.0 

67.1 

67.1 

67.6 

67.7 

67.7 

68.0 

68.1 

68.2 

68.2 

GB 

18000 

44.2 

57.9 

61.7 

64.4 

65.9 

66.1 

67.0 

67.1 

67.1 

67.6 

67.7 

67.7 

68.0 

68.1 

68.2 

68.2 

GK 

16000 

44.2 

57.9 

61.7 

64.4 

65.9 

66.1 

67.0 

67.1 

67.1 

67.6 

67.7 

67.7 

68.0 

68.1 

68.2 

68.2 

GB 

14000 

44.2 

57.9 

61.7 

64.4 

65.9 

66.1 

67.0 

67.1 

67.1 

67.6 

67.7 

67.7 

68.0 

68.1 

68.2 

68.2 

GE 

12000 

45.3 

59.2 

63.0 

65.9 

67.4 

67.7 

68.6 

68.7 

68.7 

69.1 

69.2 

69.2 

69.6 

69.7 

69.8 

69.8 

GB 

10000 

47.7 

62.2 

66.3 

69.3 

70.9 

71.1 

72.0 

72.1 

72.1 

72.6 

72.7 

72.7 

73.0 

73.1 

73.2 

73.2 

GB 

9000 

47.8 

62.4 

66.6 

69.6 

71.1 

71.4 

72.3 

72.4 

72.4 

73.0 

73.1 

73.1 

73.4 

73.6 

73.7 

73.7 

GE 

8000 

50.1 

65.8 

70.1 

73.2 

75.0 

75.3 

76.2 

76.3 

76.3 

76.9 

77.0 

77.0 

77.3 

77.4 

77.6 

77.6 

GB 

7000 

50.9 

66.8 

71.1 

74.2 

76.0 

76.3 

77.2 

77.3 

77.3 

77.9 

78.0 

78.0 

78.3 

78.4 

78.6 

78.6 

GB 

6000 

51.0 

67.2 

71.6 

74.8 

76.6 

76.9 

77.8 

77.9 

77.9 

78.4 

78.6 

78.6 

78.9 

79.0 

79.1 

79.1 

GE 

5000 

51.3 

67.6 

72.3 

75.7 

77.6 

77.9 

78.8 

78.9 

78.9 

79.4 

79.6 

79.6 

79.9 

80.0 

80.1 

80.1 

GB 

4500 

51.9 

68.3 

73.1 

76.4 

78.3 

78.7 

79.6 

79.7 

79.7 

80.2 

80.3 

80.3 

80.7 

80.8 

81.0 

81.0 

GB 

4000 

53.0 

69.9 

74.7 

78.0 

80.0 

80.4 

81.3 

81.4 

81.4 

82.0 

82.1 

82.1 

82.4 

82.6 

82.8 

82.8 

OB 

3500 

53.4 

70.6 

75.3 

78.8 

81.0 

81.4 

82.3 

82.4 

82.6 

83.1 

83.2 

83.2 

83.6 

83.7 

84.0 

84.0 

GB 

3000 

53.9 

71.8 

76.7 

80.3 

82.7 

83.1 

84.2 

84.3 

84.4 

85.0 

85.1 

85.1 

85.4 

85.6 

85.9 

85.9 

GB 

2500 

54.6 

72.6 

77.7 

81.4 

83.8 

84.2 

85.3 

85.4 

85.6 

86.1 

86.2 

86.2 

86.6 

86.7 

87.0 

87.0 

GB 

2000 

55.9 

74.1 

79.2 

83.2 

86.0 

86.6 

87.7 

87.8 

87.9 

88.4 

88.6 

88.6 

88.9 

89.0 

89.3 

89.3 

GB 

1800 

55.9 

74.1 

79.4 

83.6 

86.3 

86.9 

88.0 

88.1 

88.2 

88.8 

88.9 

88.9 

89.2 

89.3 

89.7 

89.7 

GB 

1500 

56.3 

74.7 

00.2 

84.4 

87.3 

87.9 

89.0 

89.1 

89.2 

89.8 

89.9 

89.9 

90.2 

90.3 

90.7 

90.7 

GB 

1200 

56.3 

74.9 

81.0 

85.4 

88.6 

89.1 

90.3 

90.4 

90.6 

91.1 

91.2 

91.2 

91.6 

91.7 

92.0 

92.0 

GB 

1000 

56.4 

75.3 

81.4 

86.2 

89.8 

90.3 

91.6 

91.7 

91.8 

92.4 

92.6 

92.6 

92.9 

93.0 

93.3 

93.3 

GB 

900 

56.7 

75.8 

81.9 

86.7 

90.2 

90.8 

92.0 

92.1 

92.2 

92.9 

93.0 

93.0 

93.3 

93.4 

93.8 

93.8 

GB 

800 

56.8 

75.9 

82.2 

87.4 

91.0 

91.6 

92.9 

93.0 

93.1 

93.8 

93.9 

93.9 

94.2 

94.3 

94.7 

94.7 

GB 

700 

56.9 

76.1 

82.4 

87.9 

91.7 

92.3 

93.8 

93.9 

94.0 

94.7 

94.8 

94.8 

95.1 

95.2 

95.6 

95.6 

GB 

600 

57.1 

76.7 

83.1 

88.6 

92.3 

93.0 

94.4 

94.6 

94.7 

95.3 

95.4 

95.4 

95.8 

95.9 

96.2 

96.2 

GB 

500 

57.1 

76.7 

83.1 

88.7 

92.4 

93.1 

94.9 

95.1 

95.2 

96.0 

96.1 

96.1 

96.4 

96.6 

96.9 

97.0 

OB 

400 

57.1 

76.7 

83.1 

88.7 

92.6 

93.3 

95.1 

95.3 

95.4 

96.2 

96.3 

96.3 

96.7 

96.8 

97.1 

97.2 

OB 

300 

57.1 

76.7 

83.1 

88.7 

92.9 

93.7 

95.4 

95.8 

95.9 

96.7 

96.9 

96.9 

97.3 

97.4 

97.8 

97.9 

08 

200 

57.1 

76.7 

83.1 

88.7 

92.9 

93.7 

95.4 

95.9 

96.0 

96.9 

97.2 

97.2 

97.9 

98.0 

98.3 

98.6 

OB 

100 

57.1 

76.7 

63.1 

88.7 

92.9 

93.7 

95.4 

95.9 

96.0 

97.1 

97.4 

97.6 

98.7 

98.8 

99.4 

99.9 

OB 

000 

57.1 

76.7 

83.1 

88.7 

92.9 

93.7 

95.4 

95.9 

96.0 

97.1 

97.4 

97.6 

98.7 

98.8 

99.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USATETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUHIBR:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 
LST  TO  UTC:  ♦  S 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  APR  HOURS:  09-11 


CEILING 

IN 

FEET  | 

1  " 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

OB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

54.8 

60.8 

61.6 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

GE  20000 

62.3 

69.0 

70.0 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

GB 

18000 

62.3 

69.0 

70.0 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

GB 

16000 

62.3 

69.0 

70.0 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

GB 

14000 

62.3 

69.0 

70.0 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

GE 

12000 

63.0 

69.8 

70.8 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GE 

10000 

66.0 

73.2 

74.2 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

GB 

9000 

66.4 

73.7 

74.7 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GB 

8000 

70.7 

78.9 

80.1 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GE 

7000 

70.9 

79.4 

80.7 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

08 

6000 

71.2 

79.9 

81.1 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

GE 

5000 

71.9 

80.8 

82.1 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

GB 

4500 

72.1 

81.0 

82.3 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GE 

4000 

72.6 

81.6 

82.9 

83.6 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

08 

3500 

73.2 

82.3 

83.9 

84.7 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

65.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GB 

3000 

74.8 

84.6 

86.2 

87.2 

87.7 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GB 

2500 

76.2 

86.1 

87.9 

89.0 

89.4 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

OB 

2000 

76.8 

87.4 

89.2 

90.4 

91.0 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GE 

1800 

77.1 

87.9 

89.7 

90.9 

91.4 

91.7 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GB 

1500 

78.1 

89.2 

91.2 

92.4 

93.0 

93.2 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

1200 

78.4 

90.2 

92.6 

93.8 

94.4 

94.7 

94.7 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

08 

1000 

79.2 

91.4 

94.1 

95.6 

96.2 

96.4 

96.6 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

900 

79.3 

91.7 

94.4 

96.0 

96.7 

96.9 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

800 

79.3 

91.8 

94.6 

96.2 

97.2 

97.4 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

700 

79.4 

91.9 

94.8 

96.4 

97.7 

98.0 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

600 

79.7 

92.2 

95.2 

96.9 

98.2 

98.6 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

500 

79.7 

92.2 

95.3 

97.0 

98.4 

98.8 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

400 

79.7 

92.2 

95.3 

97.0 

98.4 

98.8 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

300 

79.7 

92.2 

95.3 

97.0 

98.6 

98.9 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

200 

79.7 

92.2 

95.4 

97.1 

98.7 

99.0 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

79.7 

92.2 

95.4 

97.1 

98.7 

99.0 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

79.7 

92.2 

95.4 

97.1 

98.7 

99.0 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RIMER  OF  OBSERVATIONS  900 
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aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPERATING  LOCATION  -A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LOT  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  APR  HOURS:  12-14 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


III 

FKKT 

GB 

7 

OB 

6 

68 

5 

OB 

4 

OB 

3 

OB 

2  1/2 

GB 

2 

OB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

OE 

1 

GB 

3/4 

OB 

5/8 

GB 

1/2 

OB 

3/8 

OB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

56.4 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

6B  20000 

65.8 

70.8 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

OB  18000 

65.9 

70.9 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

CS  16000 

65.9 

70.9 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

GB  14000 

65.9 

70.9 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

GE  12000 

66.4 

71.6 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

’2  2 

72.2 

72.2 

72.2 

GB  10000 

69.8 

75.6 

76.4 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

OR  9000 

70.0 

75.9 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GB  8000 

72.9 

79.9 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

OK  7000 

73.4 

80.4 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GB  6000 

73.9 

81.0 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GE  5000 

74.9 

82.0 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GB  4500 

75.2 

82.3 

83.4 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

GE  4000 

76.6 

84.1 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GB  3500 

78.2 

85.9 

87.1 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GE  3000 

81.8 

90.3 

91.6 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GB  2500 

83.0 

91.8 

93.0 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GE  2000 

83.6 

92.7 

93.9 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GB  1800 

84.0 

93.2 

94.4 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB  1500 

85.2 

94.4 

95.8 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

OB  1200 

85.9 

95.1 

96.4 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OB  1000 

86.1 

95.4 

97.1 

98.0 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB  900 

86.1 

95.4 

97.1 

98.0 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

«  800 

86.1 

95.4 

97.1 

98.0 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE  700 

86.1 

95.4 

97.1 

98.0 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

JE  600 

86.1 

95.4 

97.1 

98.0 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OK  500 

86.1 

95.4 

97.1 

98.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB  400 

86.1 

95.4 

97.1 

98.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE  300 

86.1 

95.4 

97.1 

98.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB  200 

86.1 

95.4 

97.1 

98.0 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE  100 

86.1 

95.4 

97.1 

98.0 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  000 

86.1 

95.4 

97.1 

98.0 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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operating  LOCATION 
U8ATETAC,  ASHEVILLE  NC 


PEHCEHTAQB  FHBQUHrCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEIL  IRQ  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  APR  HOURS:  15-17 


CEILING 

IN 

FEET 

OB 

7 

OB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
OB  08  GB  GB  OB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

OB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

MO  CEIL 

56.0 

59.8 

60.7 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

OB 

20000 

64.5 

69.6 

70.5 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

OK 

18000 

64.7 

69.9 

70.7 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

<28 

16000 

64.7 

69.9 

70.7 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GB 

14000 

65.0 

70.1 

71.0 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

08 

12000 

65.5 

71.1 

72.1 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

08 

10000 

68.3 

74.6 

75.9 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

CB 

9000 

69.4 

75.8 

77.0 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

SB 

8000 

71.2 

78.2 

79.4 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

OB 

7000 

71.6 

78.6 

79.9 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

OB 

6000 

72.6 

79.8 

01.0 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

5000 

73.2 

80.5 

81.8 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

OB 

4500 

73.4 

80.8 

82.0 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

08 

4000 

76.0 

83.5 

84.8 

85.5 

85.5 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

08 

3500 

77.9 

85.8 

87.2 

80.0 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

OB 

3000 

80.8 

89.4 

91.1 

92.1 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

08 

2500 

82.0 

91.1 

93.0 

94.0 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

08 

2000 

82.5 

91.7 

93.7 

94.7 

95.0 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

CB 

1800 

82.9 

92.0 

94.1 

95.1 

95.4 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

OE 

1500 

83.2 

92.3 

94.5 

95.7 

96.1 

96.3 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

08 

1200 

83.4 

92.8 

95.1 

96.3 

96.8 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OB 

1000 

83.4 

92.9 

95.2 

96.4 

96.9 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

08 

900 

83.5 

93.0 

95.6 

96.8 

97.2 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

OB 

800 

83.5 

93.0 

95.8 

97.2 

97.9 

98.1 

98.3 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OE 

700 

83.6 

93.3 

96.1 

97.6 

98.4 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OE 

600 

83.6 

93.3 

96.1 

97.7 

98.7 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

500 

83.6 

93.3 

96.1 

97.8 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

400 

83.6 

93.3 

96.1 

97.8 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

83.6 

93.3 

96.1 

97.8 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

83.6 

93.3 

96.1 

97.8 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

100 

83.6 

93.3 

96.1 

97.8 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

83.6 

93.3 

96.1 

97.8 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99. B 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  899 
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operating  location  -a- 

USAFETAC,  ABBEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRON  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BRACE  AFB  SC 

LOT  TO  UPC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTE:  APR  SOURS:  18-20 


CEILING 

IN 

FEET 

as 

7 

OE 

6 

08 

5 

OB 

4 

OB 

3 

VISIBILITY  18 
08  as 

2  1/2  2 

8TATUTB 

OB 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

08 

1 

GB 

3/4 

OB 

5/8 

(ZB 

1/2 

OE 

3/8 

OB 

1/4 

OB 

0 

HO  CEIL 

54.9 

59.2 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

OE 

20000 

62.3 

67.1 

69.8 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

OB 

18000 

62.3 

67.1 

69.8 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

OB 

16000 

62.3 

67.1 

69.8 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

OB 

14000 

62.8 

67.6 

70.2 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

SB 

12000 

64.1 

69.0 

71.7 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

GE 

10000 

66.9 

72.6 

75.4 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

OB 

9000 

68.1 

73.9 

76.8 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

OE 

8000 

70.4 

76.8 

79.7 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GE 

7000 

71.1 

77.8 

80.7 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GE 

6000 

71.6 

78.2 

81.1 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

OB 

5000 

73.0 

79.8 

82.7 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

OB 

4500 

73.4 

80.3 

83.2 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GE 

4000 

76.0 

83.1 

86.0 

86.6 

86.6 

86.6 

86.8 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

OB 

3500 

77.4 

84.6 

87.6 

88.2 

68.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

OB 

3000 

78.7 

86.2 

89.3 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

2500 

79.2 

87.3 

90.4 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GE 

2000 

79.8 

88.2 

91.8 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

OB 

1800 

79.9 

88.4 

92.1 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

OB 

1500 

80.3 

89.3 

93.1 

94.7 

94.9 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

1200 

80.6 

89.6 

93.6 

95.3 

95.7 

95.9 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OE 

1000 

80.6 

90.0 

94.1 

96.2 

96.6 

96.8 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OB 

900 

80.6 

90.0 

94.1 

96.2 

96.6 

96.8 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

800 

80.7 

90.2 

94.8 

96.9 

97.7 

97.9 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

700 

80.7 

90.2 

94.8 

96.9 

97.8 

98.0 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

600 

80.7 

90.3 

94.9 

97.0 

97.9 

98.1 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

500 

80.8 

90.6 

95.1 

97.2 

98.2 

98.4 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

400 

80.8 

90.6 

95.1 

97.2 

98.2 

98.4 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OE 

300 

80.8 

90.6 

95.1 

97.2 

98.3 

98.6 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

200 

80.8 

90.6 

95.1 

97.2 

98.3 

98.6 

99.1 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

OB 

100 

80.8 

90.6 

95.1 

97.2 

98.3 

98.6 

99.1 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GE 

000 

80.8 

90.6 

95.1 

97.2 

98.3 

98.6 

99.1 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTAL  ROWER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
U8APRTAC,  ASBEVILLB  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747910  STATION  RAMS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

APR 

BOOKS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

68 

OB 

88 

GB 

88 

GB 

OE 

OB 

GB 

OE 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

57.4 

62.0 

63.0 

63.4 

63.6 

63.6 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

GE 

20000 

61.2 

66.0 

67.9 

68.3 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

08 

10000 

61.2 

66.0 

67.9 

68.3 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

G8 

16000 

61.3 

66.1 

68.0 

68.4 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

GE 

14000 

61.3 

66.1 

68.0 

68.4 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

G8 

12000 

63.0 

68.1 

70.0 

70.4 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

08 

10000 

67.0 

72.3 

74.3 

74.8 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

OB 

9000 

67.3 

72.7 

74.7 

75.1 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

08 

0000 

70.4 

76.2 

78.2 

78.7 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

68 

7000 

71.6 

77.3 

79.3 

79.8 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

08 

6000 

72.3 

78.2 

80.2 

80.7 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

08 

5000 

73.6 

79.9 

81.9 

82.3 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

08 

4500 

74.1 

80.4 

82.4 

82.9 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

OB 

4000 

76.7 

83.4 

85.9 

86.4 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

08 

3500 

77.4 

84.3 

87.2 

88.0 

88.2 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

08 

3000 

79.6 

86.4 

89.4 

90.6 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

08 

2500 

79.9 

86.9 

89.9 

91.0 

91.3 

91.3 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

2000 

80.6 

87.8 

91.0 

92.1 

92.4 

92.4 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

G8 

1800 

80.9 

88.1 

91.6 

92.7 

93.0 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

88 

1500 

81.1 

88.9 

92.3 

93.4 

94.0 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

08 

1200 

81.8 

89.6 

93.1 

94.4 

95.0 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

08 

1000 

81.9 

89.7 

93.3 

94.8 

95.4 

95.7 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

08 

900 

82.1 

90.1 

93.8 

95.2 

96.0 

96.2 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

08 

800 

82.2 

90.4 

94.2 

95.7 

96.7 

96.9 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

08 

700 

82.2 

90.4 

94.2 

95.9 

97.0 

97.2 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

68 

600 

82.3 

90.6 

94.3 

96.0 

97.1 

97.3 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

08 

500 

82.7 

91.0 

94.9 

96.7 

97.9 

98.1 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

08 

400 

82.7 

91.0 

94.9 

96.7 

97.9 

98.1 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

08 

300 

82.7 

91.0 

94.9 

96.7 

97.9 

98.1 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

08 

200 

82.7 

91.0 

94.9 

96.7 

98.0 

98.2 

98.8 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

88 

100 

82.7 

91.0 

94.9 

96.7 

98.0 

98.2 

98.8 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

08 

000 

82.7 

91.0 

94.9 

96.7 

98.0 

98.2 

98.8 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

TOTAL 


OP  ONERVNnCNB 


900 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U3AFKTAC,  ASHKV1LLK  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

OB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GB  GB  GB  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

53-5 

59.2 

60.9 

61.6 

62.1 

62.1 

62.3 

62.4 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

6E 

20000 

59.4 

65.8 

67.8 

68.6 

69.2 

69.2 

69.5 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

GE 

18000 

59.4 

65.9 

67.8 

68.7 

69.2 

69.3 

69.5 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

GE 

16000 

59.4 

65.9 

67.9 

68.7 

69.3 

69.3 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

OR 

14000 

59.5 

66.0 

68.0 

68.8 

69.4 

69.4 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

08 

12000 

60.5 

67.1 

69.1 

70.0 

70.5 

70.6 

70.8 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

GE 

10000 

63.5 

70.7 

72.9 

73.8 

74.4 

74.5 

74.7 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

75.1 

75.1 

GE 

9000 

64.1 

71.3 

73.5 

74.4 

75.0 

75.0 

75.3 

75.4 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GX 

6000 

66.6 

74.5 

76.6 

77.8 

78.5 

78.5 

78.8 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

GE 

7000 

67.4 

75.5 

77.8 

78.8 

79.5 

79.5 

79.8 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

OK 

6000 

67.9 

76.1 

78.4 

79.5 

80.1 

60.2 

80.4 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GE 

5000 

68.8 

77.2 

79.6 

80.6 

81.3 

81.3 

81.6 

81.7 

81.7 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

OK 

4500 

69.2 

77.6 

80.0 

61.1 

81.7 

81.7 

82.0 

82.1 

82.1 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

OK 

4000 

70.8 

79.6 

82.1 

83.3 

84.0 

84.1 

84.3 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

CX 

3500 

71.6 

80.7 

83.4 

84.6 

85.4 

85.5 

85.8 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

BE 

3000 

73.8 

83.3 

86.2 

87.6 

88.5 

88.6 

88.9 

89.0 

89.0 

89. 1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.3 

89.4 

89.4 

GE 

2500 

74.6 

84.4 

87.3 

88.8 

89.6 

89.8 

90.1 

90.2 

90.2 

90.3 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

OB 

2000 

75.5 

85.5 

88.5 

90.1 

91.1 

91.2 

91.6 

91.7 

91.7 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

GX 

1000 

75.7 

85.7 

88.9 

90.5 

91.5 

91.6 

91.9 

92.1 

92.1 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

os 

1500 

76.3 

86.6 

89.9 

91.6 

92.7 

92.9 

93.2 

93.4 

93.4 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

OB 

1200 

76.7 

87.2 

90.7 

92.6 

93.8 

94.0 

94.4 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.6 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

OX 

1000 

76.9 

87.7 

91.4 

93.4 

94.8 

95.0 

95.4 

95.6 

95.6 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

GE 

900 

77.1 

88.0 

91.7 

93.7 

95.1 

95.3 

95.8 

95.9 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.4 

96.4 

OK 

800 

77.1 

88.1 

92.0 

94.1 

95.6 

95.9 

96.4 

96.6 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

OK 

700 

77.2 

88.3 

92.2 

94.4 

96.1 

96.3 

96.9 

97.0 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

OK 

600 

77.4 

88.5 

92.5 

94.7 

96.4 

96.7 

97.2 

97.4 

97.5 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

GE 

500 

77.4 

88.6 

92.7 

94.9 

96.7 

97.0 

97.6 

97.8 

97.9 

96.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

GE 

400 

77.4 

88.6 

92.7 

95.0 

96.8 

97.0 

97.7 

97.9 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.5 

GE 

300 

77.4 

88.6 

92.7 

95.0 

96.9 

97.2 

97.9 

98.1 

98.2 

98.4 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

GE 

200 

77.4 

68.6 

92.7 

95.0 

97.0 

97.2 

98.0 

98.3 

98.3 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

OB 

100 

77.4 

88.6 

92.7 

95.0 

97.0 

97.2 

98.0 

98.4 

98.4 

98.8 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.6 

99.8 

GB 

000 

77.4 

88.6 

92.7 

95.0 

97.0 

97.2 

98.0 

98.4 

98.4 

98.8 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7198 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
U8AFRAC,  ASHEVILLE  SC 


PERCBSTAGB  FHEQUBHCY  OF  OCCURRHICB  OF  CBILIHG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  SUMER:  747910  STATION  RA MB:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LSI  YD  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MOUTH:  MAY  HOURS:  00-02 


CEIL  INS 

IS 

FEBT 

OB 

7 

GB 

6 

OB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IS  STATUTE  MILES 

OB  OB  GB  GB  OE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/0 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

SO 

CBIL 

56.9 

64.3 

66.7 

67.3 

67.8 

67.8 

67.8 

66.0 

68.0 

68.2 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

GB 

20000 

61.5 

69.5 

72.2 

73.0 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

GB 

18000 

61.5 

69.5 

72.2 

73.0 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

08 

16000 

61.5 

69.5 

72.2 

73.0 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

08 

14000 

61.7 

69.7 

72.4 

73.2 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

68 

12000 

63.0 

71.1 

74.0 

74.8 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GB 

10000 

66.7 

75.9 

78.9 

79.8 

80.5 

80.5 

80.5 

80.6 

80.6 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GB 

9000 

66.8 

76.0 

79.0 

79.9 

80.6 

80.6 

80.6 

80.8 

80.8 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GB 

8000 

69.4 

79.2 

82.4 

83.2 

84.0 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GB 

7000 

70.0 

79.9 

83.1 

84.0 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GB 

6000 

70.9 

81.0 

84.2 

85.1 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GB 

5000 

71.4 

81.6 

84.8 

85.7 

86.6 

6o.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

08 

4500 

72.3 

82. 8 

86.0 

86.9 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

67.6 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

08 

4000 

73.5 

84.4 

88.4 

89.4 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

08 

3500 

74.3 

85.3 

89.4 

90.3 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

08 

3000 

74.9 

86.5 

91.1 

92.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

08 

2500 

75.3 

86.9 

91.5 

92.5 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

08 

2000 

76.6 

88.3 

92.9 

94.0 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

08 

1800 

76.7 

88.5 

93.1 

94.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

08 

1500 

77.0 

88.9 

93.7 

94.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OE 

1200 

77.3 

89.7 

94.5 

95.8 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OB 

1000 

77.4 

90.0 

95.1 

96.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

900 

77.4 

90.0 

95.1 

96.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

800 

77.4 

90.1 

95.2 

96.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

700 

77.4 

90.1 

95.3 

96.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

08 

600 

77.4 

90.2 

95.4 

96.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

08 

500 

77.4 

90.4 

95.9 

97.4 

98.5 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

08 

400 

77.4 

90.4 

96.1 

97.6 

98.7 

98.7 

98.8 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

68 

300 

77.4 

90.5 

96.3 

97.8 

99.9 

98.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

68 

200 

77.4 

90.5 

96.3 

97.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

m 

100 

77.4 

90.5 

96.3 

97.6 

98.9 

98.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

08 

000 

77.4 

90.5 

96.3 

97.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTAL  SUMER  Of  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LSI  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  8EP  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  03-05 


CEILING 

IN 

FEET 

OB 

7 

CK 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VI8IBILITT  IH  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

44.1 

56.2 

61.5 

63.7 

64.7 

65.1 

65.5 

65.7 

65.8 

65.9 

66.0 

66.1 

66.2 

66.2 

66.7 

66.8 

08  20000 

48.2 

60.9 

66.7 

68.9 

70.0 

70.3 

70.8 

71.0 

71.1 

71.3 

71.4 

71.5 

71.6 

71.6 

72.0 

72.2 

GE 

18000 

48.2 

60.9 

66.7 

68.9 

70.0 

70.3 

70.8 

71.0 

71.1 

71.3 

71.4 

71.5 

71.6 

71.6 

72.0 

72.2 

CB 

16000 

48.4 

61.1 

66.9 

69.1 

70.2 

70.5 

71.0 

71.2 

71.3 

71.5 

71.6 

71.7 

71.8 

71.8 

72.3 

72.4 

GE 

14000 

48.5 

61.2 

67.1 

69.4 

70.4 

70.8 

71.2 

71.4 

71.5 

71.7 

71.8 

71.9 

72.0 

72.0 

72.5 

72.6 

GE 

12000 

49.8 

62.5 

69.0 

71.3 

72.4 

72.7 

73.1 

73.3 

73.4 

73.7 

73.8 

73.9 

74.0 

74.0 

74.4 

74.5 

GE 

10000 

53.2 

66.3 

73.4 

75.8 

76.9 

77.2 

77.6 

77.8 

78.0 

78.2 

78.3 

78.4 

78.5 

78.6 

79.0 

79.1 

GE 

9000 

53.4 

66.6 

73.7 

76.0 

77.1 

77.4 

77.8 

78.1 

78.2 

78.4 

78.5 

78.6 

78.7 

78.8 

79.2 

79.4 

GE 

8000 

54.6 

68.9 

76.1 

78.5 

79.6 

79.9 

80.3 

80.5 

80.6 

80.9 

81.0 

81.1 

81.2 

81.3 

81.7 

81.8 

GE 

7000 

55.3 

69.6 

77.0 

79.4 

80.5 

80.9 

81.3 

81.5 

81.6 

81.8 

81.9 

82.0 

82.2 

82.3 

82.7 

82.8 

OB 

6000 

55.8 

70.3 

77.7 

80.3 

81.5 

81.8 

82.3 

82.5 

82.6 

82.8 

82.9 

83.0 

83.1 

83.2 

83.7 

83.8 

GE 

5000 

56.9 

71.7 

79.5 

82.0 

83.2 

83.5 

84.0 

84.2 

84.3 

84.5 

84.6 

84.7 

84.8 

84.9 

85.4 

85.5 

GE 

4500 

57.3 

72.2 

79.9 

82.5 

83.7 

84.0 

84.4 

84.6 

84.7 

84.9 

85.1 

85.2 

85.3 

85.4 

85.8 

85.9 

OK 

4000 

57.7 

72.9 

80.6 

83.3 

84.5 

84.9 

85.4 

85.6 

85.7 

85.9 

86.0 

86.1 

86.2 

86.3 

86.8 

86.9 

GE 

3500 

58.7 

74.2 

82.4 

85.1 

86.2 

86.7 

87.1 

87.3 

87.4 

87.6 

87.7 

87.8 

88.0 

88.1 

88.5 

88.6 

GE 

3000 

60.1 

76.1 

84.6 

87.3 

88.6 

89.0 

89.5 

89.7 

89.8 

90.0 

90.1 

90.2 

90.3 

90.4 

90.9 

91.0 

GE 

2500 

60.4 

76.6 

85.3 

88.0 

89.2 

89.7 

90.2 

90.4 

90.5 

90.8 

91.0 

91.1 

91.2 

91.3 

91.7 

91.8 

OB 

2000 

61.7 

78.2 

87.0 

89.7 

91.1 

91.5 

92.2 

92.5 

92.6 

92.8 

93.0 

93.1 

93.2 

93.3 

93.8 

93.9 

GE 

1800 

62.0 

78.5 

87.3 

90.0 

91.4 

91.8 

92.5 

92.8 

92.9 

93.1 

93.3 

93.4 

93.5 

93.7 

94.1 

94.2 

OB 

1500 

62.3 

78.9 

87.7 

90.4 

91.8 

92.3 

93.0 

93.3 

93.4 

93.7 

93.9 

94.0 

94.1 

94.2 

94.6 

94.7 

GE 

1200 

62.5 

79.2 

88.4 

91.2 

92.6 

93.0 

93.9 

94.2 

94.3 

94.5 

94.7 

94.8 

94.9 

95.1 

95.5 

95.6 

OB 

1000 

62.7 

80.1 

89.2 

92.0 

93.4 

93.9 

94.7 

95.1 

95.2 

95.4 

95.6 

95.7 

95.8 

95.9 

96.3 

96.5 

OK 

900 

62.7 

80.1 

89.2 

92.0 

93.4 

93.9 

94.7 

95.1 

95.2 

95.4 

95.6 

95.7 

95.8 

95.9 

96.3 

96.5 

OK 

800 

63.0 

80.5 

89.9 

92.7 

94.1 

94.5 

95.4 

95.7 

95.8 

96.0 

96.2 

96.3 

96.5 

96.6 

97.0 

97.1 

OK 

700 

63.2 

80.8 

90.2 

93.0 

94.4 

94.8 

95.7 

96.0 

96.1 

96.3 

96.6 

96.7 

96.8 

96.9 

97.3 

97.4 

OB 

600 

63.3 

80.9 

90.4 

93.3 

94.7 

95.2 

96.1 

96.5 

96.6 

96.8 

97.0 

97.1 

97.2 

97.3 

97.8 

98.0 

OB 

500 

63.5 

81.2 

90.8 

93.7 

95.2 

95.6 

96.7 

97.3 

97.4 

97.6 

98.1 

98.2 

98.3 

98.4 

98.9 

99.0 

OK 

400 

63.5 

81.2 

90.8 

93.7 

95.2 

95.6 

96.7 

97.3 

97.4 

97.7 

98.2 

98.3 

98.5 

98.6 

99.2 

99.4 

OK 

300 

63.5 

81.2 

90.8 

93.7 

95.2 

95.6 

96.7 

97.3 

97.4 

97.7 

98.2 

98.3 

98.6 

98.7 

99.4 

99.5 

GE 

200 

63.5 

81.2 

90.8 

93.7 

95.2 

95.6 

96.7 

97.3 

97.4 

97.7 

98.2 

98.3 

98.6 

98.7 

99.4 

99.5 

GE 

100 

63.5 

81.2 

90.8 

93.7 

95.2 

95.6 

96.7 

97.3 

97.4 

97.7 

98.2 

98.3 

98.7 

98.8 

99.7 

99.9 

GE 

000 

63.5 

81.2 

90.8 

93.7 

95.2 

95.6 

96.7 

97.3 

97.4 

97.7 

98.2 

98.3 

98.7 

98.8 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
U8AF8TAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  KAY  HOURS:  06-08 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

I  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

33.8 

49.1 

56.1 

59.8 

62.4 

63.0 

63.5 

63.7 

63.7 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.1 

64.3 

64.3 

GB 

20000 

37.6 

54.1 

61.6 

65.6 

68.2 

68.8 

69.7 

69.8 

69.8 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.4 

7C .  4 

GB 

18000 

37.6 

54.1 

61.6 

65.6 

68.2 

68.8 

69.7 

69.8 

69. S 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.4 

70.4 

GB 

16000 

37.6 

54.1 

61.6 

65.6 

68.2 

68.8 

69.7 

69.8 

69.8 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.4 

70.4 

GB 

14000 

38.1 

54.7 

62.3 

66.2 

68.8 

69.5 

70.3 

70.4 

70.4 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.9 

71.1 

71.1 

GE 

12000 

39.6 

56.8 

64.5 

68.5 

71.1 

71.7 

72.6 

72.7 

72.7 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.3 

73.3 

GB 

10000 

44.1 

62.7 

71.2 

75.2 

78.3 

78.9 

79.8 

80.0 

80.0 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.6 

80.6 

GB 

9000 

44.2 

62.9 

71.4 

75.4 

78.5 

79.2 

80.1 

80.3 

80.3 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.8 

81.0 

81.0 

GB 

8000 

46.1 

65.6 

'.4.3 

78.5 

81.8 

82.6 

83.5 

83.9 

83.9 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.6 

84.6 

GB 

7000 

46.3 

66.5 

75.3 

79.6 

82.9 

83.7 

84.7 

85.1 

85.1 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.8 

85.8 

GB 

6000 

46.7 

66.9 

75.7 

80.1 

83.4 

84.2 

85.3 

85.6 

85.6 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.3 

86.3 

GB 

5000 

47.7 

68.1 

77.1 

81.8 

85.5 

86.2 

87.3 

87.6 

87.6 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.4 

88.4 

GB 

4500 

48.1 

68.5 

77.8 

82.7 

86.7 

87.4 

88.5 

88.8 

88.8 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.4 

89.6 

89.6 

GB 

4000 

48.4 

69.1 

78.5 

83.4 

87.4 

88.2 

89.2 

89.6 

89.6 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.3 

90.3 

GB 

3300 

49.1 

70.0 

79.6 

84.5 

88.5 

89.2 

90.3 

90.6 

90.6 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.5 

91.5 

GB 

3000 

49.7 

71.1 

80.6 

85.7 

89.8 

90.5 

92.0 

92.4 

92.4 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.2 

93.2 

GB 

2500 

49.9 

71.5 

61.2 

86.2 

90.3 

91.1 

92.6 

92.9 

92.9 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.8 

93.8 

GE 

2000 

50.2 

71.9 

81.7 

86.8 

90.9 

91.6 

93.1 

93.5 

93.5 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.4 

94.4 

GB 

1800 

50.4 

72.2 

81.9 

87.0 

91.1 

91.8 

93.3 

93.8 

93.8 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.6 

94.6 

GB 

1500 

51.0 

72.8 

82.7 

87.7 

91.8 

92.6 

94.2 

94.6 

94.6 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.5 

95.5 

GB 

1200 

51.2 

73.1 

83.1 

88.2 

92.5 

93.2 

94.8 

95.4 

95.5 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.3 

96.3 

GB 

1000 

51 .5 

73.7 

83.8 

88.9 

93.2 

94.0 

95.6 

96.1 

96.2 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.2 

97.2 

GB 

900 

51.7 

73.9 

84.0 

89.1 

93.4 

94.2 

95.8 

96.3 

96.5 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.4 

97.4 

GB 

800 

51.7 

73.9 

84.5 

90.0 

94.3 

95.3 

96.9 

97.5 

97.6 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

GB 

700 

51.9 

74.1 

84.7 

90.2 

94.6 

95.7 

97.3 

98.0 

98.1 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

99.0 

99.0 

GB 

600 

51.9 

74.1 

84.7 

90.2 

94.8 

95.9 

97.5 

98.2 

98.3 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

GB 

500 

51.9 

74.2 

84.8 

90.3 

94.9 

96.0 

97.6 

98.4 

98.5 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.5 

99.6 

GB 

400 

51.9 

74.2 

84.8 

90.3 

95.1 

96.1 

97.7 

98.5 

98.6 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

GB 

300 

51.9 

74.2 

84.8 

90.3 

95.1 

96.1 

97.7 

98.5 

98.6 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

GB 

200 

51.9 

74.2 

84.8 

90.3 

95.2 

96.2 

97.8 

98.6 

98.7 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

GB 

100 

51.9 

74.2 

84.8 

90.3 

95.2 

96.2 

97.8 

98.6 

98.7 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.9 

100.0 

GB 

000 

51.9 

74.2 

84.8 

90.3 

95.2 

96.2 

97.8 

98.6 

98.7 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 


D  -  2  -  39 


UPAPBTAC/DS— 92/269  -  Paga  218 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  CP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LOT  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  09-11 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO 

CEIL 

53.2 

62.0 

65.2 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

GB 

20000 

58.5 

68.4 

71.9 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GE 

18000 

58.5 

68.4 

71.9 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GE 

16000 

58.5 

68.4 

71.9 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GB 

14000 

58.8 

68.7 

72.4 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GB 

12000 

61.0 

71.8 

75.7 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

GB 

10000 

64.0 

76.5 

80.8 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GE 

9000 

64.1 

76.7 

81.0 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

GB 

8000 

66.7 

79.8 

84.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GB 

7000 

67.8 

81.6 

86.6 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GE 

6000 

68.0 

81.8 

86.8 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GB 

5000 

68.4 

82.5 

87.4 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GE 

4500 

69.1 

83.7 

88.7 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

4000 

69.7 

84.4 

89.6 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GE 

3500 

70.2 

85.2 

90.3 

91.5 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GB 

3000 

71.6 

87.0 

92.5 

93.7 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GB 

2500 

71.9 

87.6 

93.1 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

2000 

72.5 

88.2 

93.7 

94.9 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GB 

1800 

72.6 

88.3 

93.8 

95.1 

95.5 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

1500 

73.7 

89.6 

95.2 

96.5 

96.9 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

1200 

74.3 

90.6 

96.2 

97.5 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

1000 

74.7 

91.3 

96.9 

re  .3 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

900 

74.7 

91.3 

96.9 

98.4 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

800 

74.8 

91.5 

97.3 

98.8 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

700 

74.8 

91.5 

97.3 

98.8 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

600 

74.8 

91.5 

97.3 

98.8 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

500 

74.8 

91.5 

97.3 

98.8 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

400 

74.8 

91.5 

97.3 

98.8 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

74.8 

91.5 

97.3 

98.8 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

GB 

200 

74.8 

91.5 

97.3 

96*8 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

74.8 

91.5 

97.7 

98.8 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

74.8 

91.5 

97.3 

98.8 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 


D  -  2  -  40 


USAFBTAC/D8— 92/269  -  Pa ga  219 


OPERATING  LOCATION  "A* 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  IK 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  12-14 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

55.8 

62.8 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

GS 

20000 

63.4 

71.8 

74.3 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

08 

18000 

63.4 

71.8 

74.3 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

CE 

16000 

63.5 

71.9 

74.4 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

08 

14000 

63.8 

72.2 

74.7 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

08 

12000 

65.8 

74.6 

77.2 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

G8 

10000 

69.2 

78.7 

81.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

GE 

9000 

69.3 

78.9 

81.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

08 

8000 

71.6 

83.2 

86.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GB 

7000 

72.2 

84.1 

87.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

08 

6000 

72.4 

84.4 

87.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

08 

5000 

73.1 

85.3 

88.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

08 

4500 

74.1 

86.2 

89.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

08 

4000 

74.5 

86.7 

90.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

08 

3500 

75.3 

87.6 

91.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

3000 

77.6 

90.3 

94.6 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

08 

2500 

77.8 

90.5 

94.9 

96.1 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

08 

2000 

78.5 

91.2 

95.6 

96.8 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

08 

1800 

78.7 

91.4 

95.8 

97.0 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

08 

1500 

79.0 

91.7 

96.1 

97.4 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

08 

1200 

79.1 

92.0 

96.6 

97.8 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

08 

1000 

79.1 

92.1 

96.7 

98.0 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

CE 

900 

79.1 

92.2 

96.9 

98.4 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

800 

79.2 

92.4 

97.0 

98.5 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

08 

700 

79.2 

92.4 

97.0 

98.5 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

600 

79.2 

92.4 

97.0 

98.5 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

500 

79.2 

92.4 

97.0 

98.5 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

400 

79.2 

92.4 

97.0 

98.5 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

79.2 

92.4 

97.0 

98.5 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

79.2 

92.4 

97.0 

98.5 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

79.2 

92.4 

97.0 

98.5 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

79.2 

92.4 

97.0 

98.5 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RIMER  OF  OBSERVATIONS  929 


D  -  2  -  41 


USAFITAC/DS— 92/269  -  Pays  220 


OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

U3AFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER! 

747910 

STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB 

SC 

PERIOD 

OP  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LOT  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IB 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

OB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

54.5 

63.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

GE 

20000 

63.4 

73.7 

75.2 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

CE 

10000 

63.4 

73.7 

75.2 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GE 

16000 

63.4 

73.7 

75.2 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GE 

14000 

64.1 

74.3 

75.8 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GE 

12000 

65.7 

76.3 

77.8 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

OB 

10000 

68.2 

79.4 

81.2 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

CE 

9000 

69.2 

80.4 

82.4 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GE 

8000 

71.7 

83.9 

86.3 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GE 

7000 

72.0 

84.2 

86.7 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

OB 

6000 

72.3 

84.5 

87.0 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

GE 

5000 

72.8 

85.4 

88.4 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GE 

4500 

73.4 

86.1 

89.4 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GE 

4000 

74.6 

87.5 

90.8 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GE 

3500 

75.2 

88.5 

91.8 

92.9 

93.0 

93  .0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

CE 

3000 

77.4 

91.4 

94.8 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

2500 

78.2 

92.2 

95.6 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

2000 

78.5 

92.8 

96.3 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

1800 

78.6 

93.0 

96.7 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

1500 

79.0 

93.4 

97.1 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

1200 

79.5 

94.0 

97.7 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

CE 

1000 

79.5 

94.1 

97.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

900 

79.5 

94.1 

97.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

CE 

800 

79.5 

94.2 

98.0 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

700 

79.6 

94.3 

98.1 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

600 

79.6 

94.3 

98.1 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

79.6 

94.3 

98.1 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

79.6 

94.3 

98.1 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

300 

79.6 

94.3 

98.1 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

200 

79.6 

94.3 

98.1 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

100 

79.6 

94.3 

98.1 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

79.6 

94.3 

98.1 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


D  -  2 


42 


USAFBTAC/D6--92/269  -  Pag*  221 


operating  location 


HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEIL  IPS  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  • 


STATIC*  NUM3ER:  747910  STATIC*  KAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  18-20 


CEIL  IDO 

IN 

FEET 

OK 

7 

08 

6 

CB 

5 

CB 

4 

VISIBILITY  IK  STATUTE 

GE  GE  CB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

6E 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL 

53.5 

59.1 

61.0 

61.2 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

GE 

20000 

63.1 

71.4 

74.3 

75.1 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

GK 

18000 

63.2 

71.5 

74.4 

75.2 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GK 

16000 

63.2 

71.5 

74.4 

75.2 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

SB 

14000 

63.9 

72.4 

75.3 

76.0 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

cb 

12000 

64.6 

73.4 

76.3 

77.1 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

6E 

10000 

67.1 

76.6 

79.7 

80.4 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

CB 

9000 

67.3 

77.0 

80.1 

80.9 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

68 

8000 

70.6 

81.5 

85.2 

85.9 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

08 

7000 

71.0 

81.9 

85.6 

86.3 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

68 

6000 

71.0 

82.0 

85.7 

86.5 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

68 

5000 

71.8 

83.2 

87.1 

87.8 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

OB 

4500 

72.2 

83.8 

87.8 

88.6 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

68 

4000 

73.5 

85.7 

90.0 

90.9 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

OB 

3500 

74.7 

87.2 

91.6 

92.5 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

OB 

3000 

75.7 

88.5 

93.5 

94.5 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

OB 

2500 

76.1 

88.9 

94.1 

95.1 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

08 

2000 

76.6 

89.4 

94.8 

96.0 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

08 

1800 

76.6 

89.4 

94.9 

96.1 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OB 

1500 

76.8 

89.8 

95.4 

96.6 

97.5 

97.5 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

1200 

77.3 

90.4 

96.0 

97.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

1000 

77.3 

90.4 

96.1 

97.5 

98.5 

98.5 

98.7 

98.8 

98. S 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

08 

900 

77.3 

90.4 

96.1 

97.5 

98.5 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

800 

77.3 

90.4 

96.2 

97.6 

98.6 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

08 

700 

77.3 

90.8 

96.7 

98.1 

99.1 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

68 

600 

77.3 

90.8 

96.7 

98.1 

99.1 

99.1 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

500 

77.3 

90.8 

96.7 

98.1 

99.2 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

400 

77.3 

90.8 

96.7 

98.1 

99.2 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

300 

77.3 

90.8 

96.7 

98.1 

99.2 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

200 

77.3 

90.8 

96.7 

98.1 

99.2 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

68 

100 

77.3 

90.8 

96.7 

98.1 

99.2 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

000 

77.3 

90.8 

96.7 

98.1 

99.2 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOW.  RIMER  OF  OBSERVATIONS  930 
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operating  location  ■**  percentage  frequency  or  occurrence  or  ceiling  versus  visibility 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  PRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

IUMBKR: 

747910 

STATION  HAKE:  MYRTLE  BEACH  APB 

8C 

PERIOD 

or  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LOT  TO  DTC: 

♦  5 

MONTH: 

MAT 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

IH 

CB 

GB 

GB 

CB 

GB 

GB 

GB 

CB 

08 

CB 

GB 

OB 

GB 

CB 

GB 

GB 

FUST 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

58.9 

62.9 

65.2 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.^ 

65.6 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

OR 

20000 

64.4 

69.8 

72.7 

73.5 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

OB 

18000 

64.4 

69.8 

72.7 

73.5 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

CB 

16000 

64.4 

69.8 

72.7 

73.5 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

8E 

14000 

64.8 

70.2 

73.1 

74.0 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

OB 

12000 

66.3 

72.3 

75.4 

76.2 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

CB 

10000 

69.1 

75.8 

79.0 

79.9 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

OB 

9000 

69.1 

75.8 

79.0 

79.9 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

BO. 2 

80.2 

BO. 2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

CB 

8000 

72.5 

79.8 

83.1 

84.0 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

OB 

7000 

72.9 

80.3 

83.7 

84.5 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

CB 

6000 

73.5 

81.3 

84.6 

85.5 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.  B 

85.9 

85.9 

CB 

5000 

74.6 

82.5 

86.0 

86.9 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

CB 

4500 

75.4 

83.2 

86.9 

87.7 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

CB 

4000 

77.3 

85.5 

89.2 

90.2 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

OB 

3500 

78.7 

87.0 

90.8 

91.7 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

CB 

3000 

79.6 

88.3 

92.9 

93.9 

94.5 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

CB 

2500 

79.9 

88.6 

93.2 

94.2 

94.9 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

CB 

2000 

80.2 

89.0 

93.9 

95.2 

95.9 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

CB 

1800 

80.2 

89.0 

93.9 

95.2 

95.9 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

OB 

1500 

80.8 

89.6 

94.8 

96.1 

96.9 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

CB 

1200 

81.4 

90.3 

95.7 

97.1 

97.8 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

CB 

1000 

81.5 

90.4 

95.9 

97.3 

98.1 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

OB 

900 

81.5 

90.6 

96.1 

97.5 

98.3 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

CB 

800 

81.8 

91.0 

96.5 

97.8 

98.6 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

CB 

700 

81.8 

91.2 

96.7 

98.1 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

OR 

600 

81.8 

91.2 

96.7 

98.1 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

CB 

500 

81.8 

91.4 

96.9 

98.3 

99.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

CB 

400 

81.8 

91.4 

96.9 

98.3 

99.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

CB 

300 

81.8 

91.4 

96.9 

98.3 

99.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

CB 

200 

81.8 

91.4 

96.9 

98.3 

99.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

OB 

100 

81.8 

91.4 

96.9 

98.3 

99.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

OB 

000 

81.8 

91.4 

96.9 

98.3 

99.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OT  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  ■»•  PERCHTTAOK  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  OTCs  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAT  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GB 

6 

OB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GB  GB  GB  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

08 

0 

NO 

CEIL 

51.3 

60.0 

63.0 

64.0 

64.6 

64.7 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

GS 

20000 

57.5 

67.4 

71.1 

72.4 

73.0 

73.1 

73.3 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.6 

73.6 

GB 

ioooo 

57.5 

67.4 

71.1 

72.4 

73.0 

73.2 

73.3 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.6 

73.7 

68 

16000 

57.6 

67.5 

71.2 

72.4 

73.1 

73.2 

73.4 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

GS 

14000 

58.0 

67.9 

71.6 

72.9 

73.5 

73.7 

73.8 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.2 

GS 

12000 

59.5 

69.8 

73.7 

75.1 

75.8 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.4 

76.4 

GS 

10000 

62.7 

74.0 

78.2 

79.6 

80.4 

80.5 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

GS 

9000 

62.9 

74.3 

78.5 

80.0 

80.7 

80.8 

81.0 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.3 

81.4 

GS 

8000 

65.4 

77.7 

82.3 

83.8 

84.5 

84.7 

84.9 

84.9 

84.9 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

GS 

7000 

65.9 

78.5 

83.1 

84.6 

85.4 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

ax 

6000 

66.3 

79.0 

83.7 

85.2 

86.0 

86.1 

86.3 

86.4 

86.4 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

GS 

3000 

67.1 

80.0 

84.9 

86.5 

87.3 

87.4 

87.6 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

GS 

4300 

67.7 

80.8 

85.8 

87.4 

88.3 

88.4 

88.6 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

OS 

4000 

68.7 

82.0 

87.2 

88.9 

89.8 

90.0 

90.2 

90.2 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.6 

GS 

3500 

69.5 

83.1 

88.4 

90.1 

91.1 

91.2 

91.4 

91.5 

91.5 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

* 

3000 

70.8 

84.9 

90.6 

92.4 

93.4 

93.6 

93.9 

93.9 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

GS 

2300 

71.2 

85.3 

91.1 

92.9 

94.0 

94.1 

94.4 

94.5 

94.5 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.9 

94.9 

OS 

2000 

71.8 

86.1 

92.0 

93.9 

95.0 

95.2 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

GS 

1800 

72.0 

86.3 

92.2 

94.1 

95.2 

95.4 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

GS 

1300 

72.4 

86.8 

92.8 

94.7 

95.9 

96.1 

96.5 

96.6 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

OS 

1200 

72.8 

87.4 

93.5 

95.5 

96.7 

96.9 

97.3 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

OK 

1000 

73.0 

87.8 

93.9 

96.0 

97.2 

97.4 

97.8 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

GE 

900 

73.0 

87.8 

94.0 

96.1 

97.3 

97.5 

97.9 

98.0 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

GE 

800 

73.1 

88.0 

94.3 

96.4 

97.7 

97.9 

98.3 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

GS 

700 

73.2 

88.1 

94.5 

96.6 

97.9 

98.2 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

OS 

600 

73.2 

88.2 

94.5 

96.6 

98.0 

98.3 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

OS 

300 

73.2 

88.3 

94.7 

96.8 

98.2 

98.5 

98.9 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

GS 

400 

73.2 

88.3 

94.7 

96.8 

98.2 

98.5 

99.0 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

GS 

300 

73.2 

88.3 

94.7 

96.9 

98.3 

98.6 

99.0 

99.3 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

GS 

200 

73.2 

88.3 

94.7 

96.9 

98.3 

98.6 

99.0 

99.3 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

OS 

100 

73.2 

88.3 

94.7 

96.9 

98.3 

98.6 

99.0 

99.3 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

OS 

000 

73.2 

88.3 

94.7 

96.9 

98.3 

98.6 

99.0 

99.3 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

TOTAL  RINSER  OF  OBSERVATIONS  7439 
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OKM-riMS  LOCATION  PERCENTAGE  PRBQUBNCY  or  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

U8APEYAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 


STATION  HUMBER: 

747910 

STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB 

SC 

PERIOD 

or  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH! 

Jim 

BOURSt 

00-02 

CEILIHO 

VISIBILITY  IE 

8TMEUTB 

MI  LBS 

III 

01 

OB 

OK 

OB 

OB 

OB 

OE 

OB 

as 

OB 

OB 

OB 

as 

OB 

68 

OB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

56.2 

67.2 

69.3 

70.6 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

OE  20000 

61.7 

75.6 

78.6 

80.1 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

0E 

18000 

61.9 

75.8 

78.8 

80.3 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

60.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

SR 

16000 

61.9 

75.8 

78.8 

80.3 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

CE 

14000 

61.9 

75.8 

78.8 

80.3 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

BE 

12000 

62.8 

76.9 

79.9 

81.6 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

OE 

10000 

64.1 

79.7 

83.2 

85.0 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

CE 

9000 

64.4 

80.0 

83.6 

85.3 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

OE 

8000 

66.8 

82.8 

86.7 

88.4 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

S9.0 

89.0 

89.0 

OE 

7000 

66.9 

83.3 

87.2 

89.0 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

OE 

6000 

67.2 

83.7 

87.6 

89.3 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

OE 

5000 

67.8 

84.2 

88.1 

89.9 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

OE 

4500 

67.8 

84.2 

88.1 

89.9 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

OE 

4000 

68.1 

85.1 

89.2 

91.2 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

OE 

3500 

69.1 

86.7 

90.9 

92.9 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

OE 

3000 

70.6 

88.9 

93.1 

95.2 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OE 

2500 

70.6 

89.1 

93.4 

95.7 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

OE 

2000 

71.3 

90.1 

94.6 

96.8 

97.6 

97.6 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

CE 

1800 

71.4 

90.2 

94.7 

96.9 

97.7 

97.7 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OE 

1500 

71.6 

90.3 

94.9 

97.1 

97.9 

97.9 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OE 

1200 

71.9 

90.8 

95.3 

97.6 

98.3 

98.3 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OE 

1000 

71.9 

90.8 

95.6 

97.9 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OE 

900 

71.9 

90.8 

95.6 

97.9 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

BE 

806 

72.3 

91.2 

96.0 

98.3 

99.1 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OE 

700 

72.7 

91.6 

96.4 

98.8 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OE 

600 

72.7 

91.6 

96.6 

98.9 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

500 

72.7 

91.6 

96.6 

98.9 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

400 

72.7 

91.6 

96.6 

98.9 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

300 

72.7 

91.6 

96.6 

98.9 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

200 

72.7 

91.6 

96.6 

98.9 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

100 

72.7 

91.6 

96.6 

98.9 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

000 

72.7 

91.6 

96.6 

98.9 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS  900 
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GrawrilK  LOCATION  -A' 


DBATfnc,  ASHEVILLE  WC 


TOW CEHTAOE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FWOM  HOURLY  OBSERVATIONS 


nmn  rnsni  747910  static*  rams:  myrtle  beach  afb  sc 

1ST  TO  UICl  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUR  HOURS:  03-05 


CEIL  IRQ 

IN 

FEET 

OB 

7 

08 

6 

OB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
08  OE  CB  08 

3  21/2  2  1  1/2 

HILB8 

OS 

1  1/4 

(3 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

OB 

1/2 

OB 

3/8 

OE 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

40.0 

55.0 

62.2 

66.1 

68.1 

68.1 

68.3 

68.6 

68.6 

68.9 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

69.3 

69.3 

OB 

20000 

44.2 

61.4 

70.3 

74.8 

77.0 

77.0 

77.2 

77.4 

77.4 

77.9 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

OS 

18000 

44.2 

61.4 

70.3 

74.8 

77.0 

77.0 

77.2 

77.4 

77.4 

77.9 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

OB 

16000 

44.2 

61.4 

70.3 

74.8 

77.0 

77.0 

77.2 

77.4 

77.4 

77.9 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

OE 

14000 

44.3 

61.6 

70.4 

74.9 

77.1 

77.1 

77.3 

77.6 

77.6 

78.0 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

OE 

12000 

44.8 

62.2 

71.2 

75.7 

77.9 

77.9 

78.1 

78.3 

78.3 

78.8 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

a 

10000 

46.3 

64.9 

74.0 

78.4 

80.8 

80.8 

81.0 

81.2 

81.2 

81.7 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.1 

82.1 

OB 

9000 

46.7 

65.3 

74.4 

78.9 

81.2 

81.2 

81.4 

81.7 

81.7 

82.1 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

82.6 

82.6 

OE 

0000 

49.0 

68.9 

78.8 

83.4 

85.8 

85.8 

86.0 

86.2 

86.2 

86.7 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

08 

7000 

49.0 

69.1 

79.0 

83.7 

86.0 

86.0 

86.2 

86.4 

86.4 

86.9 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

« 

6000 

49.6 

69.7 

79.6 

84.2 

86.6 

86.6 

86.8 

87.0 

87.0 

87.4 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

OB 

5000 

50.2 

70.6 

80.4 

85.1 

87.4 

87.4 

87.7 

87.9 

87.9 

88.3 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

OB 

4500 

50.6 

70.9 

80.9 

85.6 

87.9 

87.9 

88.1 

88.3 

88.3 

88.8 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

SB 

4000 

50.8 

71.6 

81.7 

86.4 

88.8 

88.8 

89.0 

89.2 

89.2 

89.7 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

08 

3500 

51.4 

72.6 

82.8 

87.7 

90.0 

90.0 

90.2 

90.4 

90.4 

90.9 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

OB 

3000 

52.6 

73.9 

84.3 

89.2 

91.6 

91.6 

91.8 

92.0 

92.0 

92.4 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

08 

2300 

52.7 

74.1 

84.8 

89.7 

92.1 

92.1 

92.3 

92.7 

92.7 

93.1 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

OB 

2000 

53.3 

74.9 

85.7 

90.8 

93.3 

93.3 

93.7 

94.0 

94.0 

94.4 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

01 

1800 

53.4 

75.0 

85.8 

90.9 

93.4 

93.4 

93.8 

94.1 

94.1 

94.6 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

OB 

1500 

53.7 

75.3 

86.3 

91.4 

94.0 

94.0 

94.3 

94.7 

94.7 

95.1 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

08 

1200 

54.0 

75.8 

86.8 

92.1 

94.7 

94.7 

95.0 

95.3 

95.3 

95.8 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

OB 

1000 

54.1 

76.0 

87.3 

92.7 

95.2 

95.2 

95.6 

95.9 

95.9 

96.3 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

01 

900 

54.1 

76.0 

87.3 

92.7 

95.3 

95.3 

95.7 

96.0 

96.0 

96.4 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

OB 

800 

54.6 

76.4 

87.8 

93.1 

95.8 

95.8 

96.1 

96.4 

96.4 

96.9 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

OE 

700 

54.9 

76.8 

88.2 

93.6 

96.2 

96.2 

96.7 

97.0 

97.0 

97.4 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

OE 

600 

54.9 

76.8 

88.3 

93.8 

96.4 

96.4 

96.9 

97.2 

97.2 

97.7 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

OE 

500 

54.9 

76.8 

88.3 

93.9 

96.7 

96.7 

97.3 

97.7 

97.7 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

OE 

400 

54.9 

76.9 

88.6 

94.1 

97.0 

97.0 

97.7 

98.0 

98.0 

98.4 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

os 

300 

54.9 

76.9 

88.8 

94.3 

97.2 

97.2 

97.9 

98.3 

98.3 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

08 

200 

54.9 

76.9 

88.8 

94.3 

97.2 

97.2 

98.0 

98.4 

98.4 

99.1 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100 

54.9 

76.9 

88.8 

94.3 

97.3 

97.3 

98.1 

98.6 

98.6 

99.2 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

« 

000 

54.9 

76.9 

88.8 

94.3 

97.3 

97.3 

98.1 

98.6 

98.6 

99.2 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATIRB  LOCATION  "A* 

usafexac,  asheville  rc 


PKRCENTAOS  FREQUENCY  GT  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  8TRTICM  NAME:  MYRTLE  BEACH  APB  SC 

LST  TO  UXC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUH  HOURS:  06-08 


CHILI  HO 

IN 

FEET 

1  08 
|  7 

BE 

6 

BE 

5 

OR 

4 

BE 

3 

VISIBILITY  IE 

BE  SB 

2  1/2  2 

8XMUIB 

SB 

1  1/2 

MILES 

OE 

1  1/4 

BE 

1 

BE 

3/4 

GB 

5/8 

BE 

1/2 

BE 

3/8 

BE 

1/4 

BE 

0 

HO  CEIL 

26.9 

45.0 

53.6 

59.4 

60.9 

60.9 

61.1 

61.1 

61.1 

61.3 

61.4 

61.4 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

OE 

20000 

31.3 

52.3 

62.1 

68.4 

70.3 

70.3 

70.6 

70.7 

70.7 

71.0 

71.2 

71.2 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

QB 

18000 

31.3 

52.3 

62.1 

68.4 

70.3 

70.3 

70.6 

70.7 

70.7 

71.0 

71.2 

71.2 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

BE 

16000 

31.3 

52.3 

62.1 

68.4 

70.3 

70.3 

70.6 

70.7 

70.7 

71.0 

71.2 

71.2 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

BE 

14000 

31.7 

53.0 

62.8 

69.2 

71.1 

71.1 

71.3 

71.4 

71.4 

71.8 

72.0 

72.0 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

BE 

12000 

32.3 

54.0 

63.8 

70.3 

72.2 

72.2 

72.4 

72.6 

72.6 

72.9 

73.1 

73.1 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

BE 

10000 

34.6 

56.9 

67.1 

74.1 

76.2 

76.2 

76.4 

76.6 

76.6 

76.9 

77.1 

77.1 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

BE 

9000 

34.7 

57.1 

67.3 

74.3 

76.4 

76.4 

76.7 

76.8 

76.8 

77.1 

77.3 

77.3 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

BE 

8000 

36.0 

60.7 

72.2 

79.4 

81.7 

81.7 

82.0 

82.1 

82.1 

82.4 

82.7 

82.7 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

SB 

7000 

36.6 

61.3 

73.0 

80.3 

82.6 

82.6 

82.9 

83.0 

83.0 

83.3 

83.6 

83.6 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

BE 

6000 

37.2 

62.1 

73.8 

81.1 

83.3 

83.3 

83.7 

83.8 

83.8 

84.1 

84.3 

84.3 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

BE 

5000 

38.4 

64.0 

75.7 

83.1 

85.3 

85.3 

85.7 

85.8 

85.8 

86.1 

86.3 

86.3 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

BE 

4500 

38.7 

64.2 

75.9 

83.3 

85.6 

85.6 

85.9 

86.0 

86.0 

86.3 

86.6 

86.6 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

BE 

4000 

38.8 

64.6 

76.3 

83.8 

86.2 

86.2 

86.7 

86.8 

86.8 

87.1 

87.3 

87.3 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

BE 

3500 

39.3 

65.2 

77.1 

84.6 

87.0 

87.0 

87.4 

87.6 

87.6 

87.9 

88.1 

88.1 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

BE 

3000 

39.6 

66.1 

78.4 

86.2 

88.7 

88.7 

89.1 

89.2 

89.2 

89.6 

89.8 

89.8 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

BE 

2500 

40.2 

67.1 

79.6 

87.4 

89.9 

89.9 

90.3 

90.4 

90.4 

90.8 

91.0 

91.0 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

OE 

2000 

40.6 

68.0 

80.7 

88.6 

91.1 

91.1 

91.7 

91.8 

91.8 

92.1 

92.3 

92.3 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

BE 

1800 

40.7 

68.2 

60.9 

88.8 

91.3 

91.3 

91.9 

92.0 

92.0 

92.3 

92.6 

92.6 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

BE 

1500 

41.0 

68.9 

81.9 

89.9 

92.4 

92.4 

93.2 

93.3 

93.3 

93.7 

93.9 

93.9 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

BE 

1200 

41.6 

69.6 

82.7 

90.8 

93.3 

93.3 

94.1 

94.3 

94.3 

94.7 

94.9 

94.9 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OE 

1000 

41.8 

70.0 

83.1 

91.3 

93.9 

93.9 

94.7 

94.9 

94.9 

95.2 

95.4 

95.4 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

OB 

900 

41.8 

70.1 

83.2 

91.7 

94.2 

94.2 

95.0 

95.2 

95.2 

95.6 

95.8 

95.8 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

BE 

800 

42.0 

70.3 

83.7 

92.1 

94.8 

94.8 

95.6 

95.9 

95.9 

96.2 

96.4 

96.4 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

BE 

700 

42.0 

70.4 

83.9 

92.4 

95.1 

95.1 

95.9 

96.2 

96.2 

96.6 

96.8 

96.8 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

BE 

600 

42.1 

70.7 

84.1 

92.8 

95.4 

95.4 

96.3 

96.7 

96.7 

97.0 

97.2 

97.2 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

BE 

500 

42.1 

70.8 

84.3 

93.2 

96.2 

96.2 

97.2 

97.7 

97.7 

98.1 

98.3 

98.3 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

400 

42.1 

70.9 

84.4 

93.3 

96.4 

96.4 

97.4 

97.9 

97.9 

98.3 

98.6 

98.6 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

BE 

300 

42.1 

70.9 

84.4 

93.4 

96.7 

96.8 

97.9 

98.3 

98.3 

98.8 

99.0 

99.0 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

BE 

200 

42.1 

70.9 

84.4 

93.4 

96.7 

96.8 

97.9 

98.3 

98.3 

98.8 

99.1 

99.1 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

OB 

100 

42.1 

70.9 

84.4 

93.4 

96.7 

96.8 

97.9 

98.3 

98.3 

98.8 

99.2 

99.2 

99.8 

99.9 

100. 0 

100.0 

BE 

000 

42.1 

70.9 

84.4 

93.4 

96.7 

96.8 

97.9 

98.3 

98.3 

98.8 

99.2 

99.2 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  ON  OBSERVATIONS  900 
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OraWIM  LOCATIOH  "A 


nUCHBME  FREQUEBCI  OP  OCCURRBHCB  OF  CEILI8S  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIOHS 


STATIC*  HUMBER:  747910  8TATIC*  SAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

L8T  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MOHTH:  JUS  SOURS:  09-11 


CEIL  me 

IS 

FEET 

OB 

7 

08 

6 

OK 

5 

08 

4 

VISIBILITY  IS  STATUTE  MILES 
OE  OB  OE  OS  OE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

01 

1 

01 

3/4 

OB 

5/6 

OB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL 

44.8 

58.6 

64.0 

65.0 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GE 

20000 

51.4 

66.6 

72.4 

74.0 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

OB  18000 

51.4 

66.6 

72.4 

74.0 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

OB  16000 

51.6 

66.7 

72.6 

74.1 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

OB  14000 

52.0 

67.3 

73.4 

75.0 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

08 

12000 

52.7 

68.7 

74.9 

76.4 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

OB 

10000 

56.2 

73.4 

79.9 

81.7 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

01 

9000 

56.3 

73.8 

M.2 

82.0 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

OB 

MOO 

59.9 

78.1 

85.3 

87.2 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

OE 

7000 

60.7 

78.9 

86.1 

88.0 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

m 

6000 

60.7 

78.9 

86.1 

88.0 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

OE 

5000 

60.8 

79.2 

86.4 

88.3 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

(S 

4500 

60.9 

79.3 

86.6 

88.4 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

OB 

4000 

61.2 

79.7 

86.9 

88.8 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

OB 

3500 

62.1 

80.8 

88.0 

89.9 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

OE 

3000 

63.7 

83.3 

91.4 

93.3 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

OB 

2500 

64.0 

84.1 

92.2 

94.2 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

OB 

2000 

64.6 

85.2 

93.6 

95.8 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

08 

1800 

65.0 

85.7 

94.0 

96.2 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OE 

1500 

65.3 

86.2 

94.8 

97.1 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

1200 

65.6 

86.4 

95.2 

97.7 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

1000 

65.6 

86.6 

95.4 

98.3 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

01 

900 

65.7 

86.7 

95.7 

98.6 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

800 

65.7 

86.7 

95.7 

98.7 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

700 

65.7 

86.7 

95.7 

98.7 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

600 

65.7 

86.7 

95.8 

98.8 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

65.7 

86.7 

95.8 

98.8 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

65.7 

86.7 

95.8 

98.8 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

65.7 

86.7 

95.8 

98.8 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

200 

65.7 

86.7 

95.8 

98.8 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

65.7 

86.7 

95.8 

98.8 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

» 

000 

65.7 

86.7 

95.8 

98.8 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  MM»  OF  0BSERVATI0R8  900 


D  -  2  -  49 


USAFETAC/D8— 92/269  -  Page  226 


OPERATING  LOCATION  "A" 

us*rmc,  Aanrnu  hc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

NORTH: 

Jim 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IB 

MILES 

IN 

G8 

m 

GB 

OB 

CE 

GB 

GB 

CE 

as 

GE 

GE 

OB 

GB 

GB 

GB 

GE 

PERT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

44.1 

55.3 

62.2 

62.8 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

CB 

20000 

52.0 

65.7 

73.6 

74.6 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

08 

18000 

52.0 

65.7 

73.6 

74.6 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

08 

16000 

52.0 

65.7 

73.6 

74.6 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

08 

14000 

52.7 

66.4 

74.3 

75.3 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

OR 

12000 

53.2 

67.2 

75.2 

76.2 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

08 

10000 

55.9 

70.3 

78.9 

80.0 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

08 

9000 

55.9 

70.4 

79.0 

80.1 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

OB 

8000 

59.4 

75.9 

84.8 

86.2 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

08 

7000 

59.8 

76.2 

85.2 

86.7 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

08 

6000 

60.1 

76.6 

85.6 

87.0 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

08 

5000 

60.3 

76.9 

85.9 

87.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

OB 

4500 

60.3 

76.9 

86.1 

87.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

OR 

4000 

61.1 

78.0 

87.4 

89.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

OR 

3500 

62.0 

79.3 

88.8 

90.4 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

08 

3000 

64.3 

83.0 

92.6 

94.3 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

OR 

2500 

64.7 

83.7 

93.3 

95.1 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

08 

2000 

65.7 

84.8 

94.6 

96.4 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB 

1800 

65.7 

84.8 

94.7 

96.7 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OR 

1500 

65.9 

85.0 

95.1 

97.1 

98.3 

98.3 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OR 

1200 

66.0 

85.1 

95.2 

97.4 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OR 

1000 

66.1 

85.2 

95.3 

97.7 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

900 

66.1 

85.2 

95.3 

97.7 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OR 

800 

66.2 

85.3 

95.4 

97.8 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

700 

66.2 

85.3 

95.4 

97.8 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

600 

66.3 

85.4 

95.6 

97.9 

99.3 

99.3 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

500 

66.3 

85.4 

95.6 

97.9 

99.3 

99.3 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

400 

66.3 

85.4 

95.6 

97.9 

99.3 

99.3 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

66.3 

85.4 

95.6 

97.9 

99.3 

99.3 

99.; 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

200 

66.3 

85.4 

95.6 

97.9 

99.3 

99.3 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

66.3 

85.4 

95.6 

97.9 

99.3 

99.3 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

000 

66.3 

85.4 

95.6 

97.9 

99.3 

99.3 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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operating  location  *a- 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PKBCKNTAGK  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILIHC  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  mm:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 
1ST  TO  UTC:  ♦  S 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUH  HOURS:  15-17 


CEIL  UN 

IN 

FEET 

1  GB 

I  7 

GB 

6 

GB 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IX  STATUTE 
CB  GB  OB  08 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

OS 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO 

CEIL 

44.0 

56.7 

61.0 

61.9 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

OK 

20000 

51.4 

68.4 

74.0 

75.2 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

GB 

18000 

51.7 

68.7 

74.2 

75.4 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

OB 

16000 

51.7 

68.7 

74.2 

75.4 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

OB 

14000 

52.0 

69.1 

74.7 

75.9 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

GB 

12000 

53.1 

70.3 

75.9 

77.1 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

OB 

10000 

55.2 

73.3 

79.8 

81.0 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

OB 

9000 

55.4 

73.9 

80.3 

81.6 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

OB 

8000 

57.8 

77.4 

84.3 

85.8 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

GB 

7000 

58.0 

77.7 

84.6 

86.3 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

OB 

6000 

58.2 

78.0 

84.9 

86.7 

87.4 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

08 

5000 

58.8 

78.7 

85.9 

87.8 

88.7 

88.7 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GB 

4500 

58.9 

78.8 

86.0 

87.9 

88.8 

88.8 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

a B 

4000 

59.9 

80.1 

87.7 

89.8 

90.7 

90.7 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

OB 

3500 

60.2 

80.9 

88.4 

90.7 

91.6 

91.6 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OB 

3000 

61.7 

84.1 

91.9 

94.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

OB 

2500 

61.8 

84.2 

92.2 

94.6 

95.8 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

OB 

2000 

63.0 

85.7 

93.8 

96.7 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

08 

1800 

63.0 

85.7 

93.8 

96.7 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

SB 

1500 

63.1 

85.8 

94.0 

97.0 

98.3 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

08 

1200 

63.3 

86.0 

94.2 

97.3 

98.7 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

1000 

63.3 

86.0 

94.2 

97.4 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

08 

900 

63.3 

86.0 

94.2 

97.4 

98.8 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

800 

63.3 

86.0 

94.2 

97.4 

98.8 

99.0 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

700 

63.3 

86.0 

94.2 

97.4 

98.8 

99.0 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

• 

600 

63.3 

86.0 

94.2 

97.4 

98.8 

99.0 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

500 

63.3 

86.0 

94.2 

97.4 

98.8 

99.0 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

400 

63.3 

86.0 

94.2 

97.4 

98.8 

99.0 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

300 

63.3 

86.0 

94.2 

97.4 

98.8 

99.0 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

200 

63.3 

86.0 

94.2 

97.4 

98.8 

99.0 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

100 

63.3 

86.0 

94.2 

97.4 

98.8 

99.0 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

000 

63.3 

86.0 

94.2 

97.4 

98.8 

99.0 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
OSAFKTAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAMB:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 


LSI  TO  UTCs 

♦  5 

HOHrTH: 

JUH 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATOTE 

MILES 

IN 

I  GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

FEET  j 

j  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

44.4 

53.8 

58.0 

59.1 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

OS 

20000 

52.3 

65.9 

72.8 

74.2 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

OB 

18000 

52.6 

66.1 

73.0 

74.4 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GE 

16000 

52.6 

66.1 

73.0 

74.4 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

OB 

14000 

53.3 

66.9 

73.8 

75.2 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

OB 

12000 

54.3 

68.1 

75.0 

76.4 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

GE  10000 

57.2 

71.8 

79.2 

81.4 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

GE 

9000 

57.8 

72.3 

79.8 

82.0 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

OB 

8000 

60.6 

75.9 

84.2 

86.4 

87.2 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GE 

7000 

61.6 

76.9 

85.2 

87.4 

88.2 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GE 

6000 

62.0 

77.3 

85.7 

87.9 

88.7 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GE 

5000 

62.8 

78.4 

86.8 

89.0 

89.9 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

4500 

62.9 

78.8 

87.1 

89.3 

90.2 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

OB 

4000 

63.4 

79.8 

88.3 

90.7 

91.6 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GE 

3500 

64.0 

80.8 

89.3 

91.7 

92.7 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GE 

3000 

65.7 

83.4 

92.3 

95.0 

96.8 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

2500 

65.7 

83.7 

92.7 

95.3 

97.2 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

2000 

65.8 

83.9 

93.1 

95.9 

97.8 

97.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

1800 

65.8 

83.9 

93.1 

95.9 

97.8 

97.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

«8.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

1500 

66.0 

84.3 

93.6 

96.3 

98.2 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

1200 

66.0 

84.3 

93.6 

96.6 

98.4 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

1000 

66.0 

84.4 

93.7 

96.7 

98.6 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

900 

66.0 

84.4 

93.7 

96.7 

98.6 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OK 

800 

66.0 

84.4 

93.7 

96.7 

98.6 

98.9 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

700 

66.0 

84.6 

93.8 

96.8 

98.7 

99.0 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

600 

66.0 

84.6 

93.8 

96.8 

98.7 

99.0 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

66.0 

84.6 

93.8 

96.8 

98.7 

99.0 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.C 

100.0 

100.0 

GE 

400 

66.0 

84.6 

93.8 

96.8 

98.7 

99.0 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

66.0 

84.6 

93.8 

96.8 

98.7 

99.0 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

66.0 

84.6 

93.8 

96.8 

98.7 

99.0 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

66.0 

84.6 

93.8 

96.8 

98.7 

99.0 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

66.0 

84.6 

93.8 

96.8 

98.7 

99.0 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  n 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  RAM:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PBRIOO  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUH  HOURS:  21-23 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

GB  GS  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

51.7 

61.0 

63.6 

65.2 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

OB 

20000 

58.3 

70.7 

74.3 

76.4 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

OS 

18000 

58.7 

71.0 

74.7 

76.8 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

OB 

16000 

58.7 

71.0 

74.7 

76.8 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

08 

14000 

59.0 

71.3 

75.0 

77.1 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

OB 

12000 

59.8 

72.3 

76.1 

78.2 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

6E 

10000 

61.9 

75.1 

79.9 

82.0 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GS 

9000 

62.2 

75.6 

80.3 

82.4 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

GB 

8000 

65.2 

80.3 

86.0 

88.1 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GS 

7000 

66.0 

81.2 

86.9 

89.0 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

CB 

6000 

66.0 

81.2 

87.0 

89.1 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

CS 

5000 

67.0 

82.3 

88.1 

90.2 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

OK 

4500 

67.0 

82.4 

88.2 

90.3 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

ON 

4000 

67.3 

83.0 

88.9 

91.1 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GB 

3500 

68.0 

83.7 

89.8 

92.0 

92.4 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

CB 

3000 

69.8 

86.2 

92.4 

94.9 

95.6 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

2500 

69.9 

86.6 

92.8 

95.6 

96.2 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GE 

2000 

70.0 

87.0 

93.4 

96.3 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

ON 

1800 

70.1 

87.2 

93.7 

96.6 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

08 

1500 

70.1 

87.2 

94.0 

97.0 

97.7 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

08 

1200 

70.2 

87.4 

94.2 

97.3 

98.2 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

08 

1000 

70.3 

87.6 

94.3 

97.4 

98.3 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

ON 

900 

70.3 

87.6 

94.3 

97.4 

98.3 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

08 

800 

70.8 

88.1 

94.9 

98.0 

98.9 

99.1 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

700 

70  8 

88.1 

94.9 

98.0 

98.9 

99.1 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OS 

600 

70.8 

88.1 

94.9 

98.0 

98.9 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

500 

70.8 

88.1 

94.9 

98.0 

98.9 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

08 

400 

70.8 

88.1 

94.9 

98.1 

99.1 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

70.8 

88.1 

94.9 

98.1 

99.1 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

70.8 

88.1 

94.9 

98.1 

99.1 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

70.8 

88.1 

94.9 

98.1 

99.1 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

70.8 

88.1 

94.9 

98.1 

99.1 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUMEN  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 

GE  GB 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 

GE  GE 

1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

44.0 

56.6 

61.7 

63.8 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

GB 

20000 

50.3 

65.8 

72.3 

74.7 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75*7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GE 

18000 

50.5 

65.9 

72.4 

74.8 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GE 

16000 

50.5 

66.0 

72.4 

74.9 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

GE 

14000 

50.9 

66.4 

72.9 

75.4 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.4 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

GE 

12000 

51.6 

67.5 

74.0 

76.5 

77.4 

77.4 

77.4 

77.5 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GE 

10000 

53.9 

70.7 

77.8 

80.5 

81.4 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GE 

9000 

54.2 

71.1 

78.1 

80.8 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

GE 

8000 

56.8 

75.0 

82.8 

85.6 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

GE 

7000 

57.3 

75.6 

83.4 

86.3 

87.3 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

GE 

6000 

57.6 

75.9 

83.8 

86.7 

87.7 

87.7 

87.8 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GE 

5000 

58.3 

76.8 

84.7 

87.6 

88.7 

88.7 

88.8 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GE 

4500 

58.4 

76.9 

84.9 

87.8 

88.9 

88.9 

89.0 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

GE 

4000 

58.8 

77.7 

85.8 

88.8 

90.0 

90.0 

90.1 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

OB 

3500 

59.5 

78.7 

86.9 

90.0 

91.1 

91.2 

91.3 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

3000 

61.0 

81.1 

89.6 

92.8 

94.2 

94.2 

94.3 

94.4 

94.4 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

2500 

61.2 

81.6 

90.1 

93.4 

94.8 

94.9 

95.0 

95.1 

95.1 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

2000 

61.8 

82.4 

91.2 

94.7 

96.1 

96.2 

96.4 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

1800 

61.9 

82.6 

91.3 

94.8 

96.3 

96.3 

96.5 

96.6 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

GE 

1500 

62.1 

82.9 

91.8 

95.4 

96.8 

96.9 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

1200 

62.3 

83.2 

92.2 

95.8 

97.4 

97.4 

97.7 

97.8 

97.8 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

1000 

62.4 

83.3 

92.4 

96.2 

97.7 

97.7 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

900 

62.4 

83.3 

92.4 

96.3 

97.8 

97.8 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

800 

62.6 

83.6 

92.7 

96.5 

98.1 

98.2 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

700 

62.7 

83.7 

92.8 

96.7 

98.2 

98.3 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

600 

62.7 

83.7 

92.9 

96.8 

98.3 

98.5 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

500 

62.7 

83.7 

92.9 

96.9 

98.5 

98.6 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

400 

62.7 

83.8 

93.0 

96.9 

98.6 

98.7 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

GE 

300 

62.7 

83.8 

93.0 

97.0 

98.6 

98.8 

99.3 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

200 

62.7 

83.8 

93.0 

97.0 

98.6 

98.8 

99.3 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

100 

62.7 

83.8 

93.0 

97.0 

98.6 

98.8 

99.3 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

62.7 

83.8 

93.0 

97.0 

98.6 

98.8 

99.3 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 
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USAFETAC/DS— 92/269  -  Pag*  233 


OPERATING  LOCATION  -A* 
U8AFBEAC,  ASHEVILLE  WC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTCs 

♦  5 

MONTH: 

JUL 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

ni 

GB 

GB 

GB 

GS 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

mo 

CBIL 

46.8 

59.8 

66.0 

68.0 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

GE  20000 

52.3 

67.1 

74.3 

77.0 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

.9.0 

79.0 

79.0 

OS 

18000 

52.3 

67.1 

74.3 

77.0 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GK 

16000 

52.3 

67.1 

74.3 

77.0 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79-0 

79.0 

79.0 

GE 

14000 

52.4 

67.2 

74.4 

77.1 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GE 

12000 

53.5 

68.9 

76.1 

78.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GB 

10000 

58.3 

74.1 

81.3 

84.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GE 

9000 

58.3 

74.1 

81.3 

84.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GE 

8000 

60.3 

77.2 

85.3 

88.3 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

7000 

60.8 

77.8 

85.9 

88.9 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GE 

6000 

60.8 

77.8 

85.9 

88.9 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

5000 

61.3 

79.2 

87.3 

90.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

4500 

61.3 

79.2 

87.3 

90.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

4000 

62.2 

80.2 

88.8 

92.0 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

3500 

62.4 

80.4 

89.1 

92.5 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

3000 

63.4 

82.4 

91.4 

94.8 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OB 

2500 

63.4 

82.4 

91.7 

95.2 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

2000 

63.9 

82.8 

92.3 

95.8 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

1800 

63.9 

82.8 

92.3 

95.8 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GS 

1500 

64.2 

83.2 

92.7 

96.3 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

1200 

64.2 

83.2 

92.9 

96.6 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

1000 

64.4 

83.4 

93.1 

96.8 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

900 

64.4 

83.4 

93.1 

96.8 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

800 

64.4 

83.4 

93.1 

96.8 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

700 

64.4 

83.5 

93.2 

96.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

600 

64.4 

83.5 

93.2 

96.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

08 

500 

64.4 

83.5 

93.3 

97.0 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

400 

64.4 

83.5 

93.3 

97.1 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

64.4 

83.5 

93.3 

97.1 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

64.4 

83.5 

93.3 

97.1 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

64.4 

83.5 

93.3 

97.1 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

64.4 

83.5 

93.3 

97.1 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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U8AFETAC/D8 — 92/269  -  Fag*  234 


OPERATING  LOCATION  -A* 
U8AFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  S  MONTH:  JUL  HOURS:  03-05 


CEILING 

IN 

FEET  . 

GE 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GE 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

37.0 

52.4 

60.4 

63.8 

67.3 

67.4 

68.0 

68.6 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

OB  20000 

42.0 

59.4 

69.0 

73.0 

77.1 

77.3 

77.8 

78.5 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

GB 

18000 

42.0 

59.4 

69.0 

73.0 

77.1 

77.3 

77.8 

78.5 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

GB 

16000 

42.0 

59.4 

69.0 

73.0 

77.1 

77.3 

77.8 

78.5 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

GB 

14000 

42.0 

59.4 

69.0 

73.1 

77.2 

77.4 

78.0 

78.6 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

OE 

12000 

43.2 

61.0 

70.6 

74.7 

78.8 

79.0 

79.7 

80.3 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.8 

80.8 

GB 

10000 

47.1 

65.5 

75.9 

80.2 

84.7 

84.9 

85.6 

86.2 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

GB 

9000 

47.1 

65.5 

75.9 

80.2 

84.7 

84.9 

85.6 

86.2 

86.5 

.5 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

GB 

8000 

48.8 

68.3 

79.5 

84.1 

88.6 

88.8 

89.7 

90.3 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

GB 

7000 

49.2 

68.7 

79.9 

84.5 

89.0 

89.2 

90.1 

90.8 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

GB 

6000 

49.6 

69.2 

80.4 

85.1 

89.6 

89.8 

90.6 

91.3 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

CE 

5000 

50.2 

70.2 

81.4 

86.0 

90.5 

90.8 

91.6 

92.3 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

GE 

4500 

50.2 

70.2 

81.5 

86.1 

90.6 

90.9 

91.7 

92.4 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

GE 

4000 

50.9 

71.0 

82.4 

87.0 

91.5 

91.7 

92.9 

93.5 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

GB 

3500 

51.1 

71.2 

82.7 

87.3 

91.8 

92.0 

93.2 

93.9 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

GB 

3000 

51.8 

72.8 

84.7 

89.5 

94.1 

94.3 

95.5 

96.1 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

GB 

2500 

51.9 

72.9 

84.8 

89.6 

94.3 

94.5 

95.7 

96.3 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

GB 

2000 

52.3 

73.2 

85.5 

90.2 

95.1 

95.3 

96.7 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

GE 

1800 

52.3 

73.2 

85.5 

90.2 

95.1 

95.3 

96.7 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

OB 

1500 

52.3 

73.3 

85.8 

90.5 

95.4 

95.6 

97.0 

97.6 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

GB 

1200 

52.5 

73.8 

86.3 

91.1 

95.9 

96.1 

97.5 

98.2 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

GB 

1000 

52.5 

73.8 

86.3 

91.1 

95.9 

96.1 

97.5 

98.3 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

OB 

900 

52.5 

73.8 

86.3 

91.1 

95.9 

96.1 

97.5 

98.3 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

GE 

800 

52.5 

74.0 

86.6 

91.3 

96.1 

96.3 

97.7 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

GE 

700 

52.5 

74.0 

86.6 

91.3 

96.1 

96.3 

97.7 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

GB 

600 

52.5 

74.1 

86.8 

91.5 

96.3 

96.6 

98.0 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

GB 

500 

52.5 

74.3 

87.0 

91.7 

96.6 

96.8 

98.2 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

GB 

400 

52.5 

74.3 

87.0 

91.8 

96.7 

96.9 

98.3 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

GB 

300 

52.5 

74.4 

87.1 

91.9 

96.8 

97.0 

98.4 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

OB 

200 

52.5 

74.4 

87.1 

91.9 

96.8 

97.0 

98.4 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GB 

100 

52.5 

74.4 

87.1 

91.9 

96.8 

97.0 

98.4 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GE 

000 

52.5 

74.4 

87.1 

91.9 

96.8 

97.0 

98.4 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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U8AFRAC/D6-- 92/269  -  Pmgm  235 


OPERATING  LOCATION  *A' 
U8APETAC,  A88EVILLB  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRHICS  OF  CEIL  IRQ  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  RAKE:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  06-08 


CEILING 

IN 

FEET 

CB 

7 

08 

6 

OE 

5 

CB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
CB  CB  SB  CB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

CB 

1  1/4 

G8 

1 

OE 

3/4 

CB 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

NO 

CEIL 

22.8 

38.0 

48.6 

54.0 

59.0 

60.2 

62.0 

62.7 

62.7 

62.8 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

<38 

20000 

27.5 

45.8 

58.1 

64.8 

70.6 

71.8 

73.7 

74.4 

74.4 

74.5 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

OB 

18000 

27.5 

45.8 

58.1 

64.8 

70.6 

71.8 

73.7 

74.4 

74.4 

74.5 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

CB 

16000 

27.5 

45.8 

58.1 

64.8 

70.6 

71.8 

73.7 

74.4 

74.4 

74.5 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

08 

14000 

27.6 

45.9 

58.2 

64.9 

70.8 

71.9 

73.8 

74.5 

74.5 

74.6 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

08 

12000 

29.2 

48.0 

60.5 

67.6 

73.5 

74.7 

76.6 

77.3 

77.3 

77.4 

77.5 

77.5 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

OE 

10000 

33.1 

53.7 

67.2 

74.8 

81.3 

82.5 

84.3 

85.2 

85.2 

85.3 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

CB 

9000 

33.1 

53.7 

67.2 

74.8 

81.3 

82.5 

84.3 

85.2 

85.2 

85.3 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

08 

8000 

35.3 

57.7 

71.8 

79.8 

86.3 

87.6 

89.5 

90.3 

90.3 

90.4 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

QB 

7000 

35.9 

58.4 

72.6 

80.6 

87.2 

88.5 

90.3 

91.2 

91.2 

91.3 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

QB 

■6000 

36.3 

59.0 

73.5 

81.7 

88.3 

89.6 

91.4 

92.3 

92^3 

92.4 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

08 

5000 

36.3 

59.1 

74.0 

82.3 

88.9 

90.2 

92.0 

92.9 

92.9 

93.0 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

CB 

4500 

36.3 

59.1 

74.0 

82.3 

88.9 

90.2 

92.0 

92.9 

92.9 

93.0 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

CB 

4000 

36.7 

59.7 

74.5 

82.9 

89.6 

90.9 

92.7 

93.5 

93.5 

93.7 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

08 

3500 

36.8 

60.0 

74.8 

83.2 

89.9 

91.2 

93.0 

93.9 

93.9 

94.0 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

CB 

3000 

37.4 

60.8 

75.8 

84.3 

91.3 

92.6 

94.4 

95.4 

95.4 

95.5 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

CB 

2500 

37.4 

60.8 

75.8 

*4.3 

91.3 

92.6 

94.4 

95.4 

95.4 

95.5 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

BE 

2000 

37.6 

61.1 

76.2 

84.7 

91.7 

93.0 

94.9 

95.9 

96.0 

96.1 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

08 

1800 

37.6 

61.2 

76.3 

84.8 

91.8 

93.1 

95.1 

96.0 

96.1 

96.2 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

OB 

1500 

37.7 

61.4 

76.6 

85.1 

92.0 

93.3 

95.3 

96.2 

96.3 

96.6 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

08 

1200 

37.7 

61.5 

76.9 

85.6 

92.6 

93.9 

95.8 

96.9 

97.0 

97.3 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

CB 

1000 

37.7 

61.6 

77.0 

85.7 

92.7 

94.0 

95.9 

97.0 

97.1 

97.4 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

CB 

900 

37.7 

61.7 

77.1 

85.8 

92.8 

94.1 

96.0 

97.1 

97.2 

97.5 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

CB 

800 

38.0 

61.9 

77.3 

86.0 

93.1 

94.4 

96.5 

97.5 

97.6 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

CB 

700 

38.0 

62.2 

77.5 

86.2 

93.3 

94.6 

96.7 

97.7 

97.8 

98.2 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

CB 

600 

38.1 

62.3 

77.6 

86.3 

93.4 

94.7 

96.8 

97.8 

98.0 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

OE 

500 

38.1 

62.5 

77.8 

86.6 

93.7 

94.9 

97.0 

98.1 

98.2 

98.8 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

08 

400 

38.1 

62.5 

77.8 

86.6 

93.7 

94.9 

97.0 

98.1 

98.2 

98.8 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

08 

300 

38.1 

62.5 

77.8 

86.6 

93.9 

95.3 

97.3 

98.4 

98.5 

99.1 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

CB 

200 

38.1 

62.5 

77.8 

86.6 

93.9 

95.3 

97.3 

98.4 

98.5 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

OE 

100 

38.1 

62.5 

77.8 

86.6 

93.9 

95.3 

97.3 

98.4 

98.5 

99.1 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

08 

000 

38.1 

62.5 

77.8 

86.6 

93.9 

95.3 

97.3 

98.4 

98.5 

99.1 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A* 

usafetac,  asbevtlle  hc 


PERCEMTAOB  FREQUBMCT  OP  OCCURRBIfCE  OP  CBILIBG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


8TATI0N  HUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  APB  SC 
LSI  TO  OTCt  +  5 


PERIOD  CP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MOOTS :  JUL  HOURS:  09-11 


CEILIHG 

IB 

PBBE 

GE 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IB 

OB  CE 

2  1/2  2 

BTKRTTK 

CB 

1  1/2 

MILES 

CB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

CB 

5/8 

CE 

1/2 

GE 

3/8 

OS 

1/4 

GB 

0 

IK) 

CEIL 

33.9 

48.7 

55.2 

58.8 

61.2 

61.7 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

CB 

20000 

40.0 

58.5 

65.6 

69.8 

72.2 

72.7 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

CE 

18000 

40.1 

58.6 

65.7 

69.9 

72.3 

72.8 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

CB 

16000 

40.3 

58.8 

65.9 

70.1 

72.5 

73.0 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

CE 

14000 

40.8 

59.4 

66.5 

70.6 

73.0 

73.5 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

OB 

12000 

42.9 

61.6 

69.1 

73.4 

75.8 

76.3 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

OB 

10000 

48.1 

68.6 

76.7 

81.4 

84.0 

84.5 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

OB 

9000 

48.1 

68.6 

76.7 

81.4 

84.0 

84.5 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

OB 

•000 

50.3 

72.2 

80.5 

85.4 

88.2 

88.7 

•9.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

CE 

7000 

51.0 

72.9 

81.4 

86.2 

89.0 

89.6 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

OB 

6000 

51.2 

73.1 

81.7 

86.6 

89.4 

89.9 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

m 

5000 

51.5 

73.8 

82.9 

87.7 

90.5 

91.1 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

OB 

4500 

51.5 

73.8 

82.9 

87.7 

90.5 

91.1 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

CE 

4000 

51.7 

74.0 

83.1 

88.1 

91.0 

91.5 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

CE 

3500 

51.7 

74.2 

83.3 

88.3 

91.2 

91.7 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

CE 

3000 

53.2 

76.3 

85.9 

91.2 

94.4 

94.9 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

CE 

2500 

53.4 

76.8 

86.7 

91.9 

95.2 

95.7 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OB 

2000 

54.3 

78.2 

88.4 

93.7 

97.0 

97.5 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

CE 

1800 

54.3 

78.3 

88.5 

93.8 

97.1 

97.6 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

CE 

1500 

54.6 

78.6 

88.8 

94.1 

97.4 

98.0 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

CE 

1200 

54.6 

79.0 

89.5 

94.9 

98.4 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

CE 

1000 

54.6 

79.0 

89.5 

94.9 

98.4 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

900 

54.6 

79.1 

•9.6 

95.2 

98.6 

99.1 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CE 

800 

54.6 

79.1 

89.6 

95.2 

98.6 

99.1 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CB 

700 

54.6 

79.1 

89.6 

95.3 

98.7 

99.2 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OK 

600 

54.6 

79.1 

•9.6 

95.3 

98.7 

99.2 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

500 

54.6 

79.1 

•9.6 

95.3 

98.7 

99.2 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

400 

54.6 

79.1 

89.6 

95.3 

98.7 

99.2 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

300 

54.6 

79.1 

89.6 

95.3 

98.7 

99.2 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

200 

54.6 

79.1 

89.6 

95.3 

98.7 

99.2 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

100 

54.6 

79.1 

89.6 

95.3 

98.7 

99.2 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

000 

54.6 

79.1 

89.6 

95.3 

98.7 

99.2 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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operating  location  -a' 


08 WRK,  ASHEVILLE  HC 


mama  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUWER:  747910  STATION  RAIS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

L8T  TO  OTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUL  SOURS:  12-14 


CE  IL  DM 

IN 

FEET 

68 

7 

CB 

6 

08 

5 

08 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
OB  OS  OB  08 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

OE 

1  1/4 

08 

1 

GB 

3/4 

08 

5/8 

OB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

08 

0 

NO  CEIL 

35.3 

48.6 

55.7 

58.2 

59.9 

60.1 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

QE 

20000 

45.1 

61.4 

69.5 

73.3 

75.1 

75.3 

75.5 

75.5 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

OB 

18000 

45.4 

61.7 

69.8 

73.7 

75.4 

75.6 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

08 

16000 

45.6 

61.9 

70.0 

73.9 

75.6 

75.8 

76.0 

76.0 

.76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

os 

14000 

45.9 

62.4 

70.4 

74.3 

76.0 

76.2 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

cat 

12000 

47.8 

64.5 

72.7 

76.6 

78.3 

78.5 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

OB 

10000 

52.6 

70.8 

79.5 

83.4 

85.2 

85.4 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

08 

9000 

52.9 

71.0 

79.7 

83.7 

85.4 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

OB 

8000 

54.8 

74.2 

82.9 

86.9 

89.0 

89.2 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

B9.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GE 

7000 

55.9 

75.3 

84.0 

88.0 

90.1 

90.3 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

OB 

6000 

56.0 

75.4 

84.1 

88.1 

90.2 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

OB 

5000 

56.5 

75.8 

84.9 

88.9 

91.2 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

OE 

4500 

56.5 

75.8 

84.9 

88.9 

91.2 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

OE 

4000 

56.6 

75.9 

85.3 

89.2 

91.5 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

08 

3500 

57.2 

76.6 

85.9 

90.0 

92.4 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

OB 

3000 

59.4 

79.4 

89.8 

94.0 

96.7 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97-2 

OE 

2500 

59.5 

79.6 

90.2 

94.4 

97.1 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

CB 

2000 

60.1 

80.5 

91.4 

95.7 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

1800 

60.1 

80.5 

91.4 

95.7 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OE 

1500 

60.2 

80.6 

91.5 

96.0 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OE 

1200 

60.3 

80.9 

91.9 

96.6 

99.2 

99.5 

99.7 

99.8 

95.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OE 

1000 

60.4 

81.0 

92.0 

96.7 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

60.4 

81.0 

92.0 

96.7 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

60.4 

81.0 

92.0 

96.7 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

700 

60.4 

81.0 

92.0 

96.7 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

• 

600 

60.4 

81.0 

92.0 

96.7 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

500 

60.4 

81.0 

92.0 

96.7 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

400 

60.4 

81.0 

92.0 

96.7 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

60.4 

81.0 

92.0 

96.7 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

200 

60.4 

81.0 

92.0 

96.7 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

• 

100 

60.4 

81.0 

92.0 

96.7 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

60.4 

81.0 

92.0 

96.7 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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onmnN  location  -a-  percentage  frequeect  or  occurrence  or  cxilieo  versus  visibility 

USAFRKC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  ATB  80  PERIOD  OT  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LSI  TO  UTC: 

*  5 

MONTH: 

JUL 

HOURS: 

15-17 

CEILINO 

VISIBILITY  IE 

STATUTE  MILES 

IE 

as 

OK 

OE 

CE 

OB 

GB 

CE 

OB 

CE 

OS 

CE 

QE 

GB 

as 

CE 

n 

an 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEIL 

34.5 

47.3 

53.9 

56.2 

58.0 

58.0 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

an  20000 

45.7 

64.0 

71.9 

75.1 

76.8 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

OK 

16000 

45.9 

64.3 

72.3 

75.4 

77.1 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

ox 

16000 

45.9 

64.3 

72.3 

75.4 

77.1 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

OE 

14000 

46.1 

64.5 

72.5 

75.6 

77.3 

77.3 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

SB 

12000 

47.6 

66.5 

74.4 

78.0 

79.7 

79.7 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

08 

10000 

52.6 

73.2 

81.4 

85.4 

87.1 

87.1 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

CE 

9000 

52.6 

73.2 

81.4 

85.4 

87.1 

87.1 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

OE 

8000 

54.7 

76.8 

85.4 

89.5 

91.5 

91.5 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

OE 

7000 

54.8 

76.9 

85.5 

89.6 

91.6 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OE 

6000 

54.9 

77.2 

85.9 

90.0 

92.0 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

OE 

5000 

55.1 

77.5 

86.5 

90.5 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

OX 

4500 

55.1 

77.5 

86.6 

90.6 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

OE 

4000 

55.3 

77.8 

87.1 

91.3 

93.5 

93.5 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

OB 

3500 

55.4 

78.3 

87.5 

91.8 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

OE 

3000 

56.9 

80.0 

89.7 

94.8 

97.4 

97.6 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

2500 

57.1 

80.3 

90.1 

95.3 

97.8 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

2000 

57.2 

80.5 

90.6 

96.0 

98.8 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OK 

1800 

57.2 

80.5 

90.6 

96.0 

98.8 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

ox 

1500 

57.2 

80.5 

90.0 

96.1 

98.9 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OE 

1200 

57.3 

80.6 

90.9 

96.2 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OE 

1000 

57.3 

80.6 

90.9 

96.2 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

900 

57.3 

80.6 

90.9 

96.2 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

800 

57.3 

80.6 

90.9 

96.2 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

700 

57.3 

80.6 

90.9 

96.2 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

57.3 

80.6 

90.9 

96.2 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

an 

500 

57.3 

80.6 

90.9 

96.2 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

as 

400 

57.3 

80.6 

90.9 

96.2 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

as 

300 

57.3 

80.6 

90.9 

96.2 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

as 

200 

57.3 

80.6 

90.9 

96.2 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

as 

100 

57.3 

80.6 

90.9 

96.2 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

as 

000 

57.3 

80.6 

90.9 

96.2 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OT  OBSERVATIONS  930 
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onwanra  location  -a- 


FDCnTMl  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CRILHO  VERSUS  VISIBILITY 


mirac,  ABBEVILLE  SC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

8THION  ROWER:  747910  STATION  RAM:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTCi  ♦  S  MONTH:  JUL  BOORS:  18-20 


crania 

IB 

FRET 

88 

7 

6 

OB 

5 

4 

OE 

3 

VISIBILITY  IB 

OB  OB 

2  1/2  2 

m 

mm 

1 

OE 

3/4 

OE 

5/8 

OE 

1/2 

OE 

3/8 

OE 

1/4 

OE 

0 

BO  CEIL 

32.9 

43.2 

49.1 

52.4 

54.2 

54.3 

54.6 

54.6 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

OB 

20000 

46.0 

59.8 

68.3 

72.6 

74.7 

74.8 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GE 

18000 

46.1 

59.9 

68.4 

72.7 

74.8 

74.9 

75.3 

75.3 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

OB  16000 

46.1 

59.9 

68.4 

72.7 

74.8 

74.9 

75.3 

75.3 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

as 

14000 

46.5 

60.2 

68.7 

73.0 

75.2 

75.3 

75.6 

75.6 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

12000 

48.9 

63.4 

72.5 

76.6 

76.9 

79.0 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

OE  10000 

53.9 

70.6 

80.2 

84.7 

87.0 

87.1 

87.4 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

08 

9000 

54.1 

70.9 

80.4 

84.9 

87.2 

87.3 

87.6 

87.6 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

OB 

0000 

56.5 

74.0 

84.3 

89.2 

91.6 

91.7 

92.0 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

OB 

7000 

56.5 

74.1 

84.4 

89.4 

91.7 

91.8 

92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

OE 

6000 

56.5 

74.1 

84.5 

89.5 

91.8 

91.9 

92.3 

92.3 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

OB 

5000 

57.0 

74.6 

85.2 

90.1 

92.5 

92.6 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

m 

4500 

57.0 

74.7 

85.4 

90.3 

92.7 

92.8 

93.1 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

OB 

4000 

57.3 

75.2 

85.9 

90.9 

93.2 

93.3 

93.7 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

SB 

3500 

57.5 

75.7 

86.5 

91.5 

94.0 

94.1 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

• 

3000 

58.4 

77.0 

88.3 

94.0 

96.8 

96.9 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OB 

2500 

58.6 

77.5 

88.8 

94.5 

97.3 

97.4 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

08 

2000 

58.9 

78.0 

89.4 

95.2 

98.0 

98.2 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

96.9 

98.9 

08 

1800 

58.9 

78.0 

89.4 

95.2 

98.0 

98.2 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

88 

1500 

58.9 

78.0 

89.5 

95.3 

98.3 

98.5 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

1200 

58.9 

78.1 

89.6 

95.6 

98.6 

98.6 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

1000 

58.9 

78.1 

89.6 

95.6 

98.6 

98.8 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

900 

58.9 

78.1 

89.7 

95.7 

98.7 

96.9 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

800 

58.9 

78.1 

89.8 

95.8 

98.8 

99.0 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

58.9 

78.1 

89.8 

95.8 

98.8 

99.0 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

m 

600 

58.9 

78.1 

89.8 

95.8 

98.8 

99.0 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

58.9 

78.1 

89.8 

95.8 

98.8 

99.0 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

400 

58.9 

78.1 

89.8 

95.8 

98.8 

99.0 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

300 

58.9 

78.1 

89.8 

95.8 

98.8 

99.0 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

58.9 

78.1 

89.8 

95.8 

98.8 

99.0 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

• 

100 

58.9 

78.1 

89.8 

95.8 

98.8 

99.0 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

58.9 

78.1 

89.8 

95.8 

98.8 

99.0 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOtRl 


930 
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opEmmno  location  *a*  fbcbbb  mmiMn  or  occurrence  cp  ceiling  versus  visibility 

OSHme,  ASHEVILLE  EC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  WIMHl  747910  STATION  RAMS!  MYRTLE  BEACH  APB  SC  PERIOD  CP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  ♦  5  NORTH:  JUL  HOURS:  21-23 


CEILIHO  VISIBILITI  IR  STATUTE  MILES 

ZR|OH6SSEQEflB0Bfl8OBQBSBflB8EQ8GBQBOB 
RET  |  7  6  S  4  3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4  1  3/4  5/8  1/2  3/8  1/4  0 


NO  CEIL 


45.7  55.8  61.8  65.4  66.0  66.1  66.3  66.3  66.6  66.6  66.6  66.6  66.6  66.6  66.6  66.6 


OB  20000 

52.2 

64.5 

71.9 

76.5 

77.1 

77.4 

77.6 

OE 

18000 

52.2 

64.5 

71.9 

76.5 

77.1 

77.4 

77.6 

OE 

16000 

52.2 

64.5 

71.9 

76.5 

77.1 

77.4 

77.6 

OE 

14000 

32.7 

65.2 

72.7 

77.3 

78.0 

78.3 

78.3 

OE 

12000 

54.6 

67.2 

74.9 

79.6 

80.2 

80.5 

80.8 

OB 

10000 

58.8 

71.8 

79.9 

84.6 

85.3 

85.6 

85.8 

OB 

9000 

38.8 

71.8 

79.9 

84.6 

83.3 

85.6 

85.8 

OB 

8000 

61.3 

75.4 

84.1 

89.0 

89.8 

90.1 

90.3 

OE 

7000 

61.4 

75.6 

84.5 

89.5 

90.2 

90.5 

90.8 

OE 

6000 

61.4 

75.7 

84.8 

89.8 

90.5 

90.9 

91.1 

OE 

5000 

62.0 

76.7 

85.8 

90.8 

91.5 

91.8 

92.0 

OB 

4500 

62.0 

76.7 

85.8 

90.8 

91.3 

91.8 

92.0 

OE 

4000 

62.6 

77.8 

87.2 

92.2 

92.9 

93.2 

93.4 

OE 

3500 

63.0 

78.3 

87.6 

92.7 

93.4 

93.8 

94.0 

OE 

3000 

64.3 

79.9 

89.7 

94.9 

95.9 

96.2 

96.5 

OE 

2500 

64.4 

80.3 

90.1 

95.6 

96.6 

96.9 

97.1 

OS 

2000 

64.8 

80.8 

90.6 

96.8 

97.8 

98.2 

98.4 

OE 

1800 

64.8 

80.8 

90.6 

96.8 

97.8 

98.2 

98.4 

OE 

1500 

65.1 

81.2 

91.1 

97.2 

98.3 

98.6 

98.8 

OE 

1200 

65.1 

81.2 

91.2 

97.4 

98.5 

98.8 

99.0 

77.6 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

77.6 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

77.6 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.5 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

80.8 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

85.8 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

85.8 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

90.3 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

92.0 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.0 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

93.4 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

94.0 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

96.6 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

98.5 

98.8 

99  . 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

98.5 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

QB 

1000 

65.1 

81.2 

91.2 

97.4 

OE 

900 

65.1 

81.2 

91.2 

97.4 

OB 

800 

65.1 

81.2 

91.2 

97.4 

OE 

700 

63.1 

81.2 

91.2 

97.4 

OS 

600 

63.1 

81.2 

91.2 

97.4 

98.7 

99.0 

99.2 

99.4 

99.7 

98.7 

99.0 

99.2 

99.4 

99.7 

98.7 

99.0 

99.2 

99.4 

99.7 

98.7 

99.0 

99.2 

99.4 

99.7 

98.7 

99.0 

99.2 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 


99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 


99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 


99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 


99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 


99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 


99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 


OE 


500 
1  400 

E  300 
200 
E  100 


63.1 

63.1 

65.1 
65.1 
65.1 


81.2 

91.2 

97.4 

81.2 

91.2 

97.4 

81.2 

91.2 

97.4 

81.2 

91.2 

97.4 

81.2 

91.2 

97.4 

98.7 

99.0 

99.4 

98.7 

99.0 

99.4 

98.7 

99.0 

99.4 

98.7 

99.0 

99.4 

98.7 

99.0 

99.4 

99.5 

99.8 

100.0 

99.5 

99.8 

100.0 

99.5 

99.8 

100.0 

99.5 

99.8 

100.0 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

E  000 


63.1  81.2  91.2  97.4  98.7  99.0  99.4  99.5  99.8  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 


TOTAL 
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operating  location  *a* 

BUT me,  ASHEVILLE  IK 


FKPCamOB  FREQUKHCT  OF  OCCURRENCE  OF  CEILINO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  flOURLT  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747910  STATIC*  NAME:  MTRTLB  BEACH  AFB  SC 
LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MOUTH:  JUL  HOURS:  ALL 


CEILING 

IH 

FEET 

GE 

7 

08 

6 

GE 

5 

08 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 
CB  GS  OB  08 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

OE 

1  1/4 

08 

1 

OB 

3/4 

OE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

36.1 

49.2 

56.3 

59.6 

61.9 

62.2 

62.6 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

GE  20000 

43.8 

60.1 

68.6 

72.8 

75.3 

75.6 

76.1 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

OB 

18000 

43.9 

60.2 

68.7 

72.9 

75.4 

75.7 

76.2 

76.4 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

OE 

16000 

44.0 

60.2 

68.7 

72.9 

75.5 

75.8 

76.3 

76.4 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

OB 

14000 

44.2 

60.5 

69.0 

73.3 

75.8 

76.1 

76.6 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

CB 

12000 

46.0 

62.6 

71.4 

75.7 

78.3 

78.6 

79.0 

79.2 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

OB 

10000 

50.6 

68.5 

77.8 

82.4 

85.1 

85.4 

85.9 

86.1 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

OS 

9000 

50.6 

68.6 

77.8 

82.4 

85.1 

85.5 

85.9 

86.1 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

OS 

8000 

52.8 

72.0 

81.7 

86.5 

89.4 

89.8 

90.3 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

OB 

7000 

53.2 

72.5 

82.3 

87.1 

90.0 

90.3 

90.8 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

08 

6000 

53.3 

72.7 

82.6 

87.4 

90.4 

90.7 

91.2 

91.4 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

CB 

5000 

53.7 

73.4 

83.5 

88.3 

91.3 

91.7 

92.2 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

os 

4500 

53.7 

73.4 

83.5 

88.4 

91.4 

91.7 

92.2 

92.4 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

08 

4000 

54.1 

74.0 

84.3 

89.2 

92.2 

92.5 

93.1 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

08 

3500 

54.4 

74.3 

84.7 

89.7 

92.7 

93.1 

93.6 

93.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

08 

3000 

55.6 

76.1 

86.9 

92.2 

95.5 

95.8 

96.4 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OB 

2500 

55.7 

76.3 

87.3 

92.6 

95.9 

96.3 

96.8 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

08 

2000 

56.1 

76.9 

88.1 

93.5 

96.9 

97.3 

97.9 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

CB 

1800 

56.1 

76.9 

88.1 

93.5 

96.9 

97.3 

97.9 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

08 

1500 

56.3 

77.1 

88.3 

93.8 

97.2 

97.6 

98.2 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OE 

1200 

56.3 

77.3 

88.6 

94.2 

97.7 

98.1 

96.7 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

08 

1000 

56.4 

77.3 

88.7 

94.3 

97.8 

98.2 

98.8 

99.1 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

08 

900 

56.4 

77.4 

88.7 

94.4 

97.8 

98.2 

98.8 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

08 

800 

56.4 

77.4 

88.8 

94.4 

97.9 

98.3 

99.0 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

700 

56.4 

77.5 

88.8 

94.5 

98.0 

98.4 

99.0 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

• 

600 

56.4 

77.5 

88.9 

94.5 

98.0 

98.4 

99.0 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

08 

500 

56.4 

77.5 

89.0 

94.6 

98.1 

98.5 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

400 

56.4 

77.5 

89.0 

94.6 

98.1 

98.5 

99.2 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

CB 

300 

56.4 

77.6 

89.0 

94.6 

98.1 

98.6 

99.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

200 

56.4 

77.6 

89.0 

94.6 

98.1 

98.6 

99.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

m 

100 

56.4 

77.6 

89.0 

94.6 

98.1 

98.6 

99.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

« 

000 

56.4 

77.6 

89.0 

94.6 

98.1 

98.6 

99.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  mn  OP  OBSERVATIONS  7440 


D  -  2  -  63 


USAFETAC/DS— -92/269  -  Pag*  242 


OPERA  Tine  LOCATION  'A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USATBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  APB  SC 
LOT  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  00-02 


CEILING 

IN 

PER 

G8 

7 

GE 

6 

OE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IB  STATUTE  MILES 
OS  GE  GE  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2  I  1/4 

OE 

1 

(ZB 

3/4 

OB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

38.7 

49.6 

55.2 

58.6 

60.9 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

OE 

20000 

44.2 

58.0 

64.4 

68.9 

71.9 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72-6 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

OR 

18000 

44.2 

58.0 

64.4 

68.9 

71.9 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

CE 

16000 

44.2 

58.0 

64.4 

68.9 

71.9 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

CB 

14000 

44.6 

58.4 

64.8 

69.5 

72.5 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

OE 

12000 

45.3 

59.4 

65.8 

70.5 

73.7 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

as 

10000 

49.6 

65.3 

72.7 

77.8 

81.1 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

OB 

9000 

49.6 

65.3 

72.7 

77.8 

81.1 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

CB 

6000 

52.3 

69.4 

77.2 

82.8 

86.0 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

OB 

7000 

32.6 

69.6 

77.4 

83.0 

86.2 

86.8 

86. 9 

86.9 

66.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

OE 

6000 

32.6 

69.6 

77.4 

83.0 

86.2 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

66.9 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

OK 

3000 

33.2 

70.5 

78.6 

84.2 

87.5 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

GE 

4300 

33.3 

70.8 

78.6 

84.4 

87.7 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

S8. 4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

OB 

4000 

33.4 

71.2 

79.6 

85.3 

88.7 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

OE 

3300 

33.7 

71.8 

80.3 

86.3 

89.8 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

OE 

3000 

53.1 

73.8 

82.9 

88.9 

92.4 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

OB 

2300 

33.7 

74.8 

84.0 

90.2 

93.9 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

OE 

2000 

36.1 

75.6 

84.8 

91.4 

95.1 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

OB 

1800 

36.3 

73.9 

85.2 

91.7 

95.4 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

OE 

1500 

56.7 

76.3 

85.6 

92.3 

95.9 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

OE 

1200 

57.4 

77.1 

86.3 

93.0 

96.7 

97.2 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

1000 

57.5 

77.3 

86.6 

93.2 

96.9 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

900 

57.7 

77.5 

86.8 

93.4 

97.1 

97.7 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

OR 

800 

37.7 

77.5 

86.8 

93.4 

97.1 

97.7 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

OB 

700 

57.7 

77.7 

67.0 

93.7 

97.3 

98.0 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

as 

600 

57.7 

77.7 

87.0 

93.7 

97.3 

98.0 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

500 

57.8 

77.8 

87.1 

93.8 

97.5 

98.2 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

400 

57.8 

77.8 

87.2 

93.9 

97.6 

98.3 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

OE 

SftTvl 

57.8 

77.8 

87.2 

93.9 

97.6 

98.3 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98. 6 

98.6 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

GE 

200 

37.8 

78.0 

87.3 

94.0 

97.7 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

OE 

100 

57.8 

78.0 

87.3 

94.0 

97.7 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.6 

99.7 

99.6 

99.8 

GE 

000 

37.8 

78.0 

87.3 

94.0 

97.7 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.6 

99.7 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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operating  location  *a* 
usafrac,  ashbville  rc 


PERCENTAGE  FHEQUERCY  OF  OCCURRHICE  OF  CEIL  IRQ  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 
1ST  TO  WTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
NORTH:  AUO  HOURS:  03-05 


CZIL1N6 

in 

FEET 

GE 

7 

a 

6 

GE 

5 

a 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 
GB  GE  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

a 

1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

GE 

5/8 

a 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL 

33.8 

45.7 

51.4 

56.3 

59.8 

60.8 

61.4 

61.6 

61.6 

61.7 

61.8 

61.8 

62.2 

62.2 

62.4 

62.4 

SB  30000 

37.3 

53.0 

59.6 

65.2 

69.1 

70.2 

70.9 

71.1 

71.1 

71.2 

71.3 

71.3 

71.6 

71.6 

71.8 

71.8 

GB 

18000 

37.3 

53.0 

59.6 

65.2 

69.1 

70.2 

70.9 

71.1 

71.1 

71.2 

71.3 

71.3 

71.6 

71.6 

71.8 

71.8 

a 

16000 

37.3 

53.0 

59.6 

65.2 

69.1 

70.3 

70.9 

71.1 

71.1 

71.2 

71.3 

71.3 

71.6 

71.6 

71.8 

71.8 

GE 

14000 

37.3 

53.3 

59.7 

65.3 

69.2 

70.3 

71,0 

71.2 

71.2 

71.3 

71.4 

71.4 

71.7 

71.7 

71.9 

71.9 

OS 

13000 

38.1 

53.4 

61.0 

66.6 

70.6 

71.7 

72.4 

72.6 

72.6 

72.7 

72.8 

72.8 

73.1 

73.1 

73.3 

73.3 

08 

10000 

41.0 

57.7 

65.5 

71.8 

76.0 

77.2 

77.8 

78.1 

78.1 

78.2 

78.3 

78.3 

78.6 

78.6 

78.8 

78.8 

GE 

9000 

41.0 

57.7 

65.5 

71.8 

76.0 

77.2 

77.8 

78.1 

78.1 

78.2 

78.3 

78.3 

78.6 

78.6 

78.8 

78.8 

08 

6000 

43.7 

61.4 

69.6 

76.2 

80.5 

81.7 

82.4 

82.6 

82.6 

82.7 

82.8 

82.8 

83.1 

83.1 

83.3 

83.3 

08 

7000 

43.9 

61.7 

69.9 

76.6 

80.9 

82.0 

82.7 

62.9 

82.9 

83.0 

83.1 

83.1 

83.4 

83.4 

83.7 

83.7 

08 

6000 

43.9 

61.7 

69.9 

76.6 

80.9 

82.0 

82.7 

82.9 

82.9 

83.0 

83.1 

83.1 

83.4 

83.4 

83.7 

83.7 

08 

5000 

44.0 

61.8 

70.5 

77.4 

82.3 

83.4 

84.1 

84.3 

84.3 

84.4 

84.5 

84.5 

84.8 

84.8 

85.1 

85.1 

08 

4500 

44.3 

S3. 3 

70.9 

77.7 

82.6 

83.6 

84.4 

84.6 

84.6 

84.7 

84.8 

84.8 

85.2 

85.2 

85.4 

85.4 

08 

4000 

44.8 

63.3 

73.4 

79.2 

84.1 

85.3 

85.9 

86.1 

86.1 

86.2 

86.3 

86.3 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

08 

3500 

45.6 

64.3 

73.3 

80.2 

85.1 

86.2 

86.9 

87.1 

87.1 

87.2 

67.3 

87.3 

87.6 

87.6 

87.8 

87.8 

08 

3000 

45.9 

64.8 

74.3 

81.3 

86.2 

87.4 

88.1 

88.3 

88.3 

88.4 

88.5 

88.5 

88.8 

88.8 

89.0 

89.0 

OB 

3500 

46.1 

65.5 

75.1 

82.3 

87.2 

88.4 

89.0 

89.2 

89.2 

89.4 

89.5 

89.5 

89.8 

89.8 

90.0 

90.0 

08 

3000 

46.8 

66.8 

76.3 

83.9 

88.8 

90.0 

90.8 

91.0 

91.0 

91.1 

91.2 

91.2 

91.5 

91.5 

91.7 

91.7 

08 

1800 

47.1 

67.1 

76.7 

84.2 

89.4 

90.5 

91.4 

91.6 

91.6 

91.7 

91.8 

91.8 

92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

08 

1500 

47.3 

67.6 

77.3 

84.9 

90.3 

91.5 

92.4 

92.6 

92.6 

92.7 

92.8 

92.8 

93.1 

93.1 

93.3 

93.3 

08 

1300 

47.3 

67.8 

77.5 

85.2 

90.4 

91.7 

92.6 

92.8 

92.8 

92.9 

93.0 

93.0 

93.3 

93.3 

93.5 

93.5 

08 

1000 

47.3 

68.0 

77.6 

85.3 

90.5 

91.8 

92.7 

93.0 

93.0 

93.1 

93.2 

93.2 

93.5 

93.5 

93.8 

93.8 

OE 

900 

47.3 

68.1 

77.7 

85.4 

90.6 

91.9 

92.8 

93.1 

93.1 

93.3 

93.4 

93.4 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

08 

800 

47.4 

68.3 

78.0 

85.6 

91.0 

92.3 

93.1 

93.4 

93.4 

93.7 

93.8 

93.8 

94.1 

94.1 

94.3 

94.3 

08 

700 

47.6 

68.5 

78.3 

86.1 

91.5 

92.8 

93.7 

94.0 

94.0 

94.2 

94.3 

94.3 

94.6 

94.6 

94.8 

94.8 

m 

600 

47.6 

69.1 

78.9 

86.9 

92.3 

93.5 

94.6 

94.9 

94.9 

95.2 

95.3 

95.3 

95.6 

95.6 

95.8 

95.8 

08 

500 

47.7 

69.3 

79.0 

87.4 

92.9 

94.2 

95.4 

95.7 

95.7 

95.9 

96.0 

96.0 

96.3 

96.3 

96.6 

96.6 

08 

400 

47.7 

69.3 

79.0 

67.6 

93.1 

94.4 

95.6 

95.9 

95.9 

96.1 

96.2 

96.2 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

08 

300 

47.7 

69.5 

79.3 

67.8 

93.4 

94.7 

95.9 

96.2 

96.2 

96.6 

96.7 

96.8 

97.1 

97.2 

97.4 

97.4 

08 

300 

47.8 

69.6 

79.5 

88.1 

93.9 

95.3 

96.7 

97.1 

97.1 

97.4 

97.6 

97.7 

98.2 

98.3 

98.6 

98.7 

100 

47.8 

69.6 

79.5 

88.1 

93.9 

95.3 

97.0 

97.5 

97.5 

97.8 

98.1 

98.2 

98.6 

99.0 

99.5 

99.6 

a 

000 

47.8 

69.6 

79.5 

88.1 

93.9 

95.3 

97.0 

97.5 

97.5 

97.8 

98.1 

98.2 

98.6 

99.0 

99.6 

100.0 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
U8AFEZA C,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS  747910  STATION  RAMB:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LSI  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  06-08 


CEILING  VISIBILITY  IN  8TATUTB  MILES 


IN 

FEET 

GE 

7 

OB 

6 

OB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

OB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

G£ 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

19-7 

31.1 

38.9 

45.7 

52.0 

53.5 

56.3 

57.5 

57.8 

58.2 

58.5 

58.5 

58.7 

58.9 

59.5 

59.6 

OB  20000 

21.9 

37.1 

46.3 

54.1 

61.4 

63.1 

66.2 

67.4 

67.7 

68.2 

68.5 

68.5 

68.7 

68.9 

69.5 

69.6 

CR 

18000 

22.0 

37.2 

46.5 

54.2 

61.5 

63.2 

66.3 

67.5 

67.8 

68.3 

68.6 

68.6 

68.8 

69.0 

69.6 

69.7 

OB 

16000 

22.0 

37.2 

46.5 

54.2 

61.5 

63.2 

66.3 

67.5 

67.8 

68.3 

68.6 

68.6 

68.8 

69.0 

69.6 

69.7 

GE 

14000 

22.2 

37.3 

46.6 

54.3 

61.8 

63.5 

66.7 

67.8 

68.2 

68.6 

68.9 

68.9 

69.1 

69.4 

69.9 

70.0 

OB 

12000 

23.0 

38.3 

47.6 

55.5 

63.2 

64.9 

68.2 

69.4 

69.7 

70.1 

70.4 

70.4 

70.6 

70.9 

71.4 

71.5 

GE 

10000 

25.3 

42.2 

51.8 

60.4 

68.5 

70.6 

74.2 

75.7 

76.1 

76.6 

77.0 

77.0 

77.2 

77.4 

78.0 

78.1 

OB 

9000 

25.4 

42.4 

52.0 

60.6 

68.7 

70.9 

74.4 

75.9 

76.3 

76.8 

77.2 

77.2 

77.4 

77.6 

78.2 

78.3 

GE 

8000 

27.4 

45.8 

56.0 

65.2 

74.1 

76.2 

79.8 

81.3 

81.7 

82.2 

82.6 

82.6 

82.8 

83.0 

83.5 

83.7 

GE 

7000 

27.5 

46.2 

56.6 

65.7 

74.6 

76.8 

80.3 

81.8 

82.3 

82.7 

83.1 

83.1 

83.3 

83.5 

84.1 

84.2 

OB 

6000 

27.5 

46.3 

56.7 

65.8 

74.7 

76.9 

80.4 

81.9 

82.4 

82.8 

83.2 

83.2 

83.4 

83.7 

84.2 

84.3 

GE 

5000 

28.2 

47.3 

57.7 

66.9 

75.8 

78.2 

81.7 

83.3 

83.8 

84.2 

84.6 

84.6 

84.8 

85.1 

85.6 

85.7 

GE 

4500 

28.5 

47.6 

58.1 

67.2 

76.1 

78.5 

82.0 

83.7 

84.1 

84.5 

84.9 

84.9 

85.2 

85.4 

85.9 

86.0 

OB 

4000 

28.5 

47.7 

58.3 

67.4 

76.3 

78.7 

82.3 

83.9 

84.3 

84.7 

85.2 

85.2 

85.4 

85.6 

86.1 

86.2 

OB 

3500 

29.0 

48.7 

59.5 

68.7 

77.7 

80.1 

83.7 

85.3 

85.7 

86.1 

86.6 

86.6 

86.8 

87.0 

87.5 

87.6 

GE 

3000 

29.5 

49.1 

60.4 

69.8 

79.0 

81.4 

84.9 

86.6 

87.0 

87.4 

87.8 

87.8 

88.1 

88.3 

88.8 

88.9 

GE 

2500 

29.7 

49.6 

61.1 

70.8 

80.0 

82.4 

85.9 

87.5 

88.0 

88.4 

88.8 

88.8 

89.0 

89.2 

89.8 

89.9 

GE 

2000 

29.9 

49.9 

61.8 

71.7 

81.1 

83.4 

87.0 

88.7 

89.1 

89.6 

90.0 

90.0 

90.2 

90.4 

91.0 

91.1 

GE 

1800 

29.9 

49.9 

61.8 

71.7 

81.1 

83.4 

87.2 

88.9 

89.4 

89.8 

90.2 

90.2 

90.4 

90.6 

91.2 

91.3 

GE 

1500 

29.9 

50.1 

62.0 

71.9 

81.3 

83.7 

87.4 

89.2 

89.7 

90.1 

90.5 

90.5 

90.8 

91.0 

91.5 

91.6 

OB 

1200 

30.1 

50.4 

62.5 

72.4 

81.8 

84.3 

88.1 

89.9 

90.3 

90.8 

91.2 

91.2 

91.4 

91.6 

92.2 

92.3 

OB 

1000 

30.3 

50.6 

62.8 

72.7 

82.2 

84.8 

88.7 

90.6 

91.1 

91.5 

91.9 

91.9 

92.2 

92.4 

92.9 

93.0 

GE 

900 

30.4 

50.8 

62.9 

72.8 

82.3 

84.9 

88.8 

90.8 

91.2 

91.6 

92.0 

92.0 

92.3 

92.5 

93.0 

93.1 

OB 

800 

30.8 

51.1 

63.3 

73.3 

83.1 

85.8 

89.8 

91.7 

92.2 

92.6 

93.0 

93.0 

93.2 

93.4 

94.0 

94.1 

OB 

700 

30.8 

51.2 

63.5 

73.5 

83.5 

86.2 

90.4 

92.4 

92.8 

93.2 

93.7 

93.7 

93.9 

94.1 

94.6 

94.7 

OB 

600 

30.8 

51.2 

63.5 

73.5 

83.7 

86.3 

90.5 

92.5 

92.9 

93.3 

93.8 

93.8 

94.0 

94.2 

94.7 

94.8 

OB 

500 

30.8 

51.2 

63.5 

73.7 

84.4 

87.2 

91.5 

93.4 

93.9 

94.4 

94.8 

94.8 

95.1 

95.3 

95.8 

95.9 

OB 

400 

30.9 

51.3 

63.7 

74.1 

85.3 

88.2 

92.7 

94.6 

95.1 

95.6 

96.0 

96.0 

96.2 

96.5 

97.0 

97.1 

GE 

300 

30.9 

51.4 

64.0 

74.4 

86.1 

89.1 

93.7 

95.8 

96.2 

97.2 

97.8 

98.0 

98.2 

98.4 

98.9 

99.0 

OB 

200 

30.9 

51.4 

64.0 

74.4 

86.2 

89.2 

93.8 

96.0 

96.5 

97.6 

98.3 

98.4 

98.6 

98.8 

99.4 

99.5 

OB 

100 

30.9 

51.4 

64.0 

74.4 

86.2 

89.2 

94.0 

96.2 

96.7 

97.8 

98.5 

98.6 

99.0 

99.2 

99.9 

100.0 

OB 

000 

30.9 

51.4 

64.0 

74.4 

86.2 

89.2 

94.0 

96.2 

96.7 

97.8 

98.5 

98.6 

99.0 

99.2 

99.9 

100.0 
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operating  location  pbrchteasb  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIC* 

CUMBER: 

747910 

STATIC*  NAMES  MYRTLE  BEACH  APB 

SC 

PERIOD 

OP  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

L8T  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

09-11 

CEIL  no 

VISIBILITY  HI 

STATUTE 

MILES 

in 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

K>  CEIL 

31.5 

44.5 

52.6 

55.3 

58.2 

58.4 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

GS 

20000 

34.8 

51.0 

60.1 

63.4 

66.3 

66.6 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

GB 

18000 

34.8 

51.0 

60.1 

63.4 

66.3 

66.6 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

GS 

16000 

34.8 

51.0 

60.1 

63.4 

66.3 

66.6 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

GS 

14000 

34.8 

51.0 

60.2 

63.5 

66.5 

66.7 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GB 

12000 

36.6 

53.4 

62.8 

66.1 

69.0 

69.2 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

GS 

10000 

39.2 

57.6 

67.4 

71.4 

74.4 

74.6 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GB 

9000 

39.2 

57.8 

67.6 

71.6 

74.6 

74.8 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GS 

8000 

43.1 

62.9 

73.1 

77.5 

80.5 

80.8 

81.1 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GS 

7000 

43.4 

63.5 

73.9 

78.3 

81.3 

81.5 

81.8 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GB 

6000 

43.5 

63.9 

74.2 

78.7 

81.7 

81.9 

82.3 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GB 

5000 

44.3 

64.8 

75.3 

79.8 

82.8 

83.0 

83.3 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GS 

4500 

44.3 

64.8 

75.3 

79.8 

82.8 

83.0 

83.3 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GS 

4000 

44.8 

65.4 

75.9 

80.4 

83.7 

83.9 

84.2 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

OS 

3500 

45.4 

66.0 

77.1 

81.6 

84.8 

85.2 

85.5 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GS 

3000 

46.5 

67.2 

79.2 

83.8 

87.2 

87.5 

87.8 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GB 

2500 

46.7 

67.4 

79.5 

84.0 

87.4 

87.7 

88.1 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB 

2000 

47.5 

68.9 

81.1 

85.7 

89.4 

89.8 

90.2 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GB 

1800 

47.7 

69.1 

81.4 

86.0 

89.8 

90.2 

90.6 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GB 

1500 

48.1 

70.0 

82.6 

87.4 

91.4 

91.8 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

1200 

48.5 

70.8 

83.5 

88.7 

92.9 

93.3 

93.9 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GE 

1000 

48.8 

71.3 

84.3 

89.6 

94.1 

94.5 

95.1 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GS 

900 

48.9 

71.7 

84.8 

90.1 

94.6 

95.1 

95.6 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

800 

49.2 

72.2 

85.4 

90.8 

95.6 

96.1 

96.8 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OS 

700 

49.2 

72.2 

85.5 

91.1 

95.9 

96.7 

97.7 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

08 

600 

49.2 

72.2 

85.5 

91.3 

96.1 

97.0 

98.1 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

500 

49.2 

72.3 

85.6 

91.7 

96.6 

97.4 

98.6 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

400 

49.2 

72.3 

85.7 

91.9 

96.9 

97.7 

98.9 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

49.2 

72.3 

85.7 

91.9 

96.9 

97.7 

98.9 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

200 

49.2 

72.3 

85.7 

91.9 

96.9 

97.7 

98.9 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

49.2 

72.3 

85.7 

91.9 

96.9 

97.7 

98.9 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OS 

000 

49.2 

72.3 

85.7 

91.9 

96.9 

97.7 

98.9 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  IMBER  OF  OBSERVATIONS 
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aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFSTAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

8TATT0H  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  AUG  HOURS:  12-14 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


III 

FEET 

1  GB 
j  7 

GE 

6 

GB 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GB 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

IVO  CEIL 

32.7 

47.4 

53.2 

55.2 

57.4 

57.5 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57-0 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

SB  20000 

37.7 

55.2 

63.3 

66.0 

68.4 

68.5 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

SE  18000 

37.7 

55.2 

63.3 

66.0 

68.4 

68.5 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

SB  16000 

37.7 

55.2 

63.3 

66.0 

68.4 

68.5 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

SE  14000 

38.2 

55.6 

63.8 

66.5 

68.8 

68.9 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

SE  12000 

40.1 

57.7 

65.9 

68.6 

71.0 

71.1 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

SB  10000 

42.9 

62.2 

70.3 

73.5 

75.9 

76.0 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

SE  9000 

42.9 

62.3 

70.4 

73.7 

76.0 

76.1 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

SB  8000 

46.5 

66.5 

75.2 

78.5 

81.1 

81.3 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

SB  7000 

46.9 

67.1 

75.8 

79.1 

81.7 

81.9 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

SB  6000 

47.1 

67.3 

76.0 

79.4 

81.9 

82.2 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

SE  5000 

47.7 

68.4 

77.1 

80.4 

83.0 

83.2 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

SB  4500 

47.7 

68.4 

77.1 

80.4 

83.0 

83.2 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

SE  4000 

48.3 

69.1 

77.8 

81.3 

83.9 

84.1 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

SE  3500 

48.3 

69.5 

78.6 

82.0 

84.6 

84.8 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

SE  3000 

51.0 

74.1 

83.9 

87.7 

90.6 

90.9 

91,3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

SB  2500 

51.4 

74.6 

84.7 

88.6 

91.9 

92.2 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

SB  2000 

52.0 

75.9 

86.5 

90.4 

94.0 

94.3 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

SE  1800 

52.3 

76.3 

87.0 

91.1 

94.6 

94.9 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

SE  1500 

52.6 

77.0 

87.7 

91.9 

95.7 

96.0 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

SB  1200 

53.1 

78.1 

89.1 

93.4 

97.3 

97.6 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

SE  1000 

53.1 

78.3 

89.4 

93.8 

97.7 

98.1 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

SB  900 

53.1 

78.5 

89.6 

94.1 

98.1 

98.4 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

SE  800 

53.1 

78.5 

89.6 

94.2 

98.2 

98.5 

99.1 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

SE  700 

53.1 

78.5 

89.6 

94.2 

98.2 

98.5 

99.1 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

SB  600 

53.1 

78.5 

89.6 

94.2 

98.2 

98.5 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

SE  500 

53.1 

78.5 

89.7 

94.4 

98.4 

98.7 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SE  400 

53.1 

78.5 

89.7 

94.4 

98.4 

98.7 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB  300 

53.1 

78.5 

89.7 

94.4 

98.4 

98.7 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SE  200 

53.1 

78.5 

89.7 

94.4 

98.4 

98.7 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SE  100 

53.1 

78.5 

89.7 

94.4 

98.4 

98.7 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SE  000 

53.1 

78.5 

89.7 

94.4 

98.4 

98.7 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  '»* 
USAFEEAC,  ASHEVILLE  NC 


PBBCENTAOB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD :  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  15-17 


CEIL  no 

n 

FEET 

CE 

7 

08 

6 

as 

5 

08 

4 

VISIBILITY  IN  STATUS  MILES 

OE  CE  OB  OB  OE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/e 

OB 

1/2 

GB 

3/8 

OE 

1/4 

GB 

0 

NO 

CEIL 

29.6 

43.4 

49.4 

51.7 

54.3 

54.4 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

es 

20000 

37.5 

55.6 

63.4 

66.6 

69.4 

69.5 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

es 

18000 

37.7 

55.8 

63.7 

66.8 

69.6 

69.7 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

CE 

16000 

37.7 

55.8 

63.7 

66.8 

69.6 

69.7 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

CE 

14000 

38.4 

56.5 

64.3 

67.4 

70.2 

70.3 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

CE 

12000 

40.0 

58.3 

66.1 

69.2 

72.0 

72.2 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

CE 

10000 

41.9 

61.3 

69.7 

73.8 

76.7 

76.8 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

OR 

9000 

42.2 

61.7 

70.1 

74.2 

77.1 

77.2 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

08 

8000 

45.5 

66.2 

75.6 

79.8 

82.8 

82.9 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

B3.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

08 

7000 

45.8 

67.1 

76.6 

80.8 

83.8 

83.9 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

CE 

6000 

45.9 

67.2 

76.7 

80.9 

83.9 

84.0 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

OB 

5000 

46.6 

68.3 

77.8 

82.2 

85.2 

85.3 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

OB 

4500 

46.6 

68.3 

77.8 

82.3 

85.3 

85.4 

85.7 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

OB 

4000 

46.7 

68.7 

78.4 

83.2 

86.6 

86.7 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

OB 

3500 

46.9 

69.4 

79.1 

84.0 

87.5 

87.7 

88.1 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

OB 

3000 

49.4 

73.2 

83.4 

88.8 

92.4 

92.6 

92.9 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

OB 

2500 

49.8 

74.3 

84.5 

90.3 

94.0 

94.2 

94.5 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

OB 

2000 

50.4 

75.3 

85.9 

91.7 

95.7 

95.9 

96.3 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OB 

1800 

50.5 

75.4 

86.0 

91.8 

95.8 

96.0 

96.5 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OB 

1500 

51.1 

76.2 

86.9 

92.7 

96.7 

96.9 

97.3 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

1200 

51.6 

77.1 

87.7 

93.8 

97.7 

98.0 

98.4 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

QB 

1000 

51.6 

77.3 

88.0 

94.0 

98.0 

98.2 

98.6 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

900 

51.6 

77.3 

88.0 

94.0 

98.0 

98.2 

98.6 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

08 

800 

51.6 

77.4 

88.1 

94.2 

98.2 

98.4 

98.8 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

700 

51.6 

77.4 

88.1 

94.2 

98.2 

98.4 

98.8 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

08 

600 

51.6 

77.4 

88.1 

94.2 

98.2 

98.4 

98.8 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

500 

51.6 

77.4 

88.2 

94.4 

98.5 

98.7 

99.1 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

51.6 

77.4 

88.2 

94.4 

98.5 

98.7 

99.1 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

51.6 

77.4 

88.2 

94.4 

98.5 

98.7 

99.1 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

51.6 

77.4 

88.2 

94.4 

98.5 

98.7 

99.1 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

100 

51.6 

77.4 

88.2 

94.4 

98.5 

98.7 

99.1 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

51.6 

77.4 

88.2 

94.4 

98.5 

98.7 

99.1 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOUKL!  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  OTC: 

♦  5 

MOUTH: 

AUG 

E59URS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

OB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

30.1 

40.9 

45.3 

48.2 

50.4 

51.0 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

CE  20000 

40.4 

54.2 

60.2 

64.1 

66.8 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

OB 

18000 

40.4 

54.3 

60.3 

64.2 

66.9 

67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

GE 

16000 

40.4 

54.3 

60.3 

64.2 

66.9 

67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

GE 

14000 

40.9 

54.8 

60.9 

64.7 

67.4 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

GE  12000 

42.3 

56.7 

62.8 

66.8 

69.5 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

GE 

10000 

45.9 

61.4 

68.4 

73.4 

76.5 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

OB 

9000 

46.2 

61.7 

68.8 

73.9 

76.9 

77.4 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

OB 

8000 

50.3 

66.8 

74.6 

80.2 

83.3 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GE 

7000 

50.9 

67.5 

75.4 

81.0 

84.1 

84.6 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GE 

6000 

51.0 

67.6 

75.5 

81.1 

84.3 

84.8 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GE 

5000 

51.2 

68.2 

76.2 

82.2 

85.5 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GE 

4500 

51.3 

68.4 

76.5 

82.4 

85.7 

86.2 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GE 

4000 

51.6 

69.1 

77.5 

83.4 

86.9 

87.4 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

OB 

3500 

51.7 

69.8 

78.5 

84.5 

88.0 

88.5 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

OB 

3000 

53.9 

73.0 

82.2 

88.7 

92.7 

93.3 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GE 

2500 

54.4 

74.2 

83.7 

90.3 

94.5 

95.2 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

OB 

2000 

54.9 

74.7 

84.4 

91.3 

95.5 

96.2 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

1800 

54.9 

74.7 

84.4 

91.4 

95.6 

96.3 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

1500 

55.3 

75.3 

85.1 

92.3 

96.6 

97.3 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OB 

1200 

55.5 

75.7 

85.9 

93.3 

97.6 

98.4 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

1000 

55.6 

75.8 

86.0 

93.5 

98.0 

98.7 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

900 

55.6 

75.8 

86.0 

93.5 

98.0 

98.7 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

800 

55.6 

75.8 

86.0 

93.7 

98.1 

98.8 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

700 

55.6 

75.8 

86.0 

93.7 

98.1 

98.8 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

600 

55.6 

75.8 

86.0 

93.8 

98.3 

99.0 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

55.6 

75.8 

86.0 

93.8 

98.3 

99.0 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

55.6 

75.8 

86.0 

93.8 

98.3 

99.0 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

55.6 

75.8 

86.0 

93.8 

98.3 

99.0 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

55.6 

75.8 

86.0 

93.8 

98.3 

99.0 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

55.6 

75.8 

86.0 

93.8 

98.3 

99.0 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

55.6 

75.8 

86.0 

93.8 

98.3 

99.0 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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operating  location  percentage  frequency  of  occurrbncs  of  ceiling  versus  visibility 

OSAFEIAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

KMBR: 

747910 

STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB 

SC 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST  ID  UTCt 

♦  5 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN 

GE 

CB 

OB 

08 

GB 

08 

GB 

GB 

OB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

38.8 

49.1 

54.4 

56.8 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

CB 

20000 

47.0 

60.5 

67.1 

69.8 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GE 

18000 

47.0 

60.6 

67.2 

69.9 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

08 

16000 

47.0 

60.6 

67.2 

69.9 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

08 

14000 

47.5 

61.2 

67.7 

70.4 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

OB 

12000 

47.7 

61.5 

68.2 

70.9 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

SE  10000 

51.2 

66.7 

74.8 

77.6 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

OE 

9000 

51.2 

66.7 

74.8 

77.6 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

OB 

8000 

54.7 

71.0 

79.6 

82.5 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

OB 

7000 

55.3 

71.6 

80.3 

83.4 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

08 

6000 

55.3 

71.6 

80.3 

83.4 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

08 

5000 

55.8 

72.8 

81.7 

84.8 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

OE 

4500 

55.9 

72.9 

81.8 

84.9 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

08 

4000 

56.2 

73.8 

82.7 

86.0 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

OB 

3500 

56.7 

74.6 

83.7 

87.0 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

OE 

3000 

58.8 

77.6 

87.6 

91.4 

94.5 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

OB 

2500 

59.4 

78.6 

89.0 

92.9 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

08 

2000 

59.4 

78.6 

89.2 

93.2 

96.3 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

08 

1800 

59.7 

78.9 

89.6 

93.5 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

08 

1500 

59.9 

79.2 

90.0 

94.0 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OB 

1200 

60.3 

79.8 

91.1 

95.1 

98.2 

98.3 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

08 

1000 

60.5 

80.1 

91.5 

95.5 

98.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OE 

900 

60.6 

80.2 

91.6 

95.6 

98.7 

98.8 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OE 

800 

60.6 

80.2 

91.6 

95.7 

98.8 

98.9 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OE 

700 

60.6 

80.2 

91.6 

95.7 

98.8 

98.9 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

600 

60.9 

80.4 

91.8 

95.9 

99.0 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

500 

60.9 

80.4 

91.8 

95.9 

99.0 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

400 

60.9 

80.4 

91.8 

95.9 

99.0 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

300 

60.9 

80.4 

91.8 

95.9 

99.0 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

08 

200 

60.9 

80.4 

91.8 

95.9 

99.0 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

100 

60.9 

80.4 

91.8 

95.9 

99.0 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

60.9 

80.4 

91.8 

95.9 

99.0 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  UMBER:  747910  8TATICN  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

L8T  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 


CEILING 

IH 

FEET 

08 

7 

OB 

6 

08 

5 

OB 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IB 
OB  GE 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 

OE  OE 

1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

OE 

3/4 

OE 

5/8 

GE 

1/2 

OE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

31.7 

44.0 

50.0 

53.5 

56.5 

57.0 

57.5 

57.7 

57.8 

57.8 

57.9 

57.9 

57.9 

58.0 

58.1 

58.1 

CE 

20000 

37.6 

52.9 

60.6 

64.8 

68.2 

68.8 

69.4 

69.5 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

CE 

18000 

37.6 

53.0 

60.6 

64.8 

68.3 

68.8 

69.4 

69.6 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

CB 

16000 

37.6 

53.0 

60.6 

64.8 

68.3 

68.8 

69.4 

69.6 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

OE 

14000 

38.0 

53.4 

61.0 

65.2 

68.7 

69.2 

69.8 

70.0 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

OB 

12000 

39.1 

54.8 

62.5 

66.8 

70.3 

70.8 

71.5 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

OB 

10000 

42.1 

59.3 

67.6 

72.5 

76.2 

76.8 

77.5 

77.7 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

76.1 

78.1 

OE 

9000 

42.2 

59.4 

67.8 

72.7 

76.4 

77.0 

77.7 

77.9 

77.9 

78.0 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

08 

8000 

45.5 

63.7 

72.6 

77.8 

81.7 

82.3 

83.0 

83.3 

83.3 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.6 

83.7 

83.7 

CE 

7000 

45.8 

64.3 

73.2 

78.5 

82.4 

83.0 

83.7 

83.9 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

OE 

6000 

45.8 

64.4 

73.3 

78.6 

82.5 

83.1 

83.8 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.4 

84.5 

84.5 

OE 

5000 

46.4 

65.3 

74.4 

79.7 

83.7 

84.4 

85.1 

85.3 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.7 

85.8 

85.8 

OE 

4500 

46.5 

65.4 

74.5 

79.9 

83.9 

84.5 

85.2 

85.5 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

OE 

4000 

46.8 

66.0 

75.3 

80.8 

84.9 

85.5 

86.2 

86.5 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

OB 

3500 

47.2 

66.7 

76.3 

81.8 

85.9 

86.6 

87.3 

87.6 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

OE 

3000 

48.7 

69.1 

79.2 

85.1 

89.4 

90.1 

90.8 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.5 

91.5 

91.6 

OE 

2500 

49.1 

69.9 

80.2 

86.2 

90.6 

91.3 

92.1 

92.4 

92.4 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.8 

92.8 

SE 

2000 

49.6 

70.7 

81.3 

87.4 

92.0 

92.7 

93.5 

93.9 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.3 

94.4 

OB 

1800 

49.8 

70.9 

81.5 

87.7 

92.3 

93.0 

93.9 

94.3 

94.3 

94.4 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

OB 

1500 

50.1 

71.5 

82.2 

88.4 

93.1 

93.9 

94.8 

95.1 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

OB 

1200 

50.5 

72.1 

83.0 

89.4 

94.1 

94.9 

95.8 

96.2 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

OB 

1000 

50.6 

72.3 

83.3 

89.7 

94.5 

95.3 

96.2 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

OB 

900 

50.7 

72.5 

83.4 

89.9 

94.7 

95.5 

96.4 

96.9 

96.9 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

OE 

800 

50.8 

72.6 

83.6 

90.1 

95.0 

95.8 

96.8 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

OE 

700 

50.8 

72.7 

83.7 

90.3 

95.2 

96.0 

97.1 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

OB 

600 

50.8 

72.8 

83.8 

90.4 

95.4 

96.2 

97.3 

97.8 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

OE 

500 

50.8 

72.8 

•3.9 

90.6 

95.7 

96.6 

97.7 

98.2 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

OB 

400 

50.9 

72.8 

83.9 

90.8 

95.9 

96.8 

97.9 

98.5 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

OE 

300 

50.9 

72.9 

84.0 

90.8 

96.0 

96.9 

98.1 

98.6 

98.7 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

OE 

200 

50.9 

72.9 

84.0 

90.9 

96.1 

97.0 

98.2 

98.8 

98.9 

99.1 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

OB 

100 

50.9 

72.9 

•4.0 

90.9 

96.1 

97.0 

98.3 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

an 

000 

50.9 

72.9 

84.0 

90.9 

96.1 

97.0 

98.3 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

TOTAL  HUBER  OF  OBSERVATIONS  7440 
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operatirq  location  *a* 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  !tc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEIL  IRQ  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 
LST  TO  VTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  00-02 


CEILING 

IN 

FEET 

OK 

7 

GB 

6 

OB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IE  STATUTE  MILES 

OB  SB  OB  OE  OB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

SE 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

OB 

1/2 

OB 

3/8 

OB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

47.0 

55.2 

58.7 

61.1 

62.3 

62.3 

62.4 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

OR  20000 

50.4 

59.7 

63.4 

66.6 

67.9 

67.9 

68.0 

68.2 

68.2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

66.4 

OB  18000 

50.4 

59.7 

63.4 

66.6 

67.9 

67.9 

68.0 

68.2 

68.2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

a 

16000 

50.4 

59.7 

63.4 

66.6 

67.9 

67.9 

68. 0 

68.2 

68.2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

m 

14000 

50.7 

59.9 

63.7 

66.8 

68.1 

68.1 

68.2 

68.4 

68.4 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

as 

12000 

51.3 

60.6 

64.3 

67.4 

68.8 

68.8 

68.9 

69.1 

69.1 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

SB  10000 

54.6 

64.9 

69.3 

72.4 

73.8 

73.8 

73.9 

74.1 

74.1 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

SR 

9000 

54.8 

65.1 

70.0 

73.1 

74.4 

74.4 

74.6 

74.8 

74.8 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

SR 

8000 

58.7 

69.7 

74.9 

78.7 

80.1 

80.1 

80.2 

80.4 

80.4 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

SB 

7000 

58.9 

69.9 

75.1 

78.9 

80.3 

80.3 

80.4 

80.7 

80.7 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

SB 

6000 

59.4 

70.4 

75.7 

79.4 

80.9 

80.9 

81.0 

81.2 

81.2 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

at 

5000 

60.6 

72.0 

77.2 

81.1 

82.9 

82.9 

83.0 

83.2 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GB 

4500 

60.8 

72.2 

77.4 

81.3 

83.1 

83.1 

83.2 

83.4 

83.4 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

SB 

4000 

61.6 

73.0 

78.2 

82.1 

83.9 

83.9 

84.0 

84.2 

84.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

OR 

3500 

61.8 

73.2 

78.4 

82.3 

84.1 

84.1 

84.4 

84.8 

84.8 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

68 

3000 

63.7 

76.3 

82.0 

86.3 

88.4 

88.4 

88.9 

89.2 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

SB 

2500 

64.8 

78.2 

84.0 

88.4 

90.8 

90.9 

91.3 

91.7 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

OB 

2000 

65.4 

79.2 

85.4 

90.1 

92.4 

92.7 

93.1 

93.4 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

08 

1800 

65.6 

79.6 

85.8 

90.4 

92.8 

93.0 

93.4 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

SB 

1500 

66.0 

80.3 

86.7 

91.3 

93.7 

93.9 

94.4 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

SR 

1200 

66.3 

80.7 

87.1 

91.8 

94.2 

94.4 

95.0 

95.4 

95.4 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

OB 

1000 

66.8 

81.3 

88.0 

92.7 

95.1 

95.3 

96.0 

96.4 

96.4 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

OR 

900 

66.8 

81.3 

88.0 

92.7 

95.1 

95.3 

96.1 

96.6 

96.6 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OR 

800 

66.8 

81.3 

88.0 

92.7 

95.1 

95.3 

96.1 

96.6 

96.6 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

700 

67.0 

81.7 

88.3 

93.0 

95.6 

95.8 

96.6 

97.0 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OB 

600 

67.2 

82.0 

88.9 

93.8 

96.3 

96.6 

97.6 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OK 

500 

67.3 

82.1 

89.3 

94.2 

96.8 

97.0 

98.0 

98.4 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OR 

400 

67.3 

82.1 

89.3 

94.3 

96.9 

97.1 

98.1 

98.6 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

300 

67.3 

82.1 

89.3 

94.3 

97.2 

97.4 

98.4 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

200 

67.3 

82.1 

89.4 

94.4 

97.3 

97.6 

98.7 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

m 

100 

67.3 

82.1 

89.4 

94.4 

97.3 

97.6 

98.7 

99.1 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

67.3 

82.1 

89.4 

94.4 

97.3 

97.6 

98.7 

99.1 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  mm  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAranC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILINO  VERSUS  VISIBILITT 
FROM  BOUKLT  OBSERVATIONS 


8TATICN  NUMBER:  747910  STATION  NAMES  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 
LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  8EP  91 
MONTH:  SEP  BOORS:  03-05 


CEILING 

IN 

PERT  | 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IB  STATUTE  MILES 
GB  GE  UE  6B  GE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

08 

3/4 

OB 

5/8 

OB 

1/2 

GB 

3/8 

08 

1/4 

OB 

0 

NO 

CEIL 

40.3 

49.3 

56.1 

59.1 

61.8 

61.9 

62.4 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.8 

63.8 

63.9 

64.0 

GE 

20000 

42.3 

51.9 

59.3 

62.9 

65.8 

65.9 

66.4 

67.0 

67.0 

67.2 

67.2 

67.2 

67.9 

67.9 

68.0 

68.1 

OE 

18000 

42.3 

51.9 

59.3 

62.9 

65.8 

65.9 

66.4 

67.0 

67.0 

67.2 

67.2 

67.2 

67.9 

67.9 

68.0 

68.1 

GE 

16000 

42.3 

51.9 

59.3 

62.9 

65.8 

65.9 

66.4 

67.0 

67.0 

67.2 

67.2 

67.2 

67.9 

67.9 

68.0 

68.1 

GE 

14000 

42.4 

52.0 

59.4 

63.0 

65.9 

66.0 

66.6 

67.1 

67.1 

67.3 

67.3 

67.3 

68.0 

68.0 

68.1 

68.2 

GE 

12000 

43.4 

53.0 

60.7 

64.4 

67.3 

67.4 

68.0 

68.6 

68.6 

68.8 

68.8 

68.8 

69.4 

69.4 

69.6 

69.7 

OE 

10000 

45.7 

56.4 

64.4 

68.3 

71.3 

71.4 

72.0 

72.6 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

73.4 

73.4 

73.6 

73.7 

GE 

9000 

45.8 

56.7 

64.8 

68.8 

71.8 

71.9 

72.4 

73.0 

73.0 

73.2 

73.2 

73.2 

73.9 

73.9 

74.0 

74.1 

GE 

8000 

48.9 

60.3 

68.9 

73.6 

76.9 

77.2 

77.8 

78.3 

78.3 

78.6 

78.6 

78.6 

79.2 

79.2 

79.3 

79.4 

GE 

7000 

49.1 

60.6 

69.1 

73.8 

77.1 

77.4 

78.0 

78.6 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

79.4 

79.4 

79.6 

79.7 

GE 

6000 

49.6 

61.0 

69.7 

74.3 

77.7 

78.0 

78.6 

79.1 

79.1 

79.3 

79.3 

79.3 

80.0 

80.0 

80.1 

80.2 

OB 

5000 

50.2 

62.0 

70.7 

75.3 

78.8 

79.1 

79.7 

80.2 

80.2 

80.4 

80.4 

80.4 

81.1 

81.1 

81.2 

81.3 

OE 

4500 

50.7 

62.4 

71.1 

75.8 

79.2 

79.6 

80.1 

80.7 

80.7 

80.9 

80.9 

80.9 

81.6 

81.6 

81.7 

81.8 

OE 

4000 

51.7 

63.8 

72.4 

77.1 

80.6 

80.9 

81.4 

82.0 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.9 

82.9 

83.0 

83.1 

OB 

3500 

52.3 

64.6 

73.4 

78.1 

81.6 

81.9 

82.4 

83.0 

83.0 

83.2 

83.2 

83.2 

83.9 

83.9 

84.0 

84.1 

GE 

3000 

53.7 

66.4 

75.6 

80.6 

84.3 

84.8 

85.6 

86.1 

86.1 

86.3 

86.3 

86.3 

87.0 

87.0 

87.1 

87.2 

GE 

2500 

54.4 

67.7 

76.8 

81.9 

85.7 

86.1 

86.9 

87.4 

87.4 

87.7 

87.7 

87.7 

88.3 

88.3 

88.4 

88.6 

GE 

2000 

55.0 

68.8 

78.1 

83.3 

87.2 

87.7 

88.4 

89.0 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.9 

89.9 

90.0 

90.1 

GE 

1800 

55.3 

69.1 

78.4 

83.7 

87.7 

88.1 

88.9 

89.4 

89.4 

89.7 

89.7 

89.7 

90.3 

90.3 

90.4 

90.6 

OB 

1500 

56.3 

70.6 

79.9 

85.1 

89.2 

89.7 

90.6 

91.1 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

92.0 

92.0 

92.1 

92.2 

OE 

1200 

56.9 

71.4 

80.8 

86.0 

90.1 

90.6 

91.4 

92.0 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.9 

92.9 

93.0 

93.1 

OB 

1000 

57.2 

72.1 

81.4 

86.7 

90.8 

91.2 

92.1 

92.7 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

93.7 

93.7 

93.8 

93.9 

OB 

900 

57.2 

72.4 

61.8 

87.0 

91.1 

91.6 

92.6 

93.1 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

94.1 

94.1 

94.2 

94.3 

OB 

800 

57.4 

72.7 

82.0 

87.2 

91.3 

91.8 

92.8 

93.3 

93.3 

93.6 

93.6 

93.6 

94.3 

94.3 

94.4 

94.6 

GE 

700 

57.6 

72.9 

82.2 

67.4 

91.7 

92.1 

93.3 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

95.0 

95.0 

95.1 

95.2 

GE 

600 

57.7 

73.2 

82.6 

88.2 

92.6 

93.0 

94.6 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

96.2 

96.2 

96.3 

96.4 

GE 

500 

57.7 

73.3 

83.1 

88.7 

93.0 

93.4 

95.0 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

OB 

400 

57.9 

73.6 

83.6 

89.1 

93.6 

94.0 

95.6 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

GE 

300 

57.9 

73.7 

83.9 

89.4 

94.0 

94.4 

96.1 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

GE 

200 

57.9 

73.7 

84.0 

89.6 

94.1 

94.8 

96.4 

97.8 

97.8 

98.2 

98.2 

98.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

OB 

100 

57.9 

73.7 

84.0 

89.6 

94.1 

94.8 

96.4 

97.8 

97.8 

98.2 

98.2 

98.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

OE 

000 

57.9 

73.7 

64.0 

89.6 

94.1 

94.8 

96.4 

97.8 

97.8 

98.2 

98.2 

98.2 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

TOTAL  RUMMER  OF  OBSERVATIONS  900 
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operatino  location  -a* 

UBAPBTAC,  ASHEVILLE  PC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  MASER:  747910  STATION  RAKE:  MYRTLE  BEACH  APB  SC 

LST  TO  BTC:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  06-08 


CEILING 

IN 

FEET 

OB 

7 

08 

6 

a 

5 

a 

4 

OB 

3 

VISIBILITY  IH 

a  a 

2  1/2  2 

STMViS 

08 

1  1/2 

MILES 

a 

1  1/4 

08 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

OB 

1/2 

GB 

3/0 

6E 

1/4 

08 

0 

NO  CEIL 

23.2 

36.3 

44.7 

50.1 

54.7 

55.6 

57.7 

58.3 

58.3 

58.8 

59.0 

59.0 

59.7 

59.7 

60.0 

60.0 

«  20000 

24.7 

38.6 

47.7 

54.3 

59.8 

60.9 

63.1 

63.8 

63. B 

64.3 

64.7 

64.7 

65.3 

65.3 

65.7 

65.7 

or  isooo 

24.7 

38.6 

47.7 

54.3 

59.8 

60.9 

63.1 

63.8 

63.8 

64.3 

64.7 

64.7 

65.3 

65.3 

65.7 

65.7 

08 

16000 

24.7 

38.6 

47.7 

54.3 

59.8 

60.9 

63.1 

63.8 

63.8 

64.3 

64.7 

64.7 

65.3 

65.3 

65.7 

65.7 

OB 

14000 

24.7 

38.6 

47.7 

54.3 

59.8 

60.9 

63.1 

63.8 

63.8 

64.3 

64.7 

64.7 

65.3 

65.3 

65.7 

65.7 

a 

12000 

25.6 

39.6 

48.7 

55.3 

60.8 

61.9 

64.1 

64.6 

64.8 

65.3 

65.7 

65.7 

a. 3 

66.3 

66.7 

66.7 

a 

10000 

27.8 

43.1 

52.7 

59.9 

65.8 

67.1 

69.4 

70.2 

70.2 

70.8 

71.1 

71.1 

71.8 

71.8 

72.1 

72.1 

a 

9000 

27.9 

43.2 

52.8 

60.0 

65.9 

67.2 

69.6 

70.3 

70.3 

70.9 

71.2 

71.2 

71.9 

71.9 

72.2 

72.2 

a 

8000 

32.1 

48.8 

59.1 

67.0 

73.1 

74.7 

77.3 

78.2 

76.2 

78.8 

79.1 

79.1 

79.8 

79.8 

a.i 

80.1 

OB 

7000 

32.2 

49.1 

59.6 

67.4 

73.6 

75.1 

77.9 

78.8 

78.8 

79.3 

79.7 

79.7 

a. 3 

80.3 

a.7 

80.7 

a 

6000 

32.4 

49.3 

59.8 

67.7 

73.8 

75.3 

78.1 

79.0 

79.0 

79.6 

79.9 

79.9 

a. 6 

80.6 

80.9 

80.9 

a 

5000 

32.9 

50.2 

61.1 

69.0 

75.6 

77.1 

79.9 

80.8 

a. 8 

81.3 

81.7 

81.7 

82.3 

82.3 

82.7 

82.7 

OK 

4500 

33.0 

50.3 

61.2 

69.1 

75.7 

77.2 

80.0 

80.9 

a. 9 

81.4 

81.8 

81.8 

82.4 

82.4 

82.8 

82.8 

8B 

4000 

33.8 

51.4 

62.4 

70.3 

77.0 

78.6 

81.3 

82.2 

82.2 

82.8 

83.1 

83.1 

83.8 

83.8 

84.1 

84.1 

OB 

3500 

34.0 

52.0 

63.1 

71.1 

77.9 

79.4 

82.2 

83.1 

83.1 

83.7 

84.0 

84.0 

84.7 

84.7 

85.0 

85.0 

a 

3000 

34.4 

52.7 

63.9 

72.0 

79.0 

80.6 

83.7 

84.7 

84.7 

85.2 

85.6 

85.6 

86.2 

86.2 

86.6 

86.6 

a 

2500 

34.7 

53.0 

64.3 

72.4 

79.7 

81.2 

84.3 

85.3 

85.3 

85.9 

86.2 

86.2 

86.9 

86.9 

87.2 

87.2 

a 

2000 

35.7 

54.3 

65.8 

74.1 

81.4 

83.0 

86.4 

87.4 

87.4 

88.0 

88.3 

88.3 

a.o 

89.0 

89.4 

89.4 

a 

1800 

35.7 

54.3 

65.8 

74.1 

81.6 

83.1 

86.6 

87.6 

87.6 

88.1 

88.4 

88.4 

a.i 

89.1 

a.6 

89.6 

CB 

1500 

36.1 

55.1 

66.7 

75.1 

83.2 

84.8 

88.2 

89.2 

a. 2 

89.8 

a.i 

90.X 

a. 8 

a. 8 

91.2 

91.2 

a 

1200 

36.4 

55.7 

67.2 

75.8 

84.1 

85.7 

89.3 

90.3 

a. 3 

90.9 

91.2 

91.2 

91.9 

91.9 

92.3 

92.3 

a 

1000 

36.7 

56.1 

67.8 

76.3 

84.8 

86.3 

a.o 

91.0 

91.0 

91.6 

91.9 

91.9 

92.6 

92.6 

93.0 

93.0 

a 

900 

36.7 

56.2 

6S.0 

76.6 

85.1 

86.7 

90.4 

91.4 

91.4 

92.0 

92.3 

92.3 

93.0 

93.0 

93.4 

93.4 

a 

800 

37.0 

56.9 

68.8 

77.6 

86.1 

87.9 

91.7 

92.8 

92.8 

93.3 

93.7 

93.7 

94.3 

94.3 

94.8 

94.8 

a 

7OT 

37.3 

57.3 

69.2 

78.0 

87.0 

88.8 

92.7 

93.8 

93.8 

94.3 

94.7 

94.7 

95.3 

95.3 

a. 8 

95.8 

a 

600 

37.3 

57.6 

69.9 

78.7 

87.9 

89.8 

93.9 

95.0 

a.o 

95.6 

a. 9 

95.9 

a.6 

96.6 

97.0 

97.0 

a 

500 

37.3 

57.7 

70.1 

79.0 

88.4 

a. 3 

94.6 

95.7 

a.s 

a.  3 

a. 7 

a.7 

97.3 

97.3 

97.8 

97.8 

a 

400 

37.3 

57.7 

70.1 

79.1 

88-7 

90.6 

94.9 

96.0 

a.i 

a. 7 

97.0 

97.0 

97.7 

97.7 

a.i 

98.1 

08 

300 

37.3 

57.8 

70.2 

79.3 

89.2 

91.1 

95.8 

96.9 

97.0 

97.6 

97.9 

97.9 

a.6 

98.6 

a.o 

a.o 

08 

2a 

37.3 

57.8 

70.2 

79.3 

89.3 

91.4 

96.1 

97.3 

97.4 

98.2 

a.7 

98.7 

a. 3 

99.3 

a. 9 

99.9 

a 

la 

37.3 

57.8 

70.2 

79.3 

89.3 

91.4 

96.1 

97.3 

97.4 

98.2 

a. 7 

98.7 

a. 4 

99.4 

la.o 

ia.o 

« 

oa 

37.3 

57.8 

70.2 

79.3 

89.3 

91.4 

96.1 

97.3 

97.4 

98.2 

a.7 

98.7 

99.4 

99.4 

ia.0 

100.0 

TOTAL  mm  OP  OBSERVATIONS  900 
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operating  LOCATION  "A* 
U8AFEXRC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILIM  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUMEN:  747910  STATION  SAME:  MYRTLE  BEACH  ARB  SC  PERIOD  CF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP  HOURS:  09-11 


CBILIM 

IR 

FEET 

08 

7 

OS 

6 

as 

5 

SB 

4 

in 

3 

VISIBILITY  IR 
OB  SB 

2  1/2  2 

STATUTE 

OE 

1  1/2 

MILES 

SB 

1  1/4 

SB 

1 

SB 

3/4 

OB 

5/8 

08 

1/2 

OB 

3/8 

GB 

1/4 

OE 

0 

NO  CBXL 

38.3 

52.7 

57.3 

58.6 

59.4 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

OB  20000 

42.4 

58.3 

63.7 

65.2 

66.1 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

OB 

18000 

42.4 

58.3 

63.7 

65.2 

66.1 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

OB  16000 

42.4 

58.3 

63.7 

65.2 

66.1 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

OB 

14000 

42.4 

58.6 

63.9 

65.4 

66.3 

66.4 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

OR  12000 

42.8 

58.9 

64.2 

65.8 

66.7 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

OB 

10000 

45.2 

61.9 

68.0 

69.9 

70.8 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

OE 

9000 

45.8 

62.4 

68.6 

70.4 

71.3 

71.4 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

OB 

8000 

51.7 

69.4 

76.6 

78.7 

79.8 

79.9 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

OE 

7000 

52.1 

70.2 

77.3 

79.4 

80.6 

80.7 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

OE 

6000 

52.4 

70.6 

77.7 

79.8 

80.9 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

OB 

5000 

53.4 

72.0 

79.3 

81.4 

82.6 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

OE 

4500 

53.4 

72.0 

79.3 

81.4 

82.6 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

OE 

4000 

54.0 

72.9 

80.6 

82.8 

83.9 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

OE 

3500 

54.3 

73.7 

82.0 

84.4 

85.7 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

OE 

3000 

55.6 

75.1 

83.7 

86.1 

87.4 

87.6 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

OE 

2500 

55.7 

75.4 

84.1 

86.8 

88.2 

88.3 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

B8.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

OE 

2000 

55.9 

76.0 

84.9 

87.6 

89.0 

89.2 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

OE 

1600 

55.9 

76.0 

84.9 

87.6 

89.0 

89.2 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

OE 

1500 

56.2 

76.4 

85.3 

88.3 

90.1 

90.3 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

OE 

1200 

56.9 

77.7 

86.7 

89.9 

92.0 

92.2 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

OE 

1000 

57.6 

78.6 

87.6 

90.8 

92.9 

93.2 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OE 

900 

57.6 

78.9 

88.1 

91.4 

93.8 

94.2 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OE 

800 

57.7 

79.4 

89.1 

92.4 

95.0 

95.7 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OB 

700 

57.9 

79.9 

89.6 

93.0 

96.0 

96.7 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OE 

600 

58.1 

80.2 

89.9 

93.6 

96.6 

97.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OE 

500 

58.1 

80.4 

90.2 

94.0 

97.2 

97.9 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OE 

400 

58.1 

80.4 

90.3 

94.2 

97.6 

98.3 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

58.1 

80.4 

90.3 

94.2 

97.6 

98.3 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

200 

58.1 

80.4 

90.3 

94.2 

97.6 

98.3 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

58.1 

80.4 

90.3 

94.2 

97.6 

98.3 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

000 

58.1 

80.4 

90.3 

94.2 

97.6 

98.3 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  WHO  OF  OBSERVATIONS  900 
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omwraio  locattoh  -a*  percentage  fhbquehcy  of  occurrence  or  ceiling  versus  visibility 

imATETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747910  STATIC!*  RAKE  I  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  ID  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP  HOURS:  12-14 


CEIL  HO 

n 

FEET 

CB 

7 

CB 

6 

GS 

5 

08 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTE 
OB  OB  OE  SB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

GS 

1 

OE 

3/4 

OB 

5/8 

GE 

1/2 

GS 

3/8 

GS 

1/4 

as 

0 

NO  CEIL 

43.1 

54.1 

56.8 

58.0 

58.2 

58.2 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

OE  20000 

48.7 

60.4 

64.3 

65.7 

65.9 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

OB 

1S000 

48.7 

60.4 

64.3 

65.7 

65.9 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

GS 

16000 

48.7 

60.4 

64.3 

65.7 

65.9 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

OB 

14000 

48.7 

60.6 

64.7 

66.0 

66.2 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

OB 

12000 

48.9 

61.1 

65.2 

66.6 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

OB 

10000 

52.4 

65.3 

69.8 

71.3 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

OB 

9000 

52.7 

65.6 

70.0 

71.6 

72.0 

72.0 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

OB 

8000 

56.8 

71.6 

76.6 

78.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

08 

7000 

57.7 

72.7 

77.7 

79.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

OB 

6000 

58.0 

73.0 

78.0 

79.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

OS 

5000 

58.7 

74.0 

79.2 

81.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

OB 

4500 

59.1 

74.6 

79.8 

81.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

OB 

4000 

59.8 

76.2 

81.4 

83.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

OB 

3500 

60.8 

77.7 

83.0 

84.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

SB 

3000 

62.4 

80.2 

85.9 

88.0 

89.3 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

OB 

2500 

63.3 

81.7 

87.8 

89.9 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

OB 

2000 

64.0 

82.9 

89.3 

91.4 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

OB 

1800 

64.0 

83.2 

89.7 

91.8 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

08 

1500 

64.2 

83.8 

90.3 

93.0 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

m 

1200 

64.6 

84.7 

91.4 

94.3 

96.0 

96.0 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OB 

1000 

64.6 

84.8 

91.6 

94.4 

96.3 

96.3 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

08 

900 

64.8 

85.0 

91.8 

94.7 

96.6 

96.6 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

OB 

800 

65.0 

85.3 

92.3 

95.2 

97.2 

97.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

700 

65.0 

85.3 

92.4 

95.3 

97.3 

97.3 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

CB 

600 

65.0 

85.3 

92.6 

95.4 

97.4 

97.4 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

SB 

500 

65.0 

85.3 

92.7 

95.7 

97.8 

97.9 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

65.0 

85.3 

92.7 

95.7 

97.8 

97.9 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

65.0 

85.3 

92.7 

95.7 

97.8 

97.9 

99.2 

99.4 

99.4 

99.. 

9.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

65.0 

85.3 

92.7 

95.7 

97.8 

97.9 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

65.0 

85.3 

92.7 

95.7 

97.8 

97.9 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

65.0 

85.3 

92.7 

95.7 

97.8 

97.9 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  MISER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A' 
OSAFEDIC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  OTC: 

♦  5 

MONTH: 

SEP 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

OB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

FIR 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

45.4 

53.0 

55.6 

57.3 

57.4 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

OB 

20000 

50.7 

60.2 

63.4 

65.3 

65.8 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

GE 

18000 

50.8 

60.3 

63.6 

65.4 

65.9 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

GE 

16000 

50.8 

60.3 

63.6 

65.4 

65.9 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

OB 

14000 

50.8 

60.8 

64.0 

65.9 

66.3 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GE 

12000 

51.0 

61.1 

64.7 

66.8 

67.2 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

OB 

10000 

54.2 

65.3 

69.1 

71.6 

72.1 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GE 

9000 

54.2 

65.4 

69.2 

71.7 

72.2 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GE 

8000 

59.0 

72.0 

76.4 

78.9 

79.8 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GE 

7000 

59.3 

72.8 

77.2 

79.7 

80.6 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GE 

6000 

60.9 

74.3 

79.0 

81.4 

82.3 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

GE 

5000 

61.9 

75.7 

80.3 

82.8 

83.7 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GE 

4500 

62.0 

75.8 

80.4 

82.9 

83.8 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GE 

4000 

63.2 

77.3 

82.2 

84.8 

85.7 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GE 

3500 

64.2 

78.8 

83.8 

86.3 

87.3 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

GE 

3000 

65.6 

80.6 

85.7 

88.8 

90.0 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

GE 

2500 

65.8 

81.8 

87.1 

90.3 

91.7 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

2000 

66.2 

83.0 

88.3 

91.6 

93.0 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GE 

1800 

66.2 

83.0 

88.8 

92.2 

93.7 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

1500 

66.7 

83.7 

89.7 

93.2 

94.8 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

1200 

66.8 

84.4 

90.6 

94.4 

96.0 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

1000 

67.0 

84.8 

90.9 

94.8 

96.7 

97.2 

97.4 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

OB 

900 

67.2 

85.1 

91.2 

95.4 

97.4 

98.0 

98.2 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

800 

67.4 

85.4 

91.8 

96.1 

98.1 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

700 

67.4 

85.4 

91.8 

96.3 

98.3 

98.9 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OR 

600 

67.4 

85.4 

91.9 

96.4 

98.6 

99.1 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

500 

67.4 

85.4 

92.0 

96.6 

98.7 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

400 

67.4 

85.4 

92.0 

96.7 

98.8 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

67.4 

85.4 

92.0 

96.7 

98.8 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

67.4 

85.4 

92.0 

96.7 

98.8 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

67.4 

85.4 

92.0 

96.7 

98.8 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

67.4 

85.4 

92.0 

96.7 

98.8 

99.3 

99.6 

99. B 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

U8AFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER  I 

747910 

STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB 

SC 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST  TO  UTCl 

♦  5 

MONTH: 

SEP 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  HUBS 

IN 

OB 

GS 

OB 

98 

CE 

GS 

OB 

GB 

OB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GE 

GE 

G£ 

FBR 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

44.9 

53.9 

55.7 

57.5 

58.4 

58.5 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

OB 

20000 

51.0 

62.2 

65.1 

67.1 

68.3 

68.4 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

OB 

18000 

51.3 

62.6 

65.5 

67.5 

68.6 

68.7 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

98 

16000 

51.3 

62.6 

65.5 

67.5 

68.6 

68.7 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

es 

14000 

51.4 

62.9 

65.9 

67.9 

69.0 

69.2 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

08 

12000 

52.0 

63.5 

66.5 

68.5 

69.6 

69.7 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

08 

10000 

54.7 

66.7 

70.2 

72.6 

73.7 

73.8 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

cs 

9000 

54.8 

67.3 

70.7 

73.2 

74.3 

74.4 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

at 

8000 

58.8 

72.9 

76.7 

79.7 

80.8 

81.0 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

CE 

7000 

60.0 

74.2 

78.0 

81.0 

82.1 

82.2 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

98 

6000 

61.0 

75.2 

79.0 

82.0 

83.1 

83.3 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

OR 

5000 

61.9 

76.3 

80.4 

83.5 

84.6 

85.0 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

OB 

4500 

61.9 

76.3 

80.4 

83.5 

84.6 

85.0 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

OB 

4000 

62.6 

77.3 

81.4 

84.5 

85.6 

86.0 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

OB 

3500 

63.5 

78.5 

82.6 

85.7 

86.9 

87.2 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

98 

3000 

64.7 

80.3 

85.0 

88.4 

90.0 

90.4 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

2500 

65.7 

81.5 

86.3 

89.9 

91.5 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

08 

2000 

66.6 

83.1 

88.1 

91.6 

93.3 

93.8 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OB 

1800 

66.6 

83.1 

88.1 

91.6 

93.3 

93.8 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OB 

1500 

66.8 

83.6 

88.8 

92.8 

94.4 

94.9 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

OB 

1200 

67.3 

84.9 

90.1 

94.2 

95.9 

96.3 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97-0 

97.0 

97.0 

97.0 

OB 

1000 

67.5 

85.3 

90.6 

95.3 

97.1 

97.6 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

96.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

08 

900 

67.5 

85.3 

90.6 

95.3 

97.3 

97.8 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

08 

800 

67.5 

85.3 

90.8 

95.4 

97.7 

98.1 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

98 

700 

67.5 

85.3 

90.8 

95.7 

97.9 

98.3 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

08 

600 

67.5 

85.3 

91.0 

95.9 

98.2 

98.7 

99.2 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

500 

67.5 

85.3 

91.0 

96.0 

98.4 

98.9 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

400 

67.5 

85.3 

91.1 

96.1 

98.6 

99.0 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

67.5 

85.3 

91.1 

96.1 

98.6 

99.0 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98 

200 

67.5 

85.3 

91.1 

96.1 

98.6 

99.0 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

100 

67.5 

85.3 

91.1 

96.1 

98.6 

99.0 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

67.5 

85.3 

91.1 

96.1 

98.6 

99.0 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL 


OP  OBSERVATIONS  898 
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onmnno  locotiom  *a* 

U8AFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PBRCBHTAGB  PRBQUBHCT  OP  OCCURRKHCE  OP  CEILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  08SBHVATIOHS 


STATIC*  HUMBER:  747910  8TATICM  RAKE:  MYRTLE  BEACH  APB  SC 

LOT  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MOHTH:  SEP  HOURS:  21-23 


CEILIRO 

IR 

FEET 

OB 

7 

OB 

6 

OB 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTE 
SB  GE  GE  OB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO  CEIL 

50.1 

56.0 

59.3 

61.8 

62.0 

62.0 

62.0 

62.1 

62.1 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

6E  20000 

54.3 

61.6 

65.4 

68.2 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

OB 

18000 

54.3 

61.6 

65.4 

68.2 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

OE 

16000 

54.3 

61.6 

65.4 

68.2 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

OB  14000 

54.5 

61.9 

65.7 

68.5 

68.8 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

OE  12000 

54.6 

62.0 

65.8 

68.6 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

OB 

10000 

57.7 

66.4 

70.2 

73.4 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

OE 

9000 

57.9 

66.6 

70.3 

73.5 

73.8 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

OB 

8000 

62.4 

72.5 

76.3 

79.8 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

OE 

7000 

62.9 

72.9 

76.7 

80.3 

80.6 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

OB 

6000 

63.5 

73.6 

77.4 

80.9 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

OB 

5000 

65.2 

75.4 

79.2 

02.7 

83.1 

83.3 

83.4 

83.5 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

OE 

4500 

65.2 

75.4 

79.2 

82.7 

83.1 

83.3 

83.4 

83.5 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

OE 

4000 

66.6 

76.8 

80.6 

P4.2 

84.5 

84.7 

84.8 

84.9 

84.9 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

OE 

3500 

67.9 

78.5 

82.3 

85.8 

86.2 

86.4 

86.5 

86.6 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

OE 

3000 

69.2 

80.7 

85.7 

89.6 

90.3 

90.5 

90.6 

90.7 

90.7 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

OE 

2500 

70.7 

82.5 

87.7 

91.8 

92.4 

92.6 

92.8 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

OE 

2000 

71.1 

83.4 

89.2 

93.2 

93.9 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

OE 

1800 

71.1 

83.4 

89.2 

93.3 

94.0 

94.2 

94.3 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

OE 

1500 

71.1 

83.8 

89.6 

93.9 

94.5 

94.8 

95.0 

95.1 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OB 

1200 

71.6 

84.8 

91.0 

95.2 

96.0 

96.3 

96.5 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OE 

1000 

71.7 

85.2 

91.4 

95.7 

96.8 

97.1 

97.3 

97.4 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

OE 

900 

71.7 

85.4 

91.6 

95.9 

97.0 

97.3 

97.5 

97.7 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

OB 

800 

71.7 

85.4 

91.6 

95.9 

97.2 

97.5 

97.8 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

700 

71.9 

85.6 

91.9 

96.1 

97.4 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OB 

600 

72.1 

85.8 

92.6 

96.9 

98.2 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.7. 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OE 

500 

72.1 

85.8 

92.9 

97.3 

98.7 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OE 

400 

72.1 

85.8 

93.0 

97.4 

98.8 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OE 

300 

72.1 

85.8 

93.2 

97.7 

99.0 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

200 

72.1 

85.8 

93.2 

97.7 

99.0 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

72.1 

85.8 

93.2 

97.7 

99.0 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

000 

72.1 

85.8 

93.2 

97.7 

99.0 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OB8KHVATTCHS  897 
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operating  location  -a* 
ubafetac,  asbkvtllb  nc 


PEBCEHTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILIHQ  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  RAMS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

1ST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


CEIL  11*0 

IH 

FEET 

OB 

7 

CB 

6 

GB 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IH  8TATUTB 

CB  GE  OB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

41.5 

51.3 

55.5 

57.9 

59.3 

59.4 

59.8 

60.0 

60.0 

60.1 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.4 

60.4 

GE  20000 

45.6 

56.6 

61.6 

64.4 

66.0 

66.2 

66.6 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

OB 

18000 

45.6 

56.7 

61.6 

64.5 

66.1 

66.3 

66.7 

66.9 

66.9 

67.0 

67.1 

67.1 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

OB 

16000 

45.6 

56.7 

61.6 

64.5 

66.1 

66.3 

66.7 

66.9 

66.9 

67.0 

67.1 

67.1 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

OB 

14000 

45.7 

56.9 

61.9 

64.7 

66.3 

66.5 

66.9 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

CB  12000 

46.2 

57.5 

62.5 

65.4 

67.0 

67.2 

67.6 

67.9 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

GB 

10000 

49.0 

61.3 

66.7 

69.9 

71.6 

71.9 

72.3 

72.5 

72.5 

72.7 

72.7 

72.7 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

OB 

9000 

49.2 

61. 5 

67.0 

70.3 

72.0 

72.2 

72.6 

72.9 

72.9 

73.0 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

08 

8000 

53.5 

67.1 

73.2 

76.8 

78.7 

79.1 

79.6 

79.8 

79.8 

79.9 

80.0 

80.0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GB 

7000 

54.0 

67.8 

73.8 

77.5 

79.4 

79.7 

80.2 

80.5 

80.5 

80.6 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

OB 

6000 

54.7 

68.4 

74.5 

78.2 

80.1 

80.4 

80.9 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.5 

81.5 

81.6 

61.6 

08 

5000 

55.6 

69.7 

75.9 

79.6 

81.6 

82.0 

82.5 

82.8 

82.8 

82.9 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

OB 

4500 

55.8 

69.9 

76.1 

79.8 

81.8 

82.2 

82.1 

83.0 

83.0 

83.1 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

08 

4000 

56.6 

71.1 

77.4 

81.1 

83.2 

83.6 

84.1 

84.3 

84.3 

84.5 

84.5 

84.5 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

08 

3500 

57.3 

72.1 

76.6 

82.3 

84.4 

84.8 

85.4 

85.6 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

08 

3000 

58.7 

74.0 

80.9 

85.0 

87.4 

87.8 

88.4 

88.7 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

08 

2500 

59.4 

75.2 

82.3 

86.4 

88.9 

89.3 

90.0 

90.3 

90.3 

90.4 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

OE 

2000 

60.0 

76.3 

83.6 

87.9 

90.4 

90.8 

91.6 

91.9 

91.9 

92.0 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

08 

1800 

60.0 

76.5 

83.8 

88.1 

90.6 

91.1 

91.8 

92.1 

92.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

08 

1500 

60.4 

77.2 

84.6 

89.1 

91.8 

92.3 

93.1 

93.4 

93.4 

93.5 

93.6 

93.6 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

08 

1200 

60.8 

78.0 

85.6 

90.2 

93.0 

93.5 

94.4 

94.7 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

08 

1000 

61.1 

78.5 

86.2 

90.8 

93.8 

94.3 

95.2 

95.6 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

08 

900 

61.2 

78.7 

86.4 

91.1 

94.2 

94.7 

95.7 

96.0 

96.0 

96.2 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

08 

800 

61.3 

79.0 

86.8 

91.6 

94.7 

95.3 

96.3 

96.7 

96.7 

96.9 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

08 

700 

61.4 

79.2 

87.0 

91.9 

95.1 

95.7 

96.8 

97.2 

97.2 

97.4 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

a 

600 

61.5 

79.4 

87.4 

92.4 

95.7 

96.3 

97.5 

97.9 

97.9 

98.1 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

08 

500 

61.6 

79.4 

87.7 

92.7 

96.1 

96.7 

98.0 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

08 

400 

61.6 

79.5 

87.8 

92.8 

96.3 

96.9 

98.2 

98.6 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

08 

300 

61.6 

79.5 

87.8 

92.9 

96.5 

97.1 

98.5 

98.9 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

GB 

200 

61.6 

79.5 

87.9 

93.0 

96.6 

97.2 

98.6 

99.1 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

■ 

100 

61.6 

79.5 

87.9 

93.0 

96.6 

97.2 

98.6 

99.1 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

000 

61.6 

79.5 

87.9 

93.0 

96.6 

97.2 

98.6 

99.1 

99.1 

9914 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  7195 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
(ISAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LOT  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  00-02 


CEILING 

III 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  III  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO 

CEIL 

55.6 

62.5 

66.2 

68.5 

69.6 

69.6 

69.8 

69.8 

69.8 

70.0 

70.1 

70.1 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

GB 

20000 

58.2 

65.5 

69.8 

72.3 

73.3 

73.3 

73.5 

73.5 

73.5 

73.8 

73.9 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

GE 

18000 

58.2 

65.5 

69.8 

72.3 

73.3 

73.3 

73.5 

73.5 

73.5 

73.8 

73.9 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

GB 

16000 

58.2 

65.5 

69.8 

72.3 

73.3 

73.3 

73.5 

73.5 

73.5 

73.8 

73.9 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

GB 

14000 

58.3 

65.6 

69.9 

72.4 

73.4 

73.4 

73.7 

73.7 

73.7 

73.9 

74.0 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

GB 

12000 

58.4 

65.7 

70.1 

72.6 

73.7 

73.7 

73.9 

73.9 

73.9 

74.1 

74.2 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.5 

GB 

10000 

61.4 

68.9 

73.3 

76.0 

77.1 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.5 

77.6 

77.6 

77.8 

77.8 

77.8 

78.0 

GB 

9000 

61.5 

69.1 

73.5 

76.2 

77.3 

77.3 

77.5 

77.5 

77.5 

77.7 

77.8 

77.8 

78.1 

78.1 

78.1 

78.2 

GB 

8000 

63.9 

71.6 

76.6 

79.8 

80.9 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.3 

81.4 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

GB 

7000 

64.0 

71.7 

76.7 

79.9 

81.0 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.4 

81.5 

81.5 

81.7 

81.7 

81.7 

81.8 

GB 

6000 

64.1 

71.8 

76.8 

80.0 

81.1 

81.1 

81.3 

81.3 

81.3 

81.5 

81.6 

81.6 

81.8 

81.8 

81.8 

81.9 

GB 

5000 

64.6 

72.4 

77.4 

80.6 

81.7 

81.8 

82.2 

82.2 

82.2 

82.4 

82.5 

82.5 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

OE 

4500 

65.1 

72.8 

78.0 

81.2 

82.3 

82.4 

82.7 

82.7 

82.7 

82.9 

83.0 

83.0 

83.2 

83.2 

83.2 

83.3 

GB 

4000 

66.9 

74.8 

80.2 

83.7 

84.8 

84.9 

85.4 

85.4 

85.4 

85.6 

85.7 

85.7 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

GB 

3500 

67.6 

75.8 

81.3 

84.7 

86.0 

86.1 

86.6 

86.6 

86.6 

86.8 

86.9 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

GB 

3000 

68.5 

77.4 

83.0 

86.9 

88.3 

88.4 

88.8 

88.8 

88.8 

89.0 

89.1 

89.1 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

GE 

2500 

69.4 

78.5 

84.3 

88.3 

89.7 

89.8 

90.2 

90.2 

90.2 

90.4 

90.5 

90.5 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

GB 

2000 

71.1 

80.5 

86.7 

90.6 

92.0 

92.2 

92.6 

92.6 

92.6 

92.8 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

GB 

1800 

71.6 

81.1 

87.4 

91.4 

92.8 

92.9 

93.3 

93.3 

93.3 

93.5 

93.7 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

GE 

1500 

72.4 

81.9 

88.4 

92.6 

94.1 

94.2 

94.6 

94.6 

94.6 

94.8 

94.9 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

GB 

1200 

72.6 

82.3 

88.9 

93.2 

94.8 

94.9 

95.4 

95.4 

95.4 

95.6 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

GB 

1000 

72.7 

82.4 

89.0 

93.3 

94.9 

95.1 

95.5 

95.6 

95.6 

95.8 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

GB 

900 

72.7 

82.5 

89.1 

93.4 

95.1 

95.2 

95.6 

95.7 

95.7 

95.9 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

GB 

800 

73.1 

83.1 

89.8 

94.1 

95.7 

95.8 

96.2 

96.3 

96.3 

96.6 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

GB 

700 

73.1 

83.1 

89.8 

94.2 

95.8 

95.9 

96.3 

96.5 

96.5 

96.7 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

OB 

600 

73.3 

83.4 

90.1 

94.5 

96.1 

96.2 

96.7 

96.8 

96.8 

97.0 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

GB 

500 

73.5 

83.9 

90.6 

95.1 

96.7 

96.8 

97.2 

97.3 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

GB 

400 

73.5 

83.9 

91.0 

95.5 

97.1 

97.2 

97.6 

97.7 

97.7 

98.0 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

GB 

300 

73.5 

83.9 

91.0 

95.6 

97.3 

97.4 

97.8 

98.0 

98.0 

98.4 

98.5 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

GB 

200 

73.5 

83.9 

91.0 

95.7 

97.5 

97.6 

98.1 

98.3 

98.3 

98.9 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

GB 

100 

73.5 

83.9 

91.0 

95.7 

97.5 

97.6 

98.1 

98.3 

98.3 

98.9 

99.0 

99.0 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

GB 

000 

73.5 

83.9 

91.0 

95.7 

97.5 

97.6 

98.1 

98.3 

98.3 

98.9 

99.0 

99.0 

99.5 

99.5 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  ’A” 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  03-05 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GE  GS  GE  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

NO 

CEIL 

49.5 

57.8 

61.5 

63.5 

65.7 

65.9 

66.1 

66.5 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

67.0 

67.0 

67.6 

67.7 

GE 

20000 

52.4 

60.9 

65.1 

67.3 

69.5 

69.7 

69.9 

70.2 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.8 

70.8 

71.4 

71.5 

CE 

18000 

52.4 

60.9 

65.1 

67.3 

69.5 

69.7 

69.9 

70.2 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.8 

70.8 

71.4 

71.5 

GE 

16000 

52.4 

60.9 

65.1 

67.3 

69.5 

69.7 

69.9 

70.2 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.8 

70.8 

71.4 

71.5 

GE 

14000 

52.6 

61.1 

65.3 

67.5 

69.7 

69.9 

70.1 

70.4 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

71.0 

71.0 

71.6 

71.7 

as 

12000 

52.7 

61.4 

65.6 

67.8 

70.0 

70.2 

70.4 

70.8 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.3 

71.3 

71.9 

72.0 

GE 

10000 

54.5 

63.5 

67.8 

70.3 

72.7 

72.9 

73.1 

73.4 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

74.0 

74.0 

74.6 

74.7 

GE 

9000 

54.5 

63.5 

67.8 

70.3 

72.7 

72.9 

73.1 

73.4 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

74.0 

74.0 

74.6 

74.7 

GE 

8000 

56.7 

66.5 

71.1 

74.0 

76.9 

77.1 

77.3 

77.6 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

78.2 

78.2 

78.8 

78.9 

GE 

7000 

57.0 

66.8 

71.4 

74.3 

77.2 

77.4 

77.6 

78.0 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.5 

78.5 

79.1 

79.2 

GB 

6000 

57.6 

67.4 

72.0 

74.9 

77.8 

78.1 

78.3 

78.6 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

79.1 

79.1 

79.8 

79.9 

GE 

5000 

50.1 

68.1 

72.9 

75.8 

78.7 

78.9 

79.1 

79.5 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

80.0 

80.0 

80.6 

80.8 

GB 

4500 

58.6 

68.6 

73.4 

76.3 

79.2 

79.5 

79.7 

80.0 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.5 

80.5 

81.2 

81.3 

GB 

4000 

60.6 

71.1 

76.1 

79.2 

82.3 

82.6 

82.9 

83.2 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.9 

83.9 

84.5 

84.6 

GB 

3500 

61.2 

71.7 

76.8 

79.9 

83.0 

83.3 

83.7 

84.0 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.6 

84.6 

85.3 

85.4 

GB 

3000 

61.8 

73.1 

78.3 

81.8 

85.1 

85.4 

85.7 

86.0 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.7 

86.7 

87.3 

87.4 

GB 

2500 

62.4 

74.0 

79.1 

82.7 

85.9 

86.2 

86.6 

86.9 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.5 

87. 5 

88.2 

88.3 

GB 

2000 

63.2 

75.2 

80.3 

84.0 

87.4 

87.7 

88.1 

88.4 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

89.0 

89.0 

89.7 

89.8 

GB 

1800 

63.5 

75.5 

80.8 

84.5 

88.0 

88.3 

88.6 

88.9 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.6 

89.6 

90.2 

90.3 

GB 

1500 

64.2 

76.3 

82.0 

85.9 

89.4 

89.7 

90.0 

90.3 

90.4 

90.5 

90.6 

90.6 

91.1 

91.1 

91.7 

91.8 

GE 

1200 

64.6 

77.4 

83.2 

87.3 

90.8 

91.1 

91.4 

91.7 

91.8 

91.9 

92.0 

92.0 

92.5 

92.5 

93.1 

93.2 

GB 

1000 

65.2 

78.4 

84.3 

88.4 

91.8 

92.2 

92.5 

92.8 

92.9 

93.0 

93.1 

93.1 

93.5 

93.5 

94.2 

94.3 

GB 

900 

65.4 

78.6 

84.6 

88.7 

92.2 

92.5 

92.8 

93.1 

93.2 

93.3 

93.4 

93.4 

93.9 

93.9 

94.5 

94.6 

GB 

800 

65.9 

79.2 

85.3 

89.4 

92.8 

93.1 

93.4 

93.8 

93.9 

94.0 

94.1 

94.1 

94.5 

94.5 

95.2 

95.3 

GB 

700 

65.9 

79.5 

85.5 

89.6 

93.0 

93.3 

93.8 

94.1 

94.2 

94.3 

94.4 

94.4 

94.8 

94.8 

95.5 

95.6 

GE 

600 

65.9 

79.5 

85.7 

90.0 

93.4 

93.8 

94.2 

94.5 

94.6 

94.7 

94.8 

94.8 

95.3 

95.3 

95.9 

96.0 

GB 

500 

65.9 

79.7 

85.9 

90.4 

94.0 

94.4 

94.8 

95.2 

95.3 

95.4 

95.5 

95.5 

95.9 

95.9 

96.6 

96.7 

OB 

400 

66.0 

79.8 

86.3 

90.9 

94.4 

94.8 

95.4 

95.7 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.5 

96.5 

97.1 

97.2 

GE 

300 

66.0 

79.9 

86.5 

91.0 

94.5 

94.9 

95.6 

95.9 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.8 

96.8 

97.4 

97.5 

GB 

200 

66.0 

79.9 

86.5 

91.0 

94.5 

94.9 

95.6 

95.9 

96.0 

96.5 

96.7 

96.7 

97.4 

97.4 

98.2 

98.3 

GE 

100 

66.0 

79.9 

86.5 

91.0 

94.5 

94.9 

95.6 

95.9 

96.1 

96.6 

96.8 

96.8 

97.8 

97.8 

99.1 

99.6 

08 

000 

66.0 

79.9 

86.  > 

91.0 

94.5 

94.9 

95.6 

95.9 

96.1 

96.6 

96.8 

96.8 

97.8 

97.8 

99.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LOT  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  06-08 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

CB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MI  LBS 
68  GB  GB  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

08 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

33.1 

47.5 

54.1 

57.5 

59.5 

59.8 

60.2 

60.5 

60.5 

60.5 

61.1 

61.1 

61.4 

61.4 

61.4 

61.6 

GE 

20000 

35.3 

50.5 

57.4 

60.9 

62.9 

63.2 

63.8 

64.1 

64.1 

64.1 

64.6 

64.6 

64.9 

64.9 

64.9 

65.2 

OB 

18000 

35.3 

50.5 

57.4 

60.9 

62.9 

63.2 

63.8 

64.1 

64.1 

64.1 

64.6 

64.6 

64.9 

64.9 

64.9 

65.2 

GB 

16000 

35.3 

50.5 

57.4 

60.9 

62.9 

63.2 

63.8 

64.1 

64.1 

64.1 

64.6 

64.6 

64.9 

64.9 

64.9 

65.2 

GE 

14000 

35.6 

50.9 

57.7 

61.2 

63.2 

63.5 

64.1 

64.4 

64.4 

64.4 

64.9 

64.9 

65.3 

65.3 

65.3 

65.5 

GE 

12000 

35.7 

51.1 

58.1 

61.7 

63.8 

64.1 

64.6 

64.9 

64.9 

64.9 

65.5 

65.5 

65.8 

65.8 

65.8 

66.0 

CB 

10000 

37.7 

53.9 

61.3 

65.4 

67.5 

67.8 

68.4 

68.7 

68.7 

68.7 

69.2 

69.2 

69.6 

69.6 

69.6 

69.8 

GB 

9000 

37.8 

54.0 

61.4 

65.5 

67.6 

68.0 

68.5 

68.8 

68.8 

68.8 

69.4 

69.4 

69.7 

69.7 

69.7 

69.9 

GB 

8000 

40.4 

58.0 

66.8 

71.2 

73.7 

74.0 

74.5 

74.9 

74.9 

74.9 

75.5 

75.5 

75.8 

75.8 

75.8 

76.0 

GE 

7000 

40.6 

58.2 

67.0 

71.4 

73.9 

74.2 

74.7 

75.2 

75.2 

75.2 

75.7 

75.7 

76.0 

76.0 

76.0 

76.2 

GB 

6000 

40.9 

58.7 

67.5 

72.2 

74.6 

74.9 

75.5 

75.9 

75.9 

75.9 

76.5 

76.5 

76.8 

76.8 

76.8 

77.0 

GE 

5000 

41.9 

59.9 

69.0 

73.7 

76.1 

76.5 

77.0 

77.4 

77.4 

77.5 

78.1 

78.1 

78.4 

78.4 

78.4 

78.6 

GE 

4500 

42.8 

60.8 

69.9 

74.5 

77.0 

77.3 

77.8 

78.3 

78.3 

78.4 

78.9 

78.9 

79.2 

79.2 

79.2 

79.5 

GB 

4000 

44.8 

63.3 

72.7 

77.4 

80.2 

80.6 

81.4 

81.8 

81.8 

81.9 

82.5 

82.5 

82.8 

82.8 

82.8 

83.0 

GB 

3500 

45.7 

64.2 

73.8 

78.6 

81.4 

81.8 

82.6 

83.0 

83.0 

83.1 

83.7 

83.7 

84.0 

84.0 

84.0 

84.2 

GE 

3000 

46.6 

65.2 

75.1 

80.2 

83.2 

83.8 

84.5 

84.9 

84.9 

85.1 

85.6 

85.6 

85.9 

85.9 

85.9 

86.1 

GB 

2500 

47.5 

66.2 

76.1 

81.4 

84.4 

84.9 

85.7 

86.1 

86.1 

86.2 

86.8 

86.8 

87.1 

87.1 

87.1 

87.3 

GB 

2000 

48.2 

67.1 

77.1 

82.6 

85.7 

86.2 

87.1 

87.6 

87.6 

87.8 

88.4 

88.4 

88.7 

88.7 

88.7 

88.9 

GB 

1800 

48.2 

67.2 

77.3 

82.8 

85.9 

86.5 

87.3 

87.8 

87.8 

88.1 

88.6 

88.6 

88.9 

88.9 

88.9 

89.1 

GB 

1500 

48.9 

68.1 

78.4 

84.0 

87.1 

87.7 

88.7 

89.4 

89.4 

89.6 

90.1 

90.1 

90.4 

90.4 

90.4 

90.6 

GB 

1200 

49.7 

69.0 

79.7 

85.4 

88.6 

89.2 

90.3 

91.0 

91.0 

91.2 

91.7 

91.7 

92.0 

92.0 

92.0 

92.3 

GB 

1000 

50.1 

69.6 

80.4 

86.1 

89.5 

90.1 

91.3 

91.9 

91.9 

92.2 

92.7 

92.7 

93.0 

93.0 

93.0 

93.2 

GB 

900 

50.4 

69.9 

80.9 

86.6 

90.0 

90.6 

91.8 

92.5 

92.5 

92.7 

93.2 

93.2 

93.5 

93.5 

93.5 

93.8 

GB 

800 

50.5 

70.5 

81.6 

87.5 

91.2 

91.8 

93.1 

93.8 

93.8 

94.0 

94.6 

94.6 

94.9 

94.9 

94.9 

95.2 

GE 

700 

50.6 

70.8 

81.9 

87.8 

91.6 

92.3 

93.5 

94.2 

94.2 

94.4 

95.1 

95.1 

95.4 

95.4 

95.4 

95.6 

GB 

600 

50.6 

70.9 

82.2 

88.1 

91.8 

92.5 

93.8 

94.4 

94.4 

94.6 

95.3 

95.3 

95.6 

95.7 

95.7 

95.9 

GB 

500 

51.1 

71.5 

83.1 

89.1 

93.0 

94.0 

95.3 

95.9 

95.9 

96.1 

96.8 

96.8 

97.1 

97.2 

97.2 

97.4 

GB 

400 

51.2 

71.6 

83.5 

89.6 

93.4 

94.4 

95.8 

96.5 

96.5 

96.7 

97.3 

97.3 

97.6 

97.7 

97.7 

98.0 

GB 

300 

51.2 

71.6 

83.5 

89.7 

93.5 

94.6 

96.1 

96.8 

96.8 

97.0 

97.6 

97.6 

98.1 

98.2 

98.3 

98.5 

GB 

200 

51.2 

71.6 

83.7 

89.8 

93.8 

94.8 

96.3 

97.0 

97.0 

97.3 

98.2 

98.2 

98.7 

98.8 

98.9 

99.1 

GE 

100 

51.2 

71.6 

83.7 

89.8 

93.8 

94.8 

96.3 

97.0 

97.0 

97.3 

98.2 

98.2 

98.8 

98.9 

99.8 

100.0 

GE 

000 

51.2 

71.6 

83.7 

89.8 

93.8 

94.8 

96.3 

97.0 

97.0 

97.3 

98.2 

98.2 

98.8 

98.9 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETA C,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTCs  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  09-11 


CEILING 

IN 

FEET 

1  GB 

1  7 

CE 

6 

GB 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GB  GB  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

92.4 

60.0 

61.3 

61.4 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

CE 

20000 

58.2 

66.1 

67.4 

67.6 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

GE 

18000 

58.4 

66.3 

67.6 

67.8 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

GS 

16000 

58.5 

66.5 

67.7 

68.0 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GE 

14000 

58.6 

66.6 

67.8 

68.1 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

CS 

12000 

59.1 

67.3 

68.8 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

GE 

10000 

62.3 

71.3 

73.1 

73.3 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GK 

9000 

62.5 

71.5 

73.3 

73.5 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

CS 

8000 

65.7 

75.8 

78.0 

78.2 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GE 

7000 

66.5 

76.6 

78.7 

78.9 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79,2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

CS 

6000 

66.7 

77.0 

79.2 

79.6 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

CS 

9000 

67.2 

77.7 

80.0 

80.5 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GE 

4900 

68.0 

78.5 

80.8 

81.3 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GE 

4000 

69.8 

81.0 

83.4 

84.1 

84.5 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

08 

3900 

70.3 

81.8 

84.3 

85.3 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

CS 

3000 

71.3 

83.1 

85.8 

87.0 

87.7 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

CS 

2900 

71.8 

83.9 

86.7 

88.0 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GB 

2000 

72.6 

84.9 

88.0 

89.2 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

CS 

1800 

72.9 

85.3 

88.3 

89.6 

90.3 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GS 

1900 

73.7 

86.1 

89.4 

90.6 

91.6 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

OS 

1200 

74.9 

87.6 

91.0 

92.5 

93.4 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GS 

1000 

75.4 

88.2 

91.6 

93.2 

94.6 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GS 

900 

75.4 

88.4 

92.0 

93.7 

95.1 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

800 

75.7 

89.0 

92.7 

94.6 

96.2 

96.7 

97.0 

97.0 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OS 

700 

75.7 

89.1 

93.1 

95.3 

97.0 

97.4 

97.7 

97.7 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OS 

600 

75.7 

89.1 

93.2 

95.4 

97.1 

97.5 

98.1 

98.2 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

900 

75.7 

89.4 

93.7 

95.8 

97.7 

98.2 

98.7 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

08 

400 

75.7 

89.4 

93.8 

95.9 

98.0 

98.4 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

« 

300 

75.7 

89.4 

93.8 

96.0 

98.2 

98.6 

99.1 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

08 

200 

75.7 

89.4 

93.8 

96.0 

98.2 

98.6 

99.1 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

08 

100 

75.7 

89.4 

93.8 

96.0 

98.2 

98.6 

99.1 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

08 

000 

75.7 

89.4 

93.8 

96.0 

98.2 

98.6 

99.1 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
U8AFSTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FRBQUBNCT  OF  OCCURREHCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITT 
FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  KAMB:  MTHTLB  BEACH  AFB  SC 

LSI  TO  DTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  12-14 


CEILING 

IN 

FEET 

68 

7 

CE 

6 

CB 

5 

OB 

4 

VISIBILITT  IN  STATUTE 

CE  CE  CB  CB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

OE 

1  1/4 

CB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/0 

CE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

CB 

0 

NO  CEIL 

57.2 

61.5 

61.6 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

CE  20000 

65.1 

69.9 

70.3 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

CE 

18000 

65.2 

70.0 

70.4 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

6E 

16000 

65.3 

70.1 

70.5 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

6E 

14000 

65.4 

70.2 

70.6 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

OB 

12000 

66.9 

72.2 

72.6 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

OB 

10000 

69.7 

75.6 

76.0 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

OB 

9000 

69.7 

75.6 

76.0 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

CE 

8000 

73.2 

79.8 

80.6 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

OB 

7000 

74.2 

80.9 

81.7 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

OE 

6000 

74.6 

81.3 

82.2 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

CE 

5000 

74.9 

81.8 

82.9 

83.3 

83.3 

83.4 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

CE 

4500 

75.2 

82.0 

83.2 

83.7 

83.7 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

OB 

4000 

76.6 

84.3 

85.5 

85.9 

86.0 

86.1 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

OB 

3500 

77.2 

85.1 

86.2 

86.8 

86.9 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

OB 

3000 

78.6 

86.6 

87.7 

88.5 

88.7 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

CE 

2500 

79.4 

87.5 

89.0 

89.8 

90.1 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

CE 

2000 

81.2 

90.4 

92.3 

93.0 

93.3 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

CE 

1800 

81.6 

90.9 

92.7 

93.4 

93.9 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

CE 

1500 

81.9 

91.4 

93.5 

94.4 

94.9 

95.2 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

CE 

1200 

82.8 

92.3 

94.5 

95.4 

95.9 

96.1 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

CE 

1000 

82.8 

92.4 

94.6 

95.5 

96.3 

96.6 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

CE 

900 

83.0 

92.9 

95.2 

96.0 

96.9 

97.1 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

CE 

800 

83.7 

93.5 

96.0 

97.2 

98.2 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.0 

98.8 

OE 

700 

83.7 

93.5 

96.0 

97.2 

98.3 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

600 

83.7 

93.5 

96.0 

97.2 

98.3 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

CE 

500 

83.7 

93.5 

96.0 

97.2 

98.5 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

CE 

400 

83.8 

93.8 

96.2 

97.4 

98.7 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

83.8 

93.8 

96.2 

97.4 

98.7 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

200 

83.8 

93.8 

96.2 

97.4 

98.7 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

83.8 

93.8 

96.2 

97.4 

98.7 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

000 

83.8 

93.8 

96.2 

97.4 

98.7 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUWER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BRACE  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  ID  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

OCT 

SOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GE 

GB 

GS 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

57.7 

62.4 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

GE  20000 

65.4 

70.4 

70.8 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GE 

18000 

65.5 

70.5 

70.9 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GE 

16000 

65.5 

70.5 

70.9 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GE 

14000 

65.5 

70.5 

70.9 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GE 

12000 

66.9 

72.0 

72.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GE 

10000 

68.9 

74.8 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GE 

9000 

68.9 

74.0 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GE 

8000 

73.1 

80.1 

80.5 

81.0 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GE 

7000 

74.0 

81.0 

81.4 

81.8 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GB 

6000 

74.7 

81.7 

82.2 

82.6 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GE 

5000 

75.4 

82.6 

83.1 

83.7 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GE 

4500 

75.6 

83.0 

83.7 

84.2 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GE 

4000 

77.1 

85.7 

86.6 

87.1 

87.7 

87.7 

87.7 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

OB 

3500 

77.7 

86.5 

87.4 

88.0 

88.6 

88.6 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GE 

3000 

79.2 

88.9 

90.0 

90.6 

91.4 

91.4 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

2500 

79.7 

89.7 

90.8 

91.4 

92.3 

92.3 

92.3 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

QB 

2000 

81.3 

91.8 

93.0 

93.7 

94.6 

94.6 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GS 

1800 

81.6 

92.2 

93.3 

94.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GE 

1500 

81.8 

92.5 

93.8 

94.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GE 

1200 

82.4 

93.0 

94.3 

95.3 

96.2 

96.2 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

QB 

1000 

82.9 

93.5 

94.8 

95.8 

96.8 

96.8 

97.1 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

900 

82.9 

93.5 

95.2 

96.1 

97.1 

97.1 

97.5 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

800 

83.0 

93.8 

95.4 

97.0 

98.0 

98.0 

98.4 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

700 

83.2 

94.0 

95.6 

97.2 

98.2 

98.2 

98.6 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

QB 

600 

83.2 

94.0 

95.8 

97.4 

98.4 

98.4 

98.8 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

500 

83.3 

94.1 

96.0 

97.6 

98.6 

98.6 

99.0 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

83.3 

94.1 

96.0 

97.6 

98.6 

98.6 

99.0 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

83.3 

94.1 

96.0 

97.6 

98.6 

98.6 

99.0 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

83.3 

94.1 

96.0 

97.6 

98.6 

98.6 

99.0 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

83.3 

94.1 

96.0 

97.6 

98.6 

98.6 

99.0 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

83.3 

94.1 

96.0 

97.6 

98.6 

98.6 

99.0 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IDEAL  HUBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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operating  location 

ASHEVILLE  HC 


747910 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  1MMB:  MYRTLE  BEACH  APB  8C 
LSI  TO  IRC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  18-20 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

OE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 
GE  GB 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 

GE  G8 

1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

59.8 

65.1 

66.5 

66.8 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

CE  20000 

64.8 

70.5 

72.2 

72.5 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

GE 

18000 

64.9 

70.6 

72.3 

72.6 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

OE 

16000 

64.9 

70.6 

72.3 

72.6 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GE 

14000 

64.9 

70.6 

72.3 

72.6 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

OE 

12000 

66.2 

72.3 

74.1 

74.4 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GE 

10000 

68.3 

75.1 

77.1 

77.4 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

GE 

9000 

68.5 

75.3 

77.3 

77.6 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

GE 

8000 

72.4 

80.4 

82.8 

83.4 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GE 

7000 

72.4 

80.4 

82.8 

83.4 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

OB 

6000 

73.0 

81.2 

83.5 

84.2 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GE 

5000 

73.7 

81.9 

84.5 

85.4 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GE 

4500 

74.0 

82.3 

85.2 

86.0 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

CE 

4000 

75.3 

84.4 

87.8 

88.7 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GE 

3500 

75.6 

84.9 

88.6 

89.5 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

OR 

3000 

76.3 

86.3 

90.2 

91.1 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GE 

2500 

77.2 

87.5 

91.7 

92.6 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GE 

2000 

78.1 

88.7 

92.9 

93.8 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

1800 

78.2 

88.8 

93.0 

94.0 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GE 

1500 

79.0 

89.9 

94.2 

95.3 

96.0 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

1200 

79.5 

90.8 

95.3 

96.3 

97.2 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

1000 

79.9 

91.3 

95.8 

96.9 

97.7 

98.0 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

900 

80.0 

91.5 

96.0 

97.1 

98.0 

98.2 

98.4 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

800 

80.1 

91.6 

96.2 

97.3 

98.2 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

700 

80.3 

91.8 

96.8 

97.8 

98.8 

99.0 

99.2 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

600 

80.5 

92.0 

97.1 

98.2 

99.1 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

80.5 

92.0 

97.1 

98.2 

99.1 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

80.5 

92.0 

97.1 

98.2 

99.1 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

80.5 

92.0 

97.1 

98.2 

99.1 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

200 

80.5 

92-0 

97.1 

98.2 

99.1 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OK 

100 

80.5 

92.0 

97.1 

98.2 

99.1 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

80.5 

92.0 

97.1 

98.2 

99.1 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  (V  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSOS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RIMERS  747910  STATION  NAMES  MYRTLE  BEACH  APB  SC  PERIOD  OP  RECORDS  OCT  81  -  SEP  91 


1ST  TO  UTC3 

♦  5 

MONTH: 

OCT 

H0UR8S 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILB8 

in 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

OE 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

59.8 

64.6 

68.2 

68.9 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

OE  20000 

63.4 

69.0 

73.1 

74.0 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

OB 

18000 

63.4 

69.0 

73.1 

74.0 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

OK 

16000 

63.4 

69.0 

73.1 

74.0 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

GB 

14000 

63.5 

69.1 

73.2 

74.1 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

OB 

12000 

64.2 

69.9 

74.0 

74.9 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

GS 

10000 

67.5 

73.8 

77.8 

78.0 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

GB 

9000 

67.7 

74.0 

78.1 

79.0 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

GE 

8000 

70.6 

77.2 

81.9 

83.0 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.8 

GB 

7000 

70.9 

77.4 

82.2 

83.2 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

84.0 

GB 

6000 

71.3 

77.8 

82.6 

83.7 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

GB 

5000 

71.3 

77.8 

82.9 

84.4 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

GB 

4500 

71.6 

78.4 

83.5 

85.2 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

•5.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

GB 

4000 

73.0 

80.1 

•5.7 

87.3 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

GB 

3500 

74.3 

81.4 

•7.0 

88.6 

89.2 

09.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.4 

GB 

3000 

76.0 

83.3 

•8.9 

90.6 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

GB 

2500 

76.2 

84.0 

89.7 

91.5 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

GB 

2000 

78.4 

86.5 

92.3 

94.1 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

08 

1800 

78.5 

•6.7 

92.5 

94.3 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

GB 

1500 

78.9 

87.4 

93.2 

95.2 

96.2 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

GB 

1200 

79.1 

88.1 

94.0 

95.9 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

GB 

1000 

79.2 

•8.2 

94.1 

96.0 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

08 

900 

79.4 

88.4 

94.3 

96.2 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

GE 

800 

79.7 

88.7 

94.6 

96.7 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

GB 

700 

79.7 

aa.a 

94.8 

96.9 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

96.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

GB 

600 

79.9 

•9.0 

95.2 

97.2 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

GB 

500 

79.9 

•9.0 

95.2 

97.2 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

GB 

400 

79.9 

•9.2 

95.6 

97.6 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

GB 

300 

79.9 

•9.4 

95.8 

97.6 

99.0 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

08 

200 

79.9 

•9.4 

95.8 

98.0 

99.1 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

• 

100 

79.9 

•9.4 

95.8 

98.0 

99.1 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

08 

000 

79.9 

•9.4 

95.8 

98.0 

99.1 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 
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opbratinb  location  -a 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILINQ  VERSOS  VISIBILITY 


03AFE1AC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  7479X0  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  TO:  ♦  5  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


CEILING! 

IN 

FEET 

OE 

7 

CB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IB  STATUTE  MILES 
CB  OB  08  OB  OE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

CB 

3/4 

CB 

5/8 

GE 

1/2 

OE 

3/8 

OB 

1/4 

GB 

0 

NO 

CEIL 

53.1 

60.2 

62.7 

63.9 

64.7 

64.8 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.3 

65.4 

CB 

20000 

57.8 

65.4 

68.3 

69.5 

70.4 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

OB 

18000 

57.9 

63.4 

68.3 

69.6 

70.4 

70.5 

70.6 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

71.0 

71.1 

OB 

16000 

57.9 

65.5 

68.3 

69.6 

70.5 

70.5 

70.6 

70.". 

70.7 

70.8 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

OE 

14000 

58.1 

65.6 

68.5 

69.7 

70.6 

70.6 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

OE 

12000 

58.8 

66.5 

69.4 

70.8 

71.6 

71.7 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.1 

72.1 

72.2 

72.3 

OE 

10000 

61.3 

69.6 

72.7 

74.1 

75.0 

75.1 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

OB 

9000 

61.4 

69.7 

72.8 

74.2 

75.1 

75.2 

75.3 

75.4 

75.4 

75.5 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

OB 

8000 

64.5 

73.7 

77.3 

79.0 

80.0 

80.1 

80.2 

80.3 

80.3 

80.4 

80.5 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.7 

OE 

7000 

64.9 

74.1 

77.7 

79.4 

80.5 

80.5 

80.6 

80.7 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.1 

81.2 

OE 

6000 

65.4 

74.6 

78.3 

80.0 

81.0 

81.1 

81.2 

81.3 

81.3 

81.4 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

OE 

3000 

63.9 

75.3 

79.1 

80.9 

82.0 

82.1 

82.3 

82.4 

82.4 

82.5 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

OE 

4300 

66.4 

73.8 

79.7 

81.5 

82.6 

82.8 

82.9 

83.0 

83.0 

83.1 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

OE 

4000 

68.0 

78.1 

82.3 

84.2 

85.4 

85.5 

85.7 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

OE 

3500 

68.7 

78.9 

83.2 

85.2 

86.4 

86.5 

86.8 

86.9 

86.9 

87.0 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

OE 

3000 

69.8 

80.5 

84.9 

87.1 

88.5 

88.6 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.3 

89.4 

OE 

2300 

70.4 

81.4 

85.9 

88.2 

89.6 

89.7 

90.0 

90.1 

90.1 

90.2 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

OE 

2000 

71.7 

83.1 

87.8 

90.1 

91.6 

91.7 

92.0 

92.1 

92.1 

92.2 

92.3 

92.3 

92.5 

92.5 

92.5 

92.6 

OE 

1800 

72.0 

83.4 

88.2 

90.5 

92.0 

92.2 

92.4 

92.5 

92.5 

92.6 

92.7 

92.7 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

OE 

1500 

72.6 

84.2 

89.1 

91.6 

93.1 

93.4 

93.7 

93.8 

93.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

OE 

1200 

73.2 

85.1 

90.1 

92.7 

94.3 

94.5 

94.9 

95.0 

95.0 

95.1 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

OE 

1000 

73.3 

85.5 

90.6 

93.2 

94.9 

95.1 

95.5 

95.7 

95.7 

95.8 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

OE 

900 

73.6 

85.7 

90.9 

93.5 

95.2 

95.5 

95.8 

96.1 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

OB 

800 

74.0 

86.2 

91.5 

94.2 

96.0 

96.3 

96.7 

96.9 

96.9 

97.1 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

OE 

700 

74.0 

86.3 

91.7 

94.5 

96.3 

96.6 

97.0 

97.3 

97.3 

97.4 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.9 

OE 

600 

74.1 

66.4 

91.9 

94.7 

96.6 

96.9 

97.3 

97.6 

97.6 

97.7 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

BE 

300 

74.2 

86.6 

92.2 

95.1 

97.0 

97.3 

97.8 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

98.7 

OB 

400 

74.2 

86.7 

92.4 

95.3 

97.3 

97.6 

98.1 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

OB 

300 

74.2 

86.7 

92.5 

95.4 

97.4 

97.7 

98.3 

98.6 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

OE 

200 

74.2 

86.7 

92.5 

93.5 

97.4 

97.8 

98.4 

98.7 

98.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

OE 

100 

74.2 

86.7 

92.5 

95.3 

97.4 

97.8 

98.4 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

OE 

000 

74.2 

86.7 

92.3 

95.5 

97.4 

97.8 

98.4 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.5 

99.5 

99.8 

100.0 

TOTAL  BOMBA  OP  OBSERVATIONS  7440 


D  -  2  -  90 


USAFE1AC/DS— 92/269  -  Pag*  269 


OPKRATIHO  LOCATIC*  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PBRCEHTAGB  FREQUEHCI  OF  OCCURREHCE  OF  CEILIHG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 


STATIC*  HUMBER:  747910  STATIC*  SAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 
LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  01  -  SEP  91 
WORTH:  RCW  HOURS:  00-02 


CEILIHG 

IH 

FEET 

1  GB 

1  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

GE  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO 

CEIL 

93.2 

50.3 

60.3 

62.7 

63.9 

64.2 

64.4 

65.0 

65.0 

65.0 

65.2 

65.2 

65.7 

65.8 

66.3 

66.7 

GB 

20000 

55.1 

60.3 

62.3 

64.8 

66.2 

66.6 

66.8 

67.4 

67.4 

67.4 

67.7 

67.7 

68.1 

68.2 

68.8 

69.1 

GS 

10000 

55.3 

60.6 

62.6 

65.0 

66.4 

66.8 

67.0 

67.7 

67.7 

67.7 

67.9 

67.9 

68.3 

68.4 

69.0 

69.3 

GE 

16000 

55.3 

60.6 

62.6 

65.0 

66.4 

66.8 

67.0 

67.7 

67.7 

67.7 

67.9 

67.9 

68.3 

60.4 

69.0 

69.3 

GE 

14000 

55.3 

60.6 

62.6 

65.0 

66.4 

66.8 

67.0 

67.7 

67.7 

67,7 

67.9 

67.9 

68.3 

68.4 

69.0 

69.3 

GE 

12000 

55.4 

60.7 

62.7 

65.1 

66.6 

66.9 

67.1 

67.8 

67.8 

67.8 

68.0 

68.0 

68.4 

68.6 

69.1 

69.4 

GB 

10000 

57.9 

63.7 

65.9 

68.4 

69.9 

70.2 

70.4 

71.1 

71.1 

71.1 

71.3 

71.3 

71.8 

71.9 

72.4 

72.8 

OB 

9000 

57.9 

63.7 

65.9 

68.4 

69.9 

70.2 

70.4 

71.1 

71.1 

71.1 

71.3 

71.3 

71.8 

71.9 

72.4 

72.8 

GE 

0000 

60.7 

67.0 

69.7 

72.3 

73.9 

74.4 

74.7 

75.3 

75.3 

75.3 

75.6 

75.6 

76.0 

76.1 

76.7 

77.0 

GB 

7000 

61.1 

67.4 

70.1 

72.8 

74.3 

75.0 

75.2 

75.9 

75.9 

75.9 

76.1 

76.1 

76.6 

76.7 

77.2 

77.6 

GE 

6000 

61.0 

60.1 

70.0 

73.4 

75.0 

75.7 

75.9 

76.6 

76.6 

76.6 

76.8 

76.8 

77.2 

77.3 

77.9 

78.2 

GB 

9000 

62.7 

69.3 

72.3 

75.0 

76.6 

77.2 

77.4 

78.1 

78.1 

78.1 

78.3 

78.3 

78.8 

78.9 

79.4 

79.8 

GE 

4900 

62.8 

69.4 

72.4 

75.1 

76.7 

77.3 

77.6 

78.2 

78.2 

78.2 

78.4 

78.4 

78.9 

79.0 

79.6 

79.9 

68 

4000 

64.6 

71.6 

74.9 

77.7 

79.2 

79.9 

80.1 

80.8 

80.8 

80.8 

81.0 

81.0 

81.4 

81.6 

82.1 

82.4 

GE 

3900 

65.0 

73.0 

76.7 

79.6 

01.2 

81.9 

82.1 

82.8 

82.8 

82.8 

83.0 

83.0 

83.4 

83.6 

84.1 

84.4 

GB 

3000 

67.2 

74.4 

70.1 

01.0 

02.8 

83.4 

83.7 

84.3 

84.3 

84.3 

84.6 

84.6 

85.0 

85.1 

85.7 

86.0 

GS 

2900 

67.9 

75.1 

78.9 

81.8 

83.6 

84.2 

84.4 

85.1 

85.1 

85.1 

85.3 

85.3 

85.8 

85.9 

86.4 

86.8 

68 

2000 

60.7 

76.0 

79.0 

82.0 

84.6 

85.2 

85.4 

86.1 

86.1 

86.1 

86.3 

86.3 

86.8 

86.9 

87.4 

87.8 

GB 

1000 

60.9 

76.3 

80.2 

83.3 

85.2 

85.9 

86.1 

86.8 

86.8 

86.8 

87.0 

87.0 

87.4 

87.6 

88.1 

88.4 

GB 

1900 

69.0 

77.4 

81.4 

84.6 

86.6 

87.2 

87.4 

88.1 

88.1 

88.1 

88.3 

88.3 

88.8 

88.9 

89.4 

89.8 

GE 

1200 

70.2 

77.9 

01.9 

05.1 

87.2 

87.9 

88.1 

88.8 

88.8 

88.8 

89.0 

89.0 

89.4 

89.6 

90.1 

90.4 

GB 

1000 

71.1 

79.1 

03.3 

86.7 

88.9 

89.6 

89.8 

90.4 

90.4 

90.4 

90.7 

90.7 

91.1 

91.2 

91.8 

92.1 

GE 

900 

71.9 

00.0 

04.2 

07.6 

89.8 

90.4 

90.7 

91.3 

91.3 

91.3 

91.6 

91.6 

92.0 

92.1 

92.7 

93.0 

68 

BOO 

72.0 

00.2 

04.6 

87.9 

90.1 

90.8 

91.0 

91.7 

91.7 

91.7 

91.9 

91.9 

92.3 

92.4 

93.0 

93.3 

68 

700 

72.1 

00.3 

04.7 

88.2 

90.6 

91.2 

91.4 

92.1 

92.1 

92.1 

92.3 

92.3 

92.8 

92.9 

93.4 

93.8 

GB 

600 

72.1 

00.4 

04.0 

88.3 

90.9 

91.6 

91.8 

92.4 

92.4 

92.4 

92.7 

92.7 

93.1 

93.2 

93.8 

94.1 

GB 

900 

72.4 

00.9 

05.4 

89.0 

91.6 

92.2 

92.6 

93.2 

93.2 

93.3 

93.6 

93.6 

94.0 

94.1 

94.7 

95.0 

08 

400 

72.7 

01.2 

86.0 

89.6 

92.2 

93.0 

93.3 

94.0 

94.0 

94.1 

94.3 

94.3 

94.8 

94.9 

95.4 

95.8 

GB 

300 

72.7 

01.6 

86.3 

89.9 

93.0 

93.8 

94.1 

94.9 

94.9 

95.2 

95.4 

95.4 

95.9 

96.0 

96.7 

97.4 

08 

200 

72.7 

01.6 

06.3 

89.9 

93.2 

94.0 

94.3 

95.2 

95.2 

95.7 

95.9 

95.9 

96.3 

96.6 

97.4 

98.4 

GE 

100 

72.7 

81.6 

06.3 

89.9 

93.2 

94.0 

94.3 

95.3 

95.3 

95.9 

96.1 

96.1 

96.7 

96.9 

98.0 

99.3 

GE 

000 

72.7 

01.6 

86.3 

89.9 

93.2 

94.0 

94.3 

95.3 

95.3 

95.9 

96.1 

96.1 

97.0 

97.3 

98.4 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS  900 
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OPERATING  LOCATION  *A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  HAMB:  KYP’LB  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  IITC:  ♦  5  MONTH:  BOV  HOURS:  03-05 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 
GB  GB 

2  1/2  2 

8TATUTE 

GB 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

50.4 

56.2 

59.0 

61.2 

61.8 

62.1 

62.1 

62.2 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

63.7 

63.7 

64.0 

64.8 

GE 

20000 

52.0 

58.4 

61.7 

64.3 

65.1 

65.4 

65.4 

65.6 

65.9 

66.1 

66.1 

66.1 

67.0 

67.0 

67.3 

68.1 

GK 

18000 

52.1 

58.6 

61.8 

64.4 

65.2 

65.6 

65.6 

65.7 

66.0 

66.2 

66.2 

66.2 

67.1 

67.1 

67.4 

68.2 

GE 

16000 

52.1 

58.6 

61.8 

64.4 

65.2 

65.6 

65.6 

65.7 

66.0 

66.2 

66.2 

66.2 

67.1 

67.1 

67.4 

68.2 

GE 

14000 

52.1 

58.6 

61.8 

64.4 

65.2 

65.6 

65.6 

65.7 

66.0 

66.2 

66.2 

66.2 

67.1 

67.1 

67.4 

68.2 

GE 

12000 

52.3 

58.9 

62.1 

64.8 

65.6 

65.9 

65.9 

66.0 

66.3 

66.6 

66.6 

66.6 

67.4 

67.4 

67.8 

68.6 

GE 

10000 

54.9 

61.9 

65.1 

67.8 

68.7 

69.0 

69.1 

69.2 

69.6 

69.8 

69.8 

69.8 

70.7 

70.7 

71.0 

71.8 

GB 

9000 

55.0 

62.0 

65.2 

67.9 

68.8 

69.1 

69.2 

69.3 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

70.8 

70.8 

71.1 

71.9 

GE 

8000 

58.1 

65.4 

68.9 

72.2 

73.2 

73.9 

74.0 

74.1 

74.4 

74.7 

74.7 

74.7 

75.6 

75.6 

75.9 

76.7 

GB 

7000 

58.6 

65.9 

69.3 

72.7 

73.7 

74.3 

74.4 

74.6 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

76.0 

75.0 

76.3 

77.1 

GE 

6000 

59.0 

66.3 

69.8 

73.1 

74.1 

74.8 

74.9 

75.0 

75.3 

75.6 

75.6 

75.6 

76.4 

76.4 

76.8 

77.6 

GE 

5000 

59.2 

66.8 

70.3 

73.8 

74.8 

75.4 

75.6 

75.7 

76.0 

76.2 

76.2 

76.2 

77.1 

77.1 

77.4 

78.2 

GE 

4500 

59.3 

66.9 

70.4 

73.9 

74.9 

75.6 

75.7 

75.8 

76.1 

76.3 

76.3 

76.3 

77.2 

77.2 

77.6 

78.3 

OB 

4000 

60.9 

68.9 

72.6 

76.0 

77.0 

77.7 

77.8 

77.9 

78.2 

78.4 

78.4 

78.4 

79.4 

79.4 

79.8 

80.6 

OB 

3500 

62.0 

70.3 

74.1 

77.7 

78.8 

79.4 

79.6 

79.7 

80.0 

80.2 

80.2 

80.2 

81.2 

81.2 

81.6 

82.3 

GE 

3000 

63.0 

71.8 

75.9 

79.6 

81.0 

81.7 

81.9 

82.0 

82.3 

82.7 

82.7 

82.7 

83.7 

83.7 

84.0 

84.8 

GE 

2500 

63.3 

72.1 

76.3 

80.3 

81.8 

82.4 

82.7 

82.8 

83.1 

83.4 

83.4 

83.4 

84.4 

84.4 

84.8 

85.6 

GE 

2000 

64.0 

72.9 

77.1 

81.2 

82.9 

83.6 

83.8 

83.9 

84.2 

84.6 

84.6 

84.6 

85.6 

85.6 

85.9 

86.8 

GE 

1800 

64.3 

73.2 

77.4 

81.8 

83.4 

84.1 

84.3 

84.4 

84.8 

85.1 

85.1 

85.1 

86.1 

86.1 

86.4 

87.3 

GB 

1500 

65.1 

74.2 

78.6 

82.9 

84.6 

85.2 

85.4 

85.6 

85.9 

86.2 

86.2 

86.2 

87.2 

87.2 

87.6 

88.4 

GE 

1200 

65.7 

75.2 

79.7 

84.1 

85.8 

86.4 

86.7 

86.8 

87.1 

67.4 

87.4 

87.4 

88.4 

88.4 

88.8 

89.7 

GB 

1000 

65.9 

75.6 

80.3 

85.1 

87.0 

87.7 

87.9 

88.0 

88.3 

88.7 

88.7 

88.7 

89.7 

89.7 

90.0 

90.9 

GB 

900 

66.3 

76.0 

80.9 

85.7 

87.6 

88.2 

88.4 

88.6 

88.9 

89.2 

89.2 

89.2 

90.2 

90.2 

90.6 

91.4 

GB 

800 

66.4 

76.3 

81.6 

86.3 

88.2 

88.9 

89.1 

89.2 

89.6 

89.9 

89.9 

89.9 

90.9 

90.9 

91.2 

92.1 

GB 

700 

66.7 

76.6 

81.9 

86.8 

88.8 

89.6 

89.8 

89.9 

90.2 

90.6 

90.6 

90.6 

91.6 

91.6 

91.9 

92.8 

OB 

600 

66.8 

76.9 

82.2 

87.6 

89.7 

90.4 

90.7 

90.8 

91.1 

91.4 

91.4 

91.4 

92.4 

92.4 

92.8 

93.7 

GE 

500 

67.1 

77.4 

82.9 

88.4 

90.8 

91.6 

91.8 

92.0 

92.3 

92.7 

92.7 

92.7 

93.7 

93.7 

94.0 

94.9 

GE 

400 

67.2 

77.6 

83.3 

89.0 

91.3 

92.2 

92.6 

92.8 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

94.7 

94.7 

95.0 

95.9 

GE 

300 

67.2 

77.6 

83.3 

89.0 

91.4 

92.3 

93.0 

93.3 

93.9 

94.3 

94.3 

94.3 

95.6 

95.6 

95.9 

96.9 

GE 

200 

67.2 

77.6 

83.3 

89.1 

91.8 

92.7 

93.4 

93.8 

94.3 

94.9 

95.1 

95.1 

96.4 

96.4 

96.9 

98.4 

GE 

100 

67.2 

77.6 

83.3 

89.1 

91.8 

92.7 

93.4 

93.9 

94.4 

95.0 

95.2 

95.2 

96.6 

96.6 

97.2 

99.1 

GB 

000 

67.2 

77.6 

83.3 

89.1 

91.8 

92.7 

93.4 

93.9 

94.4 

95.0 

95.2 

95.2 

96.6 

96.9 

97.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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orawnm  location  -a- 

USATETAC,  ASHEVILLE  R 


PKRCKBTAG&  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  RAIS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LSI  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  ROV  HOURS:  06-08 


CEILIRO 

IN 

FEET 

CB 

7 

CB 

6 

CB 

5 

G8 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
CB  at  GB  SB  OB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

CB 

1/4 

GE 

0 

■O 

CEIL 

38.1 

47.8 

52.2 

54.4 

55.8 

56.2 

57.1 

57.3 

57.4 

57.7 

57.9 

57.9 

58.1 

58.2 

58.3 

58.3 

a 

20000 

40.8 

51.8 

56.6 

59.0 

60.6 

61.0 

61.9 

62.1 

62.2 

62.4 

62.7 

62.7 

63.0 

63.1 

63.3 

63.3 

CB 

18000 

40.8 

51.8 

56.6 

59.0 

60.6 

61.0 

61.9 

62.1 

62.2 

62.4 

62.7 

62.7 

63.0 

63.1 

63.3 

63.3 

OB 

16000 

40.8 

51.8 

56.6 

59.0 

60.6 

61.0 

61.9 

62.1 

62.2 

62.4 

62.7 

62.7 

63.0 

63.1 

63.3 

63.3 

OB 

14000 

40.8 

51.8 

56.7 

59.1 

60.7 

61.1 

62.0 

62.2 

62.3 

62.6 

62.8 

62.8 

63.1 

63.2 

63.4 

63.4 

OB 

12000 

41.2 

52.3 

57.2 

59.8 

61.3 

61.8 

62.7 

62.9 

63.0 

63.2 

63.4 

63.4 

63.8 

63.9 

64.1 

64.1 

OS 

10000 

43.1 

54.9 

60.2 

63.1 

64.8 

65.2 

66.1 

66.3 

66.4 

66.7 

66.9 

66.9 

67.2 

67.3 

67.6 

67.6 

08 

9000 

43.6 

55.3 

60.7 

63.6 

65.2 

65.7 

66.6 

66.8 

66.9 

67.1 

67.3 

67.3 

67.7 

67.8 

68.0 

68.0 

CB 

8000 

47.1 

59.9 

65.9 

69.4 

71.8 

72.4 

73.4 

73.7 

73.8 

74.0 

74.2 

74.2 

74.6 

74.7 

74.9 

74.9 

CB 

7000 

47.4 

60.3 

66.3 

69.9 

72.2 

72.9 

74.0 

74.2 

74.3 

74.6 

74.8 

74.8 

75.1 

75.2 

75.4 

75.4 

CB 

6000 

47.8 

60.9 

67.0 

70.6 

72.9 

73.6 

74.7 

74.9 

75.0 

75.2 

75.4 

75.4 

75.8 

75.9 

76.1 

76.1 

SB 

5000 

48.2 

61.7 

68.1 

71.8 

74.3 

75.1 

76.2 

76.4 

76.6 

76.8 

77.0 

77.0 

77.3 

77.4 

77.7 

77.7 

CB 

4500 

48.8 

62.2 

68.8 

72.4 

75.1 

75.9 

77.1 

77.3 

77.4 

77.7 

78.0 

78.0 

78.3 

78.4 

78.7 

78.7 

at 

4000 

50.4 

64.1 

70.9 

74.7 

77.3 

78.2 

79.4 

79.7 

79.8 

80.0 

80.4 

80.4 

80.8 

80.9 

81.1 

81.1 

08 

3500 

51.0 

65.1 

71.9 

75.7 

78.3 

79.2 

80.4 

80.7 

80.8 

81.0 

81.4 

81.4 

81.8 

81.9 

82.1 

82.1 

CB 

3000 

52.4 

66.8 

73.7 

77.8 

80.8 

81.7 

82.9 

83.2 

83.3 

83.6 

84.0 

84.0 

84.3 

84.4 

84.7 

84.7 

CB 

2500 

52.7 

67.0 

74.1 

78.3 

81.3 

82.2 

83.4 

83.8 

83.9 

84.1 

84.6 

84.6 

84.9 

85.0 

85.2 

85.2 

at 

2000 

53.3 

68.2 

75.7 

79.9 

83.0 

83.9 

85.1 

85.4 

85.6 

85.9 

86.3 

86.3 

86.7 

86.8 

87.0 

87.0 

08 

1800 

53.4 

68.4 

75.9 

80.1 

83.2 

84.1 

85.3 

85.8 

85.9 

86.2 

86.7 

86.7 

87.0 

87.1 

87.3 

87.3 

CB 

1500 

53.8 

69.0 

76.4 

80.7 

83.8 

84.7 

85.9 

86.3 

86.4 

86.8 

87.2 

87.2 

87.6 

87.7 

87.9 

87.9 

CB 

1200 

54.4 

70.1 

77.9 

82.2 

85.3 

86.2 

87.4 

87.9 

88.0 

88.3 

88.8 

88.8 

89.1 

89.2 

89.4 

89.4 

CB 

1000 

54.6 

70.9 

78.7 

83.0 

86.1 

87.0 

88.2 

88.7 

88.8 

89.1 

89.6 

89.6 

89.9 

90.0 

90.2 

90.2 

CB 

900 

54.7 

71.1 

79.1 

83.4 

86.7 

87.6 

88.8 

89.2 

89.3 

89.7 

90.1 

90.1 

90.4 

90.6 

90.8 

90.8 

08 

800 

55.3 

72.0 

80.1 

84.6 

87.9 

88.8 

90.0 

90.4 

90.6 

90.9 

91.3 

91.3 

91.7 

91.8 

92.0 

92.0 

CB 

700 

55.3 

72.0 

80.1 

84.7 

88.1 

89.0 

90.2 

90.7 

90.8 

91.1 

91.6 

91.6 

91.9 

92.0 

92.2 

92.2 

at 

600 

55.4 

72.6 

80.8 

85.4 

89.0 

89.9 

91.1 

91.6 

91.7 

92.0 

92.4 

92.4 

92.8 

92.9 

93.1 

93.1 

at 

500 

55.7 

72.8 

81.3 

86.4 

90.3 

91.2 

92.7 

93.1 

93.2 

93.6 

94.0 

94.0 

94.3 

94.4 

94.7 

94.7 

CB 

400 

55.8 

73.1 

81.9 

87.0 

91.1 

92.0 

93.6 

94.0 

94.1 

94.4 

94.9 

94.9 

95.2 

95.3 

95.6 

95.6 

CB 

300 

55.8 

73.1 

81.9 

87.0 

91.1 

92.2 

94.0 

94.7 

95.0 

95.3 

95.9 

95.9 

96.2 

96.4 

96.8 

96.9 

CB 

200 

55.8 

73.1 

81.9 

87.0 

91.1 

92.2 

94.1 

95.1 

95.6 

96.2 

97.1 

97.1 

97.7 

97.9 

98.6 

99.0 

at 

100 

55.8 

73.1 

81.9 

87.0 

91.1 

92.2 

94.1 

95.1 

95.6 

96.2 

97.3 

97.3 

98.0 

98.2 

98.9 

99.7 

at 

000 

55.8 

73.1 

81.? 

87.0 

91.1 

92.2 

94.1 

95.1 

95.6 

96.2 

97.3 

97.3 

98.0 

98.2 

98.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  •*• 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  CF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  XFB  SC 

LOT  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  CF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MOOTS:  NOV  HOURS:  09-11 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

49.1 

53.9 

55.4 

56.1 

56.7 

56-7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

as 

20000 

55.3 

60.8 

62.4 

63.1 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

GK 

18000 

55.3 

60.8 

62.4 

63.1 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

OB 

16000 

55.3 

60.8 

62.4 

63.1 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

CE 

14000 

55.4 

60.9 

62.6 

63.2 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

GE 

12000 

55.9 

61.7 

63.3 

64.0 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

GE 

10000 

58.2 

64.6 

66.3 

67.0 

67.6 

67.6 

67.8 

67.8 

67*.  8 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

f-7.9 

67.9 

67.9 

GE 

9000 

58.4 

64.8 

66.6 

67.2 

67.8 

67.8 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

60.1 

68.1 

68.1 

GE 

8000 

61.2 

68.6 

71.1 

72.8 

73.4 

73.4 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

CE 

7000 

61.6 

69.0 

71.9 

73.6 

74.2 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

OB 

6000 

62.3 

70.0 

72.9 

74.6 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

CE 

5000 

64.2 

72.6 

75.4 

77.2 

77.9 

77.9 

78.2 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GE 

4500 

64.7 

73.1 

76.1 

77.9 

78.6 

78.6 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GE 

4000 

66.2 

74.9 

77.9 

79.7 

80.3 

80.3 

80.7 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

OB 

3500 

67.2 

75.9 

79.0 

80.8 

81.4 

81.4 

81.8 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GE 

3000 

69.1 

78.4 

81.6 

83.3 

84.0 

84.0 

84.3 

84.4 

84.4 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

GE 

2500 

70.0 

79.4 

82.7 

84.4 

85.1 

85.1 

85.4 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GE 

2000 

70.4 

80.1 

83.4 

85.2 

86.0 

86.0 

86.4 

86.8 

86.8 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GE 

1800 

70.4 

80.1 

83.4 

85.2 

86.0 

86.0 

86.4 

86.8 

86.8 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GK 

1500 

71.1 

80.9 

84.8 

86.9 

87.9 

88.0 

88.4 

88.8 

88.8 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

OB 

1200 

71.9 

82.0 

86.1 

88.3 

89.6 

89.7 

90.2 

90.7 

90.8 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GE 

1000 

72.2 

82.4 

86.9 

89.1 

90.3 

90.6 

91.1 

91.7 

91.8 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

OB 

900 

72.2 

82.6 

87.0 

89.3 

90.7 

90.9 

91.4 

92.0 

92.1 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

800 

72.4 

82.8 

87.6 

89.9 

91.2 

91.4 

92.0 

92.6 

92.7 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

700 

72.6 

83.1 

88.1 

90.7 

92.1 

92.6 

93.1 

93.8 

93.9 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GK 

600 

73.0 

83.7 

89.0 

91.6 

93.1 

93.6 

94.4 

95.3 

95.4 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

CE 

500 

73.0 

83.9 

89.3 

92.4 

94.2 

94.9 

95.9 

96.8 

96.9 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

400 

73.0 

84.0 

89.6 

92.7 

94.7 

95.4 

96.7 

97.7 

97.8 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

300 

73.0 

84.0 

89.6 

92.7 

94.7 

95.4 

96.9 

97.9 

98.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.4 

OB 

200 

73.0 

84.0 

89.6 

92.7 

94.7 

95.4 

96.9 

98.2 

98.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

CE 

100 

73.0 

84.0 

89.6 

92.7 

94.7 

95.4 

96.9 

98.2 

98.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

OB 

000 

73.0 

84.0 

89.6 

92.7 

94.7 

95.4 

96.9 

98.2 

98.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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operating  LOCATION  PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

BSAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

747910 

STATION  RAM S:  MYRTLE  BEACH  AFB 

SC 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

BOV 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  III 

STATUTE 

MILES 

Ilf 

as 

GE 

GB 

OB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

S4.9 

56.9 

57.3 

57.6 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.’ 

GE  20000 

63.3 

65.9 

66.4 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GE 

18000 

63.3 

65.9 

66.4 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GB 

16000 

63.3 

65.9 

66.4 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66*6 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GE 

14000 

63.6 

66.1 

66.7 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GB 

12000 

64.7 

67.2 

67.8 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

GE 

10000 

69.4 

72.2 

72.9 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GB 

9000 

69.6 

72.3 

73.0 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GB 

8000 

73.2 

77.3 

78.4 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

GB 

7000 

73.8 

78.1 

79.3 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

GE 

6000 

75.1 

79.8 

81.0 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GE 

5000 

77.1 

81.8 

83.0 

83.3 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GB 

4500 

77.1 

81.8 

83.0 

83.3 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

at 

4000 

78.4 

83.1 

84.3 

84.7 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

at 

3500 

78.9 

83.6 

84.8 

85.1 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

at 

3000 

81.7 

86.6 

87.8 

88.2 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GB 

2500 

02.2 

87.6 

88.9 

89.4 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GB 

2000 

83.0 

88.9 

90.4 

91.0 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GB 

1800 

83.1 

89.0 

90.6 

91.1 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92  .0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

1500 

83.9 

89.8 

91.3 

92.0 

92.9 

92.9 

93.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93. r 

GE 

1200 

84.2 

90.3 

92.1 

92.8 

93.8 

93.9 

94.3 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

1000 

84.2 

90.4 

92.8 

93.6 

94.6 

94.7 

95.2 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

•95.7 

95.7 

GE 

900 

84.2 

90.6 

92.9 

93.9 

95.0 

95.2 

95.8 

96.1 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

800 

84.3 

90.7 

93.0 

94.0 

95.1 

95.6 

96.3 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

700 

84.4 

90.9 

93.4 

94.4 

95.8 

96.2 

97.1 

97.4 

97.4 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

600 

84.7 

91.1 

93.8 

94.8 

96.1 

96.7 

97.6 

97.9 

97.9 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

500 

84.7 

91.2 

94.2 

95.2 

96.7 

97.2 

98.2 

98.7 

98.7 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

400 

84.7 

91.2 

94.2 

95.2 

96.7 

97.2 

98.3 

99.0 

99.0 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

300 

84.7 

91.2 

94.2 

95.2 

96.7 

97.2 

98.3 

99.0 

99.0 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

84.7 

91.2 

94.2 

95.2 

96.7 

97.2 

98.3 

99.0 

99.  0 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

84.7 

91.2 

94.2 

95.2 

96.7 

97.2 

98.3 

99.0 

99.0 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

84.7 

91.2 

94.2 

95.2 

96.7 

97.2 

98.3 

99.0 

99.0 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 
LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  NOV  SOURS:  15-17 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


1IV  1 
FEET  [ 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

54.9 

56.4 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

GE  20000 

63.9 

66.0 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GE  18000 

63.9 

66.0 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GE  16000 

63.9 

66.0 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GK  14000 

63.9 

66.0 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GE  12000 

65.0 

67.1 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

GE  10000 

69.6 

71.9 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GE  9000 

69.8 

72.1 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GE  8000 

74.1 

77.4 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

GE  7000 

74.9 

78.3 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GE  6000 

75.8 

79.3 

80.6 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GE  5000 

77.2 

81.3 

82.6 

83.0 

83.2 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GE  4500 

77.3 

81.4 

82.7 

83.1 

83.3 

83.4 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

GE  4000 

78.6 

82.9 

84.2 

84.8 

85.0 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GE  3500 

79.1 

83.6 

85.0 

85.7 

85.9 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GE  3000 

81.0 

86.4 

88.0 

88.8 

89.2 

89.3 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GE  2500 

81.6 

87.4 

89.3 

90.3 

90.8 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

9"  .1 

91.1 

GE  2000 

82.4 

88.6 

90.6 

91.7 

92.4 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GE  1800 

82.6 

88.8 

90.9 

92.0 

92.8 

93.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

O'*. 2 

93.2 

GE  1500 

82.9 

89.1 

91.4 

92.6 

93.4 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GE  1200 

82.9 

89.3 

91.7 

92.8 

94.0 

94.2 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GE  1000 

83.1 

89.8 

92.1 

93.3 

94.6 

94.8 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE  900 

83.1 

89.8 

92.2 

93.4 

94.8 

95.0 

95.4 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE  800 

83.1 

89.8 

92.2 

93.8 

95.1 

95.3 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE  700 

83.2 

89.9 

92.3 

93.9 

95.2 

95.4 

96.3 

96.4 

96.4 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE  600 

83.7 

90.6 

93.0 

94.6 

96.2 

96.6 

97.7 

97.8 

97.8 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

CB  500 

83.9 

91.1 

93.6 

95.1 

96.9 

97.3 

98.6 

98.7 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE  400 

83.9 

91.1 

93.6 

95.1 

96.9 

97.4 

98.9 

99.0 

99.0 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE  300 

83.9 

91.1 

93.6 

95.1 

97.0 

97.6 

99.0 

99.1 

99.1 

90.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  200 

83.9 

91.1 

93.6 

95.1 

97.0 

97.6 

99.0 

99.1 

99.1 

99.9 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  100 

83.9 

91.1 

93.6 

95.1 

97.0 

97.6 

99.0 

99.1 

99.1 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  000 

83.9 

91.1 

93.6 

95.1 

97.0 

97.6 

99.0 

99.1 

99.1 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  *»• 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 
1ST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  18-20 


CEIL  IMG 

IH 

FEET 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GS 

4 

OE 

3 

VISIBILITY  IN 

GE  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO 

CEIL 

56.6 

61.1 

62.6 

63.2 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

£3.6 

6E  20000 

61.8 

67.0 

68.7 

69.3 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

CS 

18000 

61.8 

67.0 

68.7 

69.3 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GE 

16000 

61.8 

67.0 

68.7 

69.3 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

CE 

14000 

62.0 

67.2 

68.9 

69.6 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

SB 

12000 

62.8 

68.0 

69.7 

70.4 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

GE 

10000 

66.7 

72.0 

73.7 

74.4 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GS 

9000 

66.9 

72.2 

73.9 

74.7 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GE 

8000 

68.7 

74.7 

76.8 

77.7 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GS 

7000 

70.0 

76.0 

78.1 

79.0 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

«s 

6000 

70.8 

76.8 

78.9 

79.8 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GE 

5000 

72.3 

79.3 

81.6 

82.9 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GS 

4500 

72.7 

79.7 

81.9 

83.2 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

08 

4000 

73.8 

81.2 

83.4 

84.9 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

CE 

3500 

73.9 

81.7 

84.1 

85.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

OS 

3000 

76.2 

84.4 

87.0 

88.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GE 

2500 

76.6 

85.1 

88.0 

89.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GS 

2000 

77.2 

85.8 

88.9 

90.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GE 

1800 

77.3 

85.9 

89.2 

91.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GE 

1500 

77.4 

86.1 

89.6 

91.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

1200 

77.4 

86.2 

90.0 

91.9 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

1000 

77.6 

86.7 

90.8 

92.7 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GE 

900 

77.6 

86.7 

90.8 

92.8 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GE 

800 

77.6 

86.7 

90.8 

92.9 

94.3 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GE 

700 

77.7 

86.9 

91.0 

93.1 

94.8 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

SB 

600 

77.9 

87.2 

91.3 

93.7 

95.7 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

CE 

500 

78.3 

88.0 

92.6 

95.1 

97.4 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

400 

78.3 

88.0 

92.9 

95.6 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

300 

78.3 

88.2 

93.1 

96.0 

98.9 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

78.3 

88.2 

93.1 

96.0 

98.9 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

100 

78.3 

88.2 

93.1 

96.0 

98.9 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

78.3 

88.2 

93.1 

96.0 

96.9 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RIMER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLI  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER]  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  OTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  NOV  93URS:  21-23 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

OB 

6 

08 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 
GB  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILKS 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO 

CEIL 

59.4 

63.1 

65.3 

66.1 

67.1 

67.1 

67.2 

67.4 

67.4 

67.6 

67.7 

67.7 

67.9 

68.2 

68.2 

68.4 

GB 

20000 

61.7 

65.4 

67.8 

68.7 

70.0 

70.1 

70.2 

70.6 

70.6 

70.8 

70.9 

70.9 

71.1 

71.4 

71.4 

71.7 

GS 

ISOOO 

61.7 

65.4 

67.8 

68.7 

70.0 

70.1 

70.2 

70.6 

70.6 

70.8 

70.9 

70.9 

71.1 

71.4 

71.4 

71.7 

GB 

16000 

61.7 

65.4 

67.8 

68.7 

70.0 

70.1 

70.2 

70.6 

70.6 

70.8 

70.9 

70.9 

71.1 

71.4 

71.4 

71.7 

OK 

14000 

61.7 

65.6 

67.9 

68.8 

70.1 

70.2 

70.3 

70.7 

70.7 

70.9 

71.0 

71.0 

71.2 

71.6 

71.6 

71.8 

OB 

12000 

61.8 

65.7 

68.1 

69.0 

70.3 

70.4 

70.6 

70.9 

70.9 

71.1 

71.2 

71.2 

71.4 

71-9 

71.9 

72.1 

GB 

10000 

64.3 

68.8 

71.2 

72.1 

73.4 

73.6 

73.7 

74.0 

74.0 

74.2 

74.3 

74.3 

74.6 

75.0 

75.0 

75.2 

OB 

9000 

64.4 

68.9 

71.3 

72.2 

73.6 

73.7 

73.8 

74.1 

74.1 

74.3 

74.4 

74.4 

74.7 

75.1 

75.1 

75.3 

GE 

8000 

68.6 

74.3 

77.1 

78.2 

79.6 

79.9 

80.0 

80.3 

80.3 

80.6 

80.7 

80.7 

80.9 

81.3 

81.3 

81.6 

GB 

7000 

69.3 

75.3 

78.1 

79.4 

81.0 

81.2 

81.3 

81.7 

81.7 

81.9 

82.0 

82.0 

82.2 

82.7 

82.7 

82.9 

GB 

6000 

69.8 

75.8 

78.6 

79.9 

81.4 

81.7 

81.8 

82.1 

82.1 

82.3 

82.4 

82.4 

82.7 

83.1 

83.1 

83.3 

GB 

5000 

70.6 

76.9 

80.0 

81.3 

82.9 

83.1 

83.2 

83.6 

83.6 

83.8 

83.9 

83.9 

84.1 

84.6 

84.7 

84.9 

CB 

4500 

70.6 

76.9 

80.0 

81.3 

82.9 

83.1 

83.2 

83.6 

83.6 

83.8 

83.9 

83.9 

84.1 

84.6 

84.7 

84.9 

CB 

4000 

71.3 

77.9 

81.3 

83.1 

84.7 

84.9 

85.0 

85.3 

85.3 

85.6 

85.7 

85.7 

85.9 

86.3 

86.4 

86.7 

OB 

3500 

71.3 

78.0 

81.7 

83.4 

85.0 

85.2 

85.3 

85.7 

85.7 

85.9 

86.0 

86.0 

86.2 

86.7 

86.8 

87.0 

OB 

3000 

72.6 

79.6 

83.3 

.5.2 

86.8 

87.0 

87.1 

87.4 

87.4 

87.7 

87.8 

87. 8 

88.0 

88.4 

88.6 

88.8 

GB 

2500 

73.3 

80.6 

84.4 

86.3 

87.9 

88.1 

88.2 

86.6 

88.6 

88.8 

88.9 

88.9 

89.1 

89.6 

89.7 

89.9 

CB 

2000 

73.6 

80.9 

84.9 

86.9 

88.4 

88.7 

88.8 

89.1 

89.1 

89.3 

89.4 

89.4 

89.8 

90.2 

90.3 

90.6 

GB 

1800 

73.9 

81.2 

85.2 

87.2 

88.9 

89.1 

89.2 

89.6 

89.6 

89.8 

89.9 

89.9 

90.2 

90.7 

90.8 

91.0 

OB 

1500 

74.8 

82.2 

86.2 

88.4 

90.1 

90.3 

90.4 

90.8 

90.8 

91.0 

91.1 

91.1 

91.4 

91.9 

92.0 

92.2 

OB 

1200 

75.0 

82.4 

86.6 

88.8 

90.4 

90.7 

90.8 

91.1 

91.1 

91.3 

91.4 

91.4 

91.8 

92.2 

92.3 

92.6 

GB 

1000 

75.6 

83.1 

87.4 

89.7 

91.6 

91.8 

92.0 

92.3 

92.3 

92.6 

92.7 

92.7 

93.0 

93.4 

93.6 

93.8 

OB 

900 

75.9 

83.6 

87.9 

90.2 

92.1 

92.3 

92.6 

92.9 

92.9 

93.1 

93.2 

93.2 

93.6 

94.0 

94.1 

94.3 

GB 

800 

76.2 

84.0 

88.4 

90.9 

92.8 

93.0 

93.2 

93.6 

93.6 

93.8 

93.9 

93.9 

94.2 

94.7 

94.8 

95.0 

GB 

700 

76.3 

84.2 

88.7 

91.1 

93.0 

93.2 

93.4 

93.8 

93.8 

94.0 

94.1 

94.1 

94.4 

94.9 

95.0 

95.2 

OB 

600 

76.4 

84.4 

88.9 

91.3 

93.2 

93.6 

93.8 

94.1 

94.1 

94.3 

94.6 

94.6 

94.9 

95.3 

95.4 

95.7 

GB 

500 

76.8 

85.7 

90.6 

93.3 

95.3 

95.7 

95.9 

96.2 

96.2 

96.4 

96.7 

96.7 

97.0 

97.4 

97.6 

97.8 

OB 

400 

76.8 

85.7 

90.6 

93.4 

95.4 

95.8 

96.0 

96.3 

96.3 

96.6 

96.8 

96.8 

97.1 

97.6 

97.7 

97.9 

OB 

300 

77.0 

85.9 

90.8 

93.7 

96.1 

96.7 

97.0 

97.3 

97.3 

97.7 

97.9 

97.9 

98.2 

38.7 

98.9 

99.1 

GE 

200 

77.0 

85.9 

90.8 

93.7 

96.1 

96.7 

97.0 

97.4 

97.4 

98.0 

98.2 

98.2 

98.8 

99.2 

99.6 

99.8 

GB 

100 

77.0 

85.9 

90.8 

93.7 

96.1 

96.7 

97.0 

97.4 

97.4 

98.1 

98.3 

98.3 

98.9 

99.3 

99.8 

100.0 

OK 

000 

77.0 

85.9 

90.8 

93.7 

96.1 

96.7 

97.0 

97.4 

97.4 

98.1 

98.3 

98.3 

98.9 

99.3 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAPETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  7479X0  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 
LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  ROV  HOURS:  ALL 


CEIL  INC  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

52.1 

56.7 

58.6 

59.8 

60.4 

60.5 

60.7 

60.6 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.3 

61.3 

61.4 

61.6 

GB 

20000 

56.7 

62.0 

64-0 

65.3 

66.0 

66.2 

66.3 

66.5 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

67.0 

67.0 

67.2 

67.3 

G 8 

18000 

56.8 

62.0 

64.1 

65.3 

66.1 

66.2 

66.4 

66.5 

66.6 

66.7 

66.8 

66.8 

67.0 

67.1 

67.2 

67.4 

GB 

16000 

56.8 

62.0 

64.1 

65.3 

66.1 

66.2 

66.4 

66.5 

66.6 

66.7 

66.8 

66.6 

67.0 

67.1 

67.2 

67.4 

GB 

14000 

56.8 

62.1 

64.2 

65.4 

66.2 

66.3 

66.5 

66.6 

66.7 

66.8 

66.9 

66.9 

67.1 

67.2 

67.3 

67.5 

GB 

12000 

57.4 

62.7 

64.8 

66.1 

66.8 

67.0 

67.1 

67.3 

67.3 

67.4 

67.5 

67.5 

67.8 

67.8 

68.0 

68.1 

CB 

10000 

60.5 

66.2 

68.5 

69.8 

70.6 

70.7 

70.9 

71.1 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.6 

71.7 

71.8 

72.0 

GB 

9000 

60.7 

66.4 

68.7 

70.0 

70.8 

70.9 

71.1 

71.3 

71.3 

71.4 

71.5 

71.5 

71.8 

71.8 

72.0 

72.1 

GB 

8000 

64.0 

70.6 

73.3 

75.0 

76.0 

76.2 

76.4 

76.6 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

77.1 

77.1 

77.3 

77.4 

GE 

7000 

64.6 

71.3 

74.1 

75.8 

76.8 

77.1 

77.3 

77.5 

77.5 

77.6 

77.7 

77.7 

77.9 

78.0 

78.2 

78.3 

GB 

6000 

65.3 

72.1 

74.9 

76.7 

77.6 

77.9 

78.1 

78.3 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.8 

78.9 

79.0 

79.2 

GE 

5000 

66.4 

73.7 

76.7 

78.5 

79.6 

79.9 

80.2 

80.3 

80.4 

80.5 

80.6 

80.6 

80.8 

80.9 

81.1 

81.2 

GB 

4500 

66.7 

73.9 

76.9 

78.8 

79.9 

80.2 

80.5 

80.6 

80.7 

80.8 

80.9 

80.9 

81.1 

81.2 

81.3 

81.5 

GB 

4000 

68.0 

75.6 

78.7 

80.7 

81.8 

82.1 

82.4 

82.6 

82.6 

82.7 

82.8 

82.8 

83.1 

83.2 

83.3 

83.5 

GE 

3500 

68.7 

76.4 

79.7 

81.7 

82.8 

83.2 

83.4 

83.6 

83.7 

83.8 

83.9 

83.9 

84.1 

84.2 

84.4 

84.5 

GE 

3000 

70.4 

78.6 

81.9 

84.1 

85.4 

85.7 

86.0 

86.2 

86.3 

86.4 

86.5 

86.5 

86.8 

86.8 

87.0 

87.2 

GB 

2500 

70.9 

79.3 

82.8 

85.1 

86.4 

86.8 

87.0 

87.3 

87.3 

87.4 

87.5 

87.5 

87.8 

87.9 

88.0 

88.2 

GB 

2000 

71.6 

80.2 

83.8 

86.2 

87.6 

87.9 

88.2 

88.5 

88.5 

88.7 

86.8 

88.8 

89.0 

89.1 

89.3 

89.5 

GB 

1800 

71.8 

80.4 

84.1 

86.5 

87.9 

88.3 

88.6 

88.8 

88.9 

89.0 

89.1 

89.1 

89.4 

89.5 

89.6 

89.8 

GE 

1500 

72.3 

81.1 

85.0 

87.4 

88.9 

89.3 

89.6 

89.9 

89.9 

90.1 

90.2 

90.2 

90.5 

90.6 

90.7 

90.9 

GB 

1200 

72.7 

81.7 

85.7 

88.3 

89.9 

90.3 

90.7 

90.9 

91.0 

91.2 

91.3 

91.3 

91.6 

91.6 

91.8 

92.0 

GB 

1000 

73.0 

82.3 

86.5 

89.1 

90.9 

91.3 

91.7 

92.0 

92.1 

92.3 

92.4 

92.4 

92.7 

92.7 

92.9 

93.1 

GB 

900 

73.2 

82.5 

86.9 

89.5 

91.3 

91.8 

92.2 

92.5 

92.6 

92.8 

92.9 

92.9 

93.2 

93.2 

93.4 

93.6 

GB 

800 

73.4 

82.8 

87.3 

90.0 

91.8 

92.3 

92.8 

93.1 

93.2 

93.4 

93.5 

93.5 

93.8 

93.8 

94.0 

94.2 

GB 

700 

73.5 

83.0 

87.5 

90.4 

92.3 

92.8 

93.3 

93.7 

93.7 

94.0 

94.1 

94.1 

94.4 

94.5 

94.6 

94.8 

GB 

600 

73.8 

83.4 

88.0 

90.9 

93.0 

93.5 

94.2 

94.5 

94.6 

94.8 

95.0 

95.0 

95.3 

95.3 

95.5 

95.7 

GE 

500 

74.0 

83.9 

88.7 

91.9 

94.2 

94.7 

95.4 

95.8 

95.9 

96.2 

96.3 

96.3 

96.6 

96.7 

96.8 

97.0 

GB 

400 

74.0 

84.0 

89.0 

92.2 

94.6 

95.2 

96.0 

96.5 

96.5 

96.9 

97.0 

97.0 

97.3 

97.4 

97.6 

97.8 

GE 

300 

74.1 

84.1 

89.1 

92.3 

94.9 

95.6 

96.5 

97.0 

97.1 

97.6 

97.8 

97.8 

98.1 

98.2 

98.4 

98.7 

GE 

200 

74.1 

84.1 

89.1 

92.3 

94.9 

95.6 

96.6 

97.2 

97.3 

98.0 

98.2 

98.2 

98.6 

98.7 

99.0 

99.4 

GB 

100 

74.1 

84.1 

69.1 

92.3 

94.9 

95.6 

96.6 

97.2 

97.4 

98.0 

98.3 

98.3 

98.7 

98.8 

99.2 

99.8 

GE 

000 

74.1 

84.1 

89.1 

92.3 

94.9 

95.6 

96.6 

97.2 

97.4 

98.0 

98.3 

98.3 

98.8 

98.9 

99.3 

100.0 

TOTAL  HUMBER  Of  OBSERVATIONS  7200 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 
LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  B3URS:  00-02 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GE  GE  GE  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

OE 

1 

OE 

3/4 

OE 

5/8 

OB 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEO. 

52.0 

56.6 

58.7 

60.1 

60.9 

60.9 

61.4 

61.4 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.7 

61.7 

61.7 

61.9 

as 

20000 

54.3 

59.0 

61.3 

62.7 

63.4 

63.4 

64.0 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.3 

64.3 

64.3 

64.6 

GE  16000 

S4.3 

59.0 

61.3 

62.7 

63.4 

63.4 

64.0 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.3 

64.3 

64.3 

64.6 

GE 

16000 

54.3 

59.0 

61.3 

62.7 

63.4 

63.4 

64.0 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.3 

64.3 

64.3 

64.6 

GE 

14000 

54.8 

59.6 

61.8 

63.2 

64.0 

64.0 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.8 

64.8 

64.8 

65.2 

GE 

12000 

54.9 

59.7 

61.9 

63.3 

64.1 

64.1 

64.6 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.9 

64.9 

64.9 

65.3 

OB 

10000 

57.7 

62.6 

64.8 

66.2 

67.0 

67.0 

67.5 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.8 

67.8 

67.8 

68.2 

GE 

9000 

58.1 

63.1 

65.4 

66.8 

67.5 

67.5 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.7 

GE 

8000 

60.6 

66.0 

68.4 

70.2 

71.0 

71.0 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.8 

71.8 

71.8 

72.2 

CE 

7000 

61.2 

66.6 

68.9 

70.8 

71.5 

71.5 

72.0 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.7 

OB 

6000 

62.8 

68.3 

70.9 

72.7 

73.4 

73.4 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.3 

74.3 

74.3 

74.6 

OE 

5000 

64.2 

70.1 

72.7 

74.7 

75.6 

75.6 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.6 

76.6 

76.6 

76.9 

GE 

4500 

64.6 

70.5 

73.1 

75.2 

76.0 

76.0 

76.7 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.3 

GE 

4000 

66.3 

72.7 

75.4 

77.4 

78.3 

78.3 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79-0 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.6 

OB 

3500 

66.8 

73.2 

76.0 

78.1 

78.9 

78.9 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.9 

79.9 

79.9 

80.2 

OB 

3000 

68.8 

75.5 

78.3 

80.4 

81.4 

81.4 

82.2 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.5 

82.5 

82.5 

82.8 

OB 

2500 

69.6 

76.7 

79.8 

82.0 

83.0 

83.0 

83.8 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.4 

OB 

2000 

69.9 

77.1 

80.2 

82.5 

83.8 

83.8 

84.5 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.8 

84.8 

84.8 

85.2 

OB 

1800 

69.9 

77.2 

80.4 

82.7 

84.0 

84.0 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

85.1 

85.1 

85.1 

85.4 

OB 

1500 

70.4 

77.8 

81.3 

83.5 

84.8 

84.8 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.9 

85.9 

85.9 

86.2 

OB 

1200 

71.2 

78.7 

82.3 

84.5 

85.8 

85.8 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

66.9 

87.2 

GE 

1000 

71.8 

79.7 

83.3 

85.7 

87.0 

87.0 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

88.1 

88.1 

88.1 

88.4 

GE 

900 

71.9 

79.8 

83.4 

86.0 

87.3 

87.3 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.7 

OE 

800 

72.2 

80.1 

83.9 

86.8 

88.1 

88.1 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.6 

OB 

700 

72.5 

80.8 

84.9 

88.4 

89.8 

89.8 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.4 

GE 

600 

72.6 

80.9 

85.1 

88.5 

89.9 

90.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.5 

91.5 

91.5 

91.8 

GE 

500 

73.2 

81.5 

86.1 

89.6 

91.4 

91.6 

92.7 

92.8 

92.8 

92.9 

93.0 

93.0 

93.7 

93.7 

93.7 

94.0 

CE 

400 

73.2 

81.7 

86.3 

89.8 

91.8 

92.0 

93.1 

93.3 

93.3 

93.4 

93.5 

93.5 

94.3 

94.3 

94.3 

94.6 

OB 

300 

73.2 

81.7 

86.3 

89.8 

92.2 

92.5 

93.7 

94.3 

94.4 

94.7 

94.8 

94.8 

95.6 

95.6 

95.7 

96.0 

GE 

200 

73.2 

81.7 

86.3 

89.8 

92.2 

92.5 

94.3 

94.9 

95.1 

95.8 

96.1 

96.2 

97.3 

97.3 

97.5 

98.2 

OB 

100 

73.2 

81.7 

86.3 

89.8 

92.2 

92.5 

94.3 

95.1 

95.3 

96.3 

96.8 

96.9 

98.0 

98.0 

98.5 

99.1 

GE 

000 

73.2 

81.7 

86.3 

89.8 

92.2 

92.5 

94.3 

95.1 

95.3 

96.3 

96.8 

96.9 

98.0 

98.0 

98.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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operating  location 

uwimc,  ASHEVILLE  NC 


roenma  frequency  of  occukruice  of  cbilirq  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  OIC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  03-05 


CEIL  lira 

IN 

FEET 

GB 

7 

GS 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
QE  SB  OB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

51.2 

55.3 

58.2 

59.7 

60.2 

60.2 

60.6 

60.8 

60.8 

61.2 

61.2 

61.2 

61.7 

61.7 

61.9 

62.7 

GB 

20000 

53.1 

57.2 

60.1 

61.6 

62.2 

62.2 

62.6 

62.7 

62.7 

63.1 

63.1 

63.1 

63.7 

63.7 

63.9 

64.6 

OS 

18000 

53.1 

57.2 

60.1 

61.6 

62.2 

62.2 

62.6 

62.7 

62.7 

63.1 

63.1 

63.1 

63.7 

63.7 

63.9 

64.6 

OK 

16000 

53.1 

57.2 

60.1 

61.6 

62.2 

62.2 

62.6 

62.7 

62.7 

63.1 

63.1 

63.1 

63.7 

63.7 

63.9 

64.6 

OB 

14000 

53.2 

57.3 

60.2 

61.7 

62.3 

62.3 

62.7 

62.8 

62.8 

63.2 

63.2 

63.2 

63.8 

63.8 

64.0 

64.7 

GE 

12000 

53.4 

57.5 

60.4 

61.9 

62.5 

62.5 

62.9 

63.0 

63.0 

63.4 

63.4 

63.4 

64.0 

64.0 

64.2 

64.9 

GS 

10000 

56.5 

60.5 

63.4 

64.9 

65.5 

65.5 

65.9 

66.0 

66.0 

66.5 

66.5 

66.5 

67.0 

67.0 

67.2 

68.0 

OR 

9000 

56.5 

60.5 

63.4 

64.9 

65.5 

65.5 

65.9 

66.0 

66.0 

66.5 

66.5 

66.5 

67.0 

67.0 

67.2 

68.0 

8E 

8000 

59.2 

63.8 

66.8 

68.5 

69.0 

69.0 

69.5 

69.6 

69.6 

70.0 

70.0 

70.0 

70.5 

70.5 

70.8 

71.5 

08 

7000 

59.8 

64.3 

67.3 

69.0 

69.6 

69.6 

70.0 

70.1 

70.1 

70.5 

70.5 

70.5 

71.1 

71.1 

71.3 

72.0 

G8 

6000 

60.6 

65.3 

68.3 

70.2 

70.8 

70.8 

71.2 

71.3 

71.3 

71.7 

71.7 

71.7 

72.3 

72.3 

72.5 

73.2 

OK 

5000 

61.5 

66.5 

69.6 

71.5 

72.2 

72.2 

72.6 

72.7 

72.7 

73.1 

73.1 

73.1 

73.7 

73.7 

73.9 

74.6 

GEE 

4500 

62.7 

67.7 

70.9 

72.8 

73.4 

73.5 

74.0 

74.1 

74.1 

74.5 

74.5 

74.5 

75.1 

75.1 

75.3 

76.0 

OB 

4000 

64.3 

69.6 

72.8 

74.8 

75.7 

75.8 

76.2 

76.3 

76.3 

76.8 

76.8 

76.8 

77.3 

77.3 

77.5 

78.3 

08 

3500 

65.2 

70.4 

73.7 

75.7 

76.6 

76.7 

77.1 

77.2 

77.2 

77.6 

77.6 

77.6 

78.2 

78.2 

78.4 

79.1 

m 

3000 

66.7 

72.3 

75.5 

77.6 

78.5 

78.6 

79.0 

79.1 

79.1 

79.6 

79.6 

79.6 

80.1 

80.1 

80.3 

81.1 

OK 

2500 

67.4 

73.1 

76.7 

79.1 

80.0 

80.1 

80.5 

80.6 

80.6 

81.1 

81.1 

81.1 

B1.6 

81.6 

81.8 

82.6 

08 

2000 

68.0 

73.9 

77.5 

80.0 

80.9 

81.0 

81.5 

81.6 

81.6 

82.0 

82.0 

82.0 

82.6 

82.6 

82.8 

83.5 

OB 

1800 

68.1 

74.1 

77.7 

80.2 

81.1 

81.2 

81.7 

81.8 

81.8 

82.3 

82.3 

82.3 

82.8 

82.8 

83.0 

83.8 

OB 

1500 

69.1 

75.4 

79.0 

81.6 

82.7 

82.8 

83.3 

83.4 

83.4 

83.9 

83.9 

83.9 

84.4 

84.4 

84.6 

85.4 

OB 

1200 

69.8 

76.1 

79.9 

82.5 

83.8 

84.0 

84.5 

84.6 

84.6 

85.1 

85.1 

85.1 

85.6 

85.6 

85.8 

86.6 

OB 

1000 

70.4 

76.8 

80.5 

83.2 

84.5 

84.7 

85.3 

85.4 

85.4 

85.8 

85.8 

85.8 

86.3 

86.3 

86.7 

87.4 

OB 

900 

71.0 

77.4 

81.2 

84.0 

85.3 

85.5 

86.0 

86.1 

86.1 

86.6 

86.6 

86.6 

87.1 

87.1 

87.4 

88.2 

OB 

800 

71.1 

77.6 

81.5 

84.5 

85.8 

86.2 

86.9 

87.0 

87.0 

87.4 

87.4 

87.4 

88.0 

88.0 

88.3 

89.0 

OB 

700 

71.1 

78.0 

81.8 

85.2 

86.7 

87.1 

87.7 

87.8 

87.8 

88.3 

88.3 

88.3 

88.8 

88.8 

89.1 

89.9 

OB 

600 

71.4 

78.4 

82.5 

86.1 

87.7 

88.4 

89.2 

89.4 

89.4 

89.8 

89.8 

89.8 

90.3 

90.3 

90.6 

91.4 

08 

500 

71.9 

79.0 

83.2 

87.4 

89.1 

89.9 

91.0 

91.1 

91.2 

91.6 

91.6 

91.6 

92.5 

92.5 

92.8 

93.5 

OB 

400 

71.9 

79.0 

83.3 

87.8 

89.7 

90.5 

91.7 

91.9 

92.0 

92.6 

92.7 

92.7 

93.7 

93.7 

94.0 

94.7 

08 

300 

71.9 

79.0 

83.3 

87.8 

89.7 

90.6 

92.0 

92.5 

92.7 

93.4 

93.7 

93.7 

94.7 

94.7 

95.1 

95.9 

OB 

200 

71.9 

79.0 

83.3 

88.1 

90.2 

91.4 

93.1 

93.5 

93.8 

94.6 

94.9 

94.9 

96.3 

96.3 

96.9 

98.4 

at 

100 

71.9 

79.0 

83.3 

88.1 

90.2 

91.4 

93.2 

93.7 

93.9 

94.8 

95:2 

95.2 

97.0 

97.0 

97.5 

99.7 

« 

000 

71.9 

79.0 

83.3 

88.1 

90.2 

91.4 

93.2 

93.7 

93.9 

94.8 

95.2 

95.2 

97.0 

97.0 

97.5 

100.0 

TOTAL  NUWSR  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFE7RC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILING  VERSUS  VTSIBILITT 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LSI  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  06-08 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IB 

GE  GE 

2  1/2  2 

ffTMUTB 

GB 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

NO 

CEIL 

45.1 

48.6 

50.3 

51.4 

52.9 

53.0 

53.5 

53.8 

53.9 

54.3 

54.5 

54.6 

54.9 

54.9 

55.3 

56.0 

OB 

20000 

48.2 

52.3 

54.4 

55.5 

57.1 

57.2 

57.7 

58.0 

58.1 

58.5 

58.7 

58.8 

59.1 

59.1 

59.5 

60.2 

OE 

18000 

48.2 

52.3 

54.4 

55.5 

57.1 

57.2 

57.7 

58.0 

58.1 

58.5 

58.7 

58.8 

59.1 

59.1 

59.5 

60.2 

QE 

16000 

48.2 

52.3 

54.4 

55.5 

57.1 

57.2 

57.7 

58.0 

58.1 

58.5 

58.7 

58.8 

59.1 

59.1 

59.5 

60.2 

GB 

14000 

48.3 

52.4 

54.5 

55.6 

57.2 

57.3 

57.8 

58.1 

58.2 

58.6 

58.8 

58.9 

59.2 

59.2 

59.6 

60.3 

OK 

12000 

49.2 

53.3 

55.6 

56.9 

58. 5 

58.6 

59.1 

59.4 

59.5 

59.9 

60.1 

60.2 

60.5 

60.5 

60.9 

61.6 

OB 

10000 

53.1 

57.6 

59.9 

61.3 

62.9 

63.0 

63.7 

63.9 

64.0 

64.5 

64.7 

64.8 

65.2 

65.2 

65.5 

66.2 

GE 

9000 

53.2 

57.7 

60.0 

61.4 

63.0 

63.1 

63.8 

64.0 

64.1 

64.6 

64.8 

64.9 

65.3 

65.3 

65.6 

66.3 

GB 

8000 

54.6 

59.7 

62.3 

63.7 

65.8 

65.9 

66.8 

67.0 

67.1 

67.6 

67.8 

68.0 

68.3 

68.3 

68.6 

69.4 

GE 

7000 

54.8 

59.9 

62.6 

64.0 

66.1 

66.2 

67.1 

67.3 

67.4 

68.0 

68.2 

68.3 

68.6 

68.6 

68.9 

69.7 

GE 

6000 

55.2 

60.3 

63.0 

64.4 

66.6 

66.7 

67.5 

67.7 

67.8 

68.4 

68.6 

68.7 

69.0 

69.0 

69.4 

70.1 

OB 

5000 

56.1 

61.6 

64.3 

65.8 

68.1 

68.3 

69.1 

69.4 

69.5 

70.0 

70.2 

70.3 

70.6 

70.6 

71.1 

71.8 

GE 

4500 

56.7 

62.5 

65.3 

66.9 

69.1 

69.4 

70.2 

70.4 

70.5 

71.1 

71.3 

71.4 

71.7 

71.7 

72.2 

72.9 

OE 

4000 

58.4 

64.3 

67.3 

69.1 

71.4 

71.6 

72.5 

72.7 

72.8 

73.3 

73.5 

73.7 

74.0 

74.0 

74.4 

75.2 

OB 

3500 

58.7 

64.9 

68.1 

70.0 

72.3 

72.5 

73.3 

73.5 

73.7 

74.2 

74.4 

74.5 

74.8 

74.8 

75.3 

76.0 

GE 

3000 

60.4 

67.3 

70.8 

72.9 

75.4 

75.6 

76.6 

76.8 

76.9 

77.4 

77.6 

77.7 

78.1 

78.1 

78.5 

79.2 

GE 

2500 

61.8 

68.8 

72.8 

74.9 

77.4 

77.6 

78.6 

78.8 

78.9 

79.5 

79.7 

79.8 

80.1 

80.1 

80.5 

81.3 

GB 

2000 

62.7 

69.9 

73.9 

76.2 

78.9 

79.2 

80.4 

80.6 

80.9 

81.4 

81.6 

81.7 

82.0 

82.0 

82.5 

83.3 

GB 

1800 

62.7 

69.9 

73.9 

76.2 

78.9 

79.2 

80.4 

80.6 

80.9 

81.4 

81.6 

81.7 

82.0 

82.0 

82.5 

83.3 

GB 

1500 

63.4 

70.8 

74.8 

77.3 

80.2 

80.5 

81.7 

81.9 

82.2 

82.7 

82.9 

83.0 

83.3 

83.3 

83.8 

84.6 

GB 

1200 

63.7 

71.1 

75.2 

78.1 

81.0 

81.3 

82.5 

82.7 

82.9 

83.4 

83.7 

83.8 

84.1 

84.1 

84.5 

85.4 

GB 

1000 

64.0 

71.5 

75.8 

79.1 

82.3 

82.6 

83.9 

84.2 

84.4 

84.9 

85.2 

85.3 

85.6 

85.6 

86.0 

86.9 

OR 

900 

64.4 

71.9 

76.3 

79.8 

82.9 

83.2 

84.6 

84.9 

85.2 

85.7 

85.9 

86.0 

86.3 

86.3 

86.8 

87.6 

GE 

800 

64.4 

72.4 

76.8 

80.3 

83.8 

84.1 

85.5 

85.8 

86.0 

86.6 

86.8 

86.9 

87.2 

87.2 

87.6 

88.5 

GB 

700 

64.9 

73.3 

77.8 

81.6 

85.5 

85.8 

87.2 

87.5 

87.7 

88.3 

88.5 

88.6 

88.9 

88.9 

89.4 

90.2 

GE 

600 

65.1 

73.8 

78.5 

82.6 

86.6 

87.0 

88.5 

89.1 

89.4 

89.9 

90.1 

90.2 

90.5 

90.5 

91.0 

91.8 

OE 

500 

65.4 

74.2 

79.1 

83.5 

87.7 

88.2 

89.8 

90.5 

91.2 

91.7 

91.9 

92.0 

92.4 

92.4 

92.8 

93.7 

GE 

400 

65.4 

74.3 

79.4 

83.9 

88.3 

88.7 

90.3 

91.1 

91.7 

92.4 

92.6 

92.7 

93.0 

93.0 

93.4 

94.3 

GE 

300 

65.4 

74.3 

79.4 

83.9 

88.6 

89.2 

91.4 

92.3 

93.0 

93.7 

94.1 

94.2 

94.6 

94.6 

95.1 

95.9 

GB 

200 

65.4 

74.3 

79.5 

84.0 

88.8 

89.5 

91.9 

93.0 

94.0 

94.6 

95.1 

95.3 

95.7 

95.7 

96.3 

97.5 

OE 

100 

65.4 

74.3 

79.5 

84.0 

88.8 

89.5 

91.9 

93.0 

94.1 

95.1 

95.6 

95.8 

96.5 

96.7 

97.7 

99.4 

GE 

000 

65.4 

74.3 

79.5 

84.0 

88.8 

89.5 

91.9 

93.0 

94.1 

95.1 

95.6 

95.8 

96.5 

96.7 

97.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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operating  location  -a* 

U8AFKTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRHICE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATICHS 


STATIC*  HUBER:  747910  STATIC*  RAM:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

1ST  TO  UTC:  *  S 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
NORTH:  DEC  HOURS:  09-11 


CEILING 

IR 

FEET 

GE 

7 

OB 

6 

GE 

5 

GE 

4 

OE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
OE  OB  OS 

2  1/2  2  1  1/2 

MILE8 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

in  CEIL 

48.3 

50.5 

52.3 

52.7 

52.8 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.5 

53.8 

53.8 

CB  20000 

53.8 

56.6 

58.3 

58.8 

59.1 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.9 

60.1 

60.1 

CB 

18000 

53.8 

56.6 

58.3 

58.8 

59.1 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.9 

60.1 

60.1 

GE 

16000 

53.8 

56.6 

58.3 

58.8 

59.1 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.9 

60.1 

60.1 

OB 

14000 

54.2 

57.0 

58.7 

59.2 

59.6 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.3 

60.5 

60.5 

08 

12000 

54.9 

57.7 

59.5 

60.0 

60.3 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.1 

61.3 

61.3 

GE 

10000 

59.6 

62.5 

64.3 

64.8 

65.2 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

66.1 

66.1 

OB 

9000 

60.3 

63.2 

65.1 

65.6 

65.9 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.9 

66.9 

OB 

8000 

63.2 

66.2 

68.2 

68.8 

69.2 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.2 

70.2 

CB 

7000 

63.9 

66.9 

69.1 

69.9 

79.3 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.3 

71.3 

OB 

6000 

64.9 

68.1 

70.3 

71.1 

71.5 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.5 

72.5 

08 

5000 

65.8 

69.4 

72.2 

73.0 

73.5 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74.7 

74.7 

08 

4500 

66.6 

70.1 

72.9 

73.8 

74.3 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

75.5 

75.5 

<B 

4000 

67.7 

71.5 

74.6 

75.5 

76.0 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.9 

77.2 

77.2 

OB 

3500 

68.6 

72.5 

75.7 

76.7 

77.2 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.4 

78.4 

OB 

3000 

70.8 

74.9 

78.8 

80.2 

80.8 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.6 

81.9 

81.9 

08 

2500 

71.4 

75.8 

79.9 

81.6 

82.2 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.3 

83.3 

G8 

2000 

72.4 

77.0 

81.4 

83.1 

84.1 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

85.3 

85.3 

08 

1800 

72.5 

77.1 

81.5 

83.2 

84.2 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.1 

85.4 

85.4 

08 

1500 

72.9 

77.6 

82.2 

84.3 

85.4 

85.9 

86.2 

86.2 

86.2 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.9 

86.9 

OB 

1200 

73.2 

78.3 

83.0 

85.5 

86.7 

87.2 

87.5 

87.6 

87.7 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.4 

88.4 

OB 

1000 

73.5 

78.7 

83.4 

86.1 

87.5 

88.2 

88.5 

88.6 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.4 

89.4 

as 

900 

74.2 

79.6 

84.5 

87.4 

89.1 

89.8 

90.5 

90.6 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.4 

91.4 

08 

800 

74.2 

79.8 

84.8 

87.7 

89.7 

90.3 

91.1 

91.2 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.9 

91.9 

at 

700 

74.5 

80.5 

85.6 

88.7 

90.6 

91.3 

92.5 

92.6 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.3 

93.3 

a 

600 

74.5 

80.6 

85.7 

88.9 

91.1 

91.7 

93.0 

93.2 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

94.1 

94.1 

CB 

500 

74.7 

81.1 

86.1 

89.5 

91.6 

92.3 

94.0 

94.3 

94.5 

94.7 

94.8 

94.8 

95.2 

95.3 

95.6 

95.6 

OB 

400 

74.7 

81.1 

86.1 

89.5 

91.7 

92.5 

94.3 

94.7 

94.9 

95.4 

95.5 

95.5 

95.8 

95.9 

96.2 

96.2 

OB 

300 

74.7 

81.1 

86.1 

89.6 

91.9 

92.7 

94.8 

95.4 

95.7 

96.2 

96.6 

96.6 

96.9 

97.0 

97.3 

97.3 

OB 

200 

74.7 

81.1 

86.1 

89.6 

91.9 

92.7 

94.9 

95.6 

96.1 

96.7 

97.0 

97.0 

97.4 

97.7 

98.3 

98.4 

m 

100 

74.7 

81.1 

86.1 

89.6 

91.9 

92.7 

94.9 

95.6 

96.1 

96.7 

97.0 

97.1 

97.5 

97.8 

98.6 

100.0 

CB 

000 

74.7 

81.1 

86.1 

89.6 

91.9 

92.7 

94.9 

95.6 

96.1 

96.7 

97.0 

97.1 

97.5 

97.8 

98.6 

100.0 

TOTAL 


930 
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operating  location  •** 

USATETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LSI  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  12-14 


CEILING 

IN 

PER 

BE 

7 

OB 

6 

BE 

5 

BE 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  BE 

2  1/2  2 

STATUTE 

BE 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

OB 

1 

as 

3/4 

BE 

5/8 

BE 

1/2 

OB 

3/8 

GB 

1/4 

BE 

0 

NO 

CEIL 

51.5 

54.0 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

GB 

20000 

60.0 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

BE 

18000 

60.0 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

BE 

16000 

60.0 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

BE 

14000 

60.3 

63.0 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

BE 

12000 

61.1 

63.8 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

BE 

10000 

64.1 

67.1 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

OB 

9000 

64.7 

67.7 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

58.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

BE 

8000 

67.8 

70.9 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GB 

7000 

68.9 

72.0 

72.3 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

BE 

6000 

70.5 

73.7 

73.9 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

BE 

9000 

72.8 

76.1 

76.3 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

BE 

4500 

73.8 

77.1 

77.3 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

BE 

4000 

75.6 

79.6 

79.9 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

SR 

3500 

76.6 

81.0 

81.3 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

8B 

3000 

78.4 

83.0 

83.5 

83.8 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

BE 

2500 

78.8 

83.5 

84.1 

84.4 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

BE 

2000 

80.2 

85.2 

85.9 

86.3 

86.5 

86.6 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

BE 

1800 

80.8 

85.7 

86.5 

87.1 

87.2 

87.3 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

BE 

1500 

81.1 

86.1 

87.3 

88.0 

88.1 

88.2 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

BE 

1200 

81.9 

87.2 

88.5 

89.5 

89.6 

89.8 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

BE 

1000 

82.0 

87.4 

88.7 

89.7 

89.8 

90.0 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

BE 

900 

82.0 

88.0 

89.5 

90.4 

90.8 

91.0 

91.5 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OB 

800 

82.6 

88.6 

90.2 

91.2 

91.6 

91.8 

92.4 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

BE 

700 

82.8 

88.9 

90.8 

91.9 

92.4 

92.8 

94.0 

94.2 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

BE 

600 

82.9 

89.0 

91.0 

92.5 

93.3 

93.8 

95.1 

95.4 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

BE 

500 

83.0 

89.1 

91.2 

93.0 

94.1 

94.5 

96.2 

96.9 

97.2 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

OB 

400 

83.0 

89.1 

91.2 

93.1 

94.2 

94.8 

96.8 

97.5 

97.8 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

BE 

300 

83.0 

89.1 

91.2 

93.1 

94.3 

94.9 

96.9 

98.0 

98.4 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

BE 

200 

83.0 

89.1 

91.2 

93.1 

94.4 

95.1 

97.0 

98.3 

98.7 

99.0 

99.4 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

OB 

100 

83.0 

89.1 

91.2 

93.1 

94.4 

95.1 

97.0 

98.3 

98.7 

99.0 

99.4 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

100.0 

BE 

000 

83.0 

89.1 

91.2 

93.1 

94.4 

95.1 

97.0 

98.3 

98.7 

99.0 

99.4 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U8APETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RIMERS  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERI 00  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LSI  TO  UK: 

♦  5 

MDMTH: 

DEC 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

1  GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

FEET 

I  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

51.2 

53.1 

53.2 

53.2 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

GE  20000 

59.9 

62.3 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

SB 

18000 

60.3 

62.7 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

68 

16000 

60.3 

62.7 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

GE 

14000 

60.8 

63.1 

63.4 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

GB 

12000 

62.8 

65.2 

65.5 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

GE 

10000 

65.3 

68.2 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

GB 

9000 

65.9 

68.8 

69.2 

69.2 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GB 

8000 

69.9 

72.8 

73.2 

73.2 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

GB 

7000 

71.2 

74.5 

74.9 

74.9 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

68 

6000 

72.5 

75.8 

76.2 

76.2 

76.7 

76.8 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

68 

5000 

73.8 

77.3 

78.0 

78.0 

78.4 

78.5 

78.5 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GE 

4500 

75.1 

78.6 

79.2 

79.2 

79.7 

79.8 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GB 

4000 

76.0 

79.7 

80.5 

80.6 

81.1 

81.2 

81.2 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

GB 

3500 

77.2 

81.3 

82.2 

82.3 

82.7 

82.8 

82.8 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

GE 

3000 

78.8 

83.1 

84.0 

84.2 

84.6 

84.7 

84.7 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

GB 

2500 

79.2 

83.8 

84.6 

84.8 

85.3 

85.4 

85.4 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

68 

2000 

80.1 

84.7 

85.7 

86.3 

86.9 

87.0 

87.0 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

GE 

1800 

80.3 

85.1 

86.1 

86.8 

87.3 

87.5 

87.5 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

GB 

1500 

81.1 

86.1 

87.4 

88.1 

88.6 

88.8 

89.0 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

GE 

1200 

81.4 

86.8 

88.2 

88.8 

89.4 

89.7 

90.0 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

GB 

1000 

81.6 

87.1 

88.5 

89.1 

89.7 

90.0 

90.3 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

GE 

900 

82.0 

87.8 

89.2 

89.9 

90.6 

91.0 

91.3 

91.7 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

GB 

800 

82.3 

88.3 

89.9 

90.5 

91.5 

91.8 

92.2 

92.6 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

GB 

700 

82.3 

88.6 

90.2 

91.4 

92.6 

92.9 

93.7 

94.1 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

GB 

600 

82.5 

88.9 

91.1 

92.4 

93.7 

94.0 

94.7 

95.4 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

08 

500 

82.5 

89.0 

91.4 

92.7 

94.4 

94.9 

96.3 

97.0 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

GE 

400 

82.5 

89.1 

91.5 

92.8 

94.6 

95.2 

96.6 

97.2 

97.6 

97.8 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

GB 

300 

82.5 

89.1 

91.5 

92.8 

95.1 

95.6 

97.0 

98.0 

98.5 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.6 

08 

200 

82.5 

89.1 

91.5 

92.8 

95.1 

95.6 

97.0 

98.0 

98.5 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.5 

99.9 

GE 

100 

82.5 

89.1 

91.5 

92.8 

95.1 

95.6 

97.0 

98.0 

98.5 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.5 

99.9 

GB 

000 

82.5 

89.1 

91.5 

92.8 

95.1 

95.6 

97.0 

98.0 

98.5 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.5 

100.0 

TOTAL  RMHI  OF  CBSERVMnom  930 
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OPERATING  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAPETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

747910 

STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB 

SC 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LOT  TO  UTC: 

♦  5 

MOUTH: 

DEC 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEIL 

51.7 

54.3 

55.1 

55.4 

55.4 

55.5 

55.7 

55.8 

55.8 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

OK 

20000 

57.4 

60.1 

61.0 

61.4 

61.4 

61.5 

61.7 

61.8 

61.8 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

GE 

18000 

57.4 

60.1 

61.0 

61.4 

61.4 

61.5 

61.7 

61.8 

61.8 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

OB 

16000 

57.5 

60.2 

61.1 

61.5 

61.5 

61.6 

61.8 

61.9 

61.9 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

GE 

14000 

58.0 

60.6 

61.5 

61.9 

61.9 

62.0 

62.3 

62.4 

62.4 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

GE 

12000 

59.5 

62.2 

63.0 

63.4 

63.4 

63.5 

63.8 

63.9 

63.9 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

GE 

10000 

61.6 

64.7 

65.6 

66.0 

66.0 

66.1 

66.3 

66.5 

66.5 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GE 

9000 

61.9 

65.1 

65.9 

66.3 

66.3 

66.5 

66.7 

66.8 

66.8 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GE 

8000 

65.7 

68.8 

69.7 

70.1 

70.1 

70.2 

70.4 

70.5 

70.5 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

OB 

7000 

66.8 

70.1 

71.0 

71.4 

71.4 

71.5 

71.7 

71.8 

71.8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

OK 

6000 

67.8 

71.2 

72.0 

72.5 

72.5 

72.6 

72.8 

72.9 

72.9 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

OK 

5000 

69.7 

73.3 

74.2 

74.9 

75.1 

75.2 

75.4 

75.5 

75.5 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

7*. 7 

75.7 

OK 

4500 

70.0 

73.7 

74.5 

75.3 

75.4 

75.5 

75.7 

75.8 

75.8 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

OB 

4000 

72.4 

76.0 

77.0 

78.0 

78.3 

78.4 

78.6 

78.7 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

OK 

3500 

74.2 

78.0 

78.9 

79.9 

80.2 

80.3 

80.5 

80.6 

80.6 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

OB 

3000 

75.1 

79.5 

80.4 

81.4 

81.8 

81.9 

82.2 

82.3 

82.3 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

GE 

2500 

76.1 

80.9 

81.8 

82.8 

83.3 

83.4 

83.7 

83.8 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GE 

2000 

77.0 

82.0 

83.2 

84.3 

84.8 

84.9 

85.2 

85.3 

85.3 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GE 

1800 

77.3 

82.5 

83.7 

84.7 

85.3 

85.5 

85.7 

85.8 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GE 

1500 

77.8 

83.3 

84.6 

85.8 

86.3 

86.6 

86.8 

86.9 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

CK 

1200 

78.1 

83.9 

85.3 

86.5 

87.0 

87.2 

87.4 

87.5 

87.5 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GE 

1000 

78.4 

84.4 

85.9 

87.1 

88.1 

88.3 

88.6 

88.7 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

OK 

900 

78.8 

85.1 

86.8 

88.0 

88.9 

89.1 

89.6 

89.7 

89.7 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GE 

800 

79.2 

85.8 

87.5 

89.0 

90.1 

90.3 

91.0 

91.1 

91.1 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GE 

700 

79.6 

86.3 

88.1 

90.0 

91.2 

91.4 

92.2 

92.3 

92.4 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

CK 

600 

80.2 

87.4 

89.2 

91.2 

92.4 

92.6 

93.3 

93.4 

93.5 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GE 

500 

80.2 

87.5 

89.5 

91.5 

92.9 

93.7 

94.6 

94.7 

94.8 

95.1 

95.2 

95.2 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

OK 

400 

80.2 

87.7 

89.7 

91.8 

93.2 

94.2 

95.2 

95.6 

95.7 

95.9 

96.0 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

300 

80.2 

87.7 

89.7 

91.9 

93.5 

94.7 

96.6 

97.3 

97.4 

98.1 

98.3 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

200 

80.2 

87.7 

89.7 

91.9 

93.5 

94.7 

96.6 

97.4 

97.7 

98.4 

98.6 

98.7 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

08 

100 

80.2 

87.7 

89.7 

91.9 

93.5 

94.7 

96.6 

97.4 

97.7 

98.4 

98.6 

98.7 

99.2 

99.4 

99.5 

99.8 

GE 

000 

80.2 

87.7 

89.7 

91.9 

93.5 

94.7 

96.6 

97.4 

97.7 

98.4 

98.6 

98.7 

99.2 

99.4 

99.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFKXAC,  ASHEVILLE  HC 


PKBCHITAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
NORTH:  DEC  HOURS:  21-23 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GB  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO 

CEIL 

54.7 

57.0 

58.6 

59.2 

60.0 

60.0 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.6 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

G8 

20000 

57.6 

60.0 

61.7 

62.6 

63.3 

63.3 

63.8 

63.8 

63.8 

63.9 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.3 

gs 

18000 

57.6 

60.0 

61.7 

62.6 

63.3 

63.3 

63.8 

63.8 

63.6 

63.9 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.3 

GE 

16000 

57.6 

60.0 

61.7 

62.6 

63.3 

63.3 

63.8 

63.8 

63.8 

63.9 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64  ' 

OS 

14000 

58.3 

60.6 

62.4 

63.2 

64.0 

64.0 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.9 

GE 

12000 

58.7 

61.1 

62.8 

63.7 

64.4 

64.4 

64.8 

64.8 

64.6 

64.9 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.4 

GE 

10000 

61.1 

63.7 

65.4 

66.2 

67.0 

67.0 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

68.0 

GE 

9000 

61.3 

63.9 

65.6 

66.6 

67.3 

67.3 

67.7 

67.7 

67.7 

67.8 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.3 

OB 

8000 

64.9 

68.0 

69.9 

70.9 

71.6 

71.6 

72.0 

72.0 

72.0 

72.2 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.6 

GE 

7000 

65.7 

68.9 

70.9 

71.8 

72.6 

72.6 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.5 

GE 

6000 

66.9 

70.1 

72.0 

73.0 

73.8 

73.8 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.7 

GE 

5000 

67.8 

71.4 

73.4 

74.6 

75.4 

75.4 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.3 

OB 

4500 

68.5 

72.2 

74.2 

75.4 

76.1 

76.1 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

77.1 

GE 

4000 

71.0 

74.6 

76.9 

78.2 

78.9 

78.9 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.9 

CR 

3500 

71.7 

75.8 

78.1 

79.5 

80.2 

80.2 

80.6 

80.6 

80.6 

80.8 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.3 

GE 

3000 

72.9 

77.1 

79.4 

80.8 

81.5 

81.5 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.6 

GE 

2500 

73.8 

78.1 

80.3 

61.7 

82.5 

82.5 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.5 

OE 

2000 

75.1 

79.7 

82.2 

83.5 

84.3 

84.3 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.4 

GE 

1800 

75.1 

79.8 

82.3 

83.7 

84.4 

84.5 

84.9 

84.9 

84.9 

85.1 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.6 

GE 

1500 

75.3 

80.0 

82.7 

84.3 

85.1 

85.2 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.2 

GE 

1200 

75.9 

BO. 8 

83.5 

85.5 

86.2 

86.3 

86.8 

86.8 

86*8 

86.9 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.4 

GE 

1000 

76.5 

81.7 

84.5 

86.5 

87.2 

87.3 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.4 

GE 

900 

76.9 

82.2 

85.2 

87.1 

87.8 

88.0 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

89.0 

GE 

800 

77.2 

82.7 

85.8 

87.8 

88.6 

88.7 

89.1 

69.1 

89.1 

89.2 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.8 

OB 

700 

77.8 

83.4 

86.9 

89.2 

90.2 

90.3 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.4 

OB 

600 

78.2 

84.4 

88.3 

90.8 

91.7 

92.2 

92.7 

92.8 

92.8 

92.9 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.4 

GB 

500 

78.4 

84.7 

88.6 

91.2 

92.5 

93.1 

94.0 

94.1 

94.2 

94.3 

94.6 

94.7 

95.1 

95.1 

95.1 

95.3 

OB 

400 

78.4 

85.2 

89.1 

91.7 

93.0 

93.8 

94.6 

94.8 

94.9 

95.1 

95.4 

95.5 

95.8 

95.8 

95.8 

96.0 

OB 

300 

78.4 

85.2 

89.1 

91.7 

93.3 

94.1 

94.9 

95.5 

95.7 

96.0 

96.3 

96.5 

96.9 

96.9 

97.0 

97.3 

GB 

200 

78.4 

85.2 

89.1 

91.7 

93.3 

94.2 

95.2 

95.8 

96.0 

96.8 

97.1 

97.2 

97.6 

97.6 

98.0 

98.3 

<B 

100 

78.4 

85.2 

89.1 

91.7 

93.3 

94.2 

95.2 

95.9 

96.1 

97.5 

98.0 

98.2 

98.6 

98.7 

99.1 

99.5 

OB 

ooo 

78.4 

85.2 

89.1 

91.7 

93.3 

94.2 

95.2 

95.9 

96.1 

97.5 

98.0 

98.7 

S7.6 

98.7 

99.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  APB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

08 

7 

CB 

6 

as 

5 

GB 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IB 

GB  GB 

2  1/2  2 

STATUTB 

OB 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

6E 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

6B 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

50.7 

53.7 

55.1 

55.7 

56.2 

56.3 

56.6 

56.6 

56.6 

56.8 

56.9 

56.9 

57.0 

57.0 

57.1 

57.4 

GE 

20000 

55.5 

58.8 

60.3 

61.0 

61.5 

61.6 

61.9 

61.9 

61.9 

62.1 

62.2 

62.2 

62.3 

62.4 

62.4 

62.7 

CB 

18000 

55.6 

58.8 

60.3 

61.1 

61.6 

61.7 

61.9 

62.0 

62.0 

62.2 

62.2 

62.2 

62.4 

62.4 

62.5 

62.8 

OB 

16000 

55.6 

58.8 

60.3 

61.1 

61.6 

61.7 

61.9 

62.0 

62.0 

62.2 

62.2 

62.2 

62.4 

62.4 

62.5 

62.8 

GB 

14000 

56.0 

59.2 

60.7 

61.5 

62.0 

62.0 

62.3 

62.4 

62.4 

62.6 

62.6 

62.6 

62.8 

62.8 

62.9 

63.1 

GE 

12000 

56.8 

60.1 

61.6 

62.3 

62.8 

62.9 

63.2 

63.3 

63.3 

63.5 

63.5 

63.5 

63.7 

63.7 

63.8 

64.0 

OB 

10000 

59.9 

63.4 

64.9 

65.7 

66.2 

66.3 

66.6 

66.6 

66.6 

66.8 

66.9 

66.9 

67.0 

67.1 

67.2 

67.4 

OB 

9000 

60.2 

63.8 

65.3 

66.1 

66.6 

66.7 

67.0 

67.0 

67.0 

67.2 

67.3 

67.3 

67.5 

67.5 

67.6 

67.8 

GE 

8000 

63.3 

67.0 

68.7 

69.6 

70.2 

70.3 

70.6 

70.6 

70.6 

70.8 

70.9 

70.9 

71.1 

71.1 

71.2 

71.4 

OB 

7000 

64.0 

67.9 

69.6 

70.5 

71.2 

71.3 

71.6 

71.6 

71.6 

71.8 

71.9 

71.9 

72.0 

72.1 

72.2 

72.4 

GE 

6000 

65.2 

69.1 

70.8 

71.8 

72.4 

72.5 

72.8 

72.9 

72.9 

73.1 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.4 

73.7 

GE 

5000 

66.5 

70.7 

72.6 

73.6 

74.4 

74.5 

74.8 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.3 

75.3 

75.4 

75.7 

GB 

4500 

67.2 

71.5 

73.4 

74.5 

75.2 

75.3 

75.7 

75.8 

75.8 

76.0 

76.0 

76.0 

76.2 

76.2 

76.3 

76.6 

GB 

4000 

69.0 

73.5 

75.6 

76.7 

77.5 

77.6 

77.9 

78.0 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.5 

78.5 

78.6 

78.9 

GE 

3500 

69.9 

74.6 

76.7 

77.9 

78.7 

78.8 

79.2 

79.3 

79.3 

79.5 

79.5 

79.6 

79.7 

79.7 

79.9 

80.1 

GE 

3000 

71.5 

76.6 

78.8 

80.2 

81.0 

81.1 

81.5 

81.6 

81.6 

81.8 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.2 

82.4 

GB 

2500 

72.3 

77.6 

80.0 

81.4 

82.3 

82.4 

82.8 

82.9 

82.9 

83.1 

83.1 

83.2 

83.3 

83.3 

83.5 

83.7 

GB 

2000 

73.2 

78.7 

81.3 

82. S 

83.8 

83.9 

84.3 

84.4 

84.5 

84.7 

84.7 

84.7 

84.9 

84.9 

85.1 

85.3 

OB 

1800 

73.3 

78.9 

81.5 

83.1 

84.0 

84.2 

84.7 

84.8 

84.8 

85.0 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.4 

85.6 

GB 

1500 

73.9 

79.7 

82.4 

84.1 

85.1 

85.3 

85.8 

85.9 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.4 

86.4 

86.5 

86.8 

OB 

1200 

74.4 

80.3 

83.2 

85.1 

86.2 

86.4 

86.9 

87.0 

07.1 

87.3 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.7 

87.9 

GE 

1000 

74.8 

80.9 

83.8 

85.8 

87.0 

87.3 

87.8 

87.9 

88.0 

88.2 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.6 

88.9 

GB 

900 

75.2 

01.5 

84.5 

86.6 

87.8 

88.1 

88.8 

88.9 

89.0 

89.2 

89.3 

89.3 

89.4 

89.5 

89.6 

89.9 

GB 

800 

75.4 

81.9 

85.1 

87.2 

88.6 

88.9 

89.6 

89.8 

89.9 

90.1 

90.2 

90.2 

90.3 

90.4 

90.5 

90.8 

OB 

700 

75.7 

82.5 

85.8 

88.3 

89.9 

90.2 

91.1 

91.2 

91.4 

91.6 

91.7 

91.7 

91.9 

91.9 

92.0 

.3 

GE 

600 

75.9 

82.9 

86.4 

89.1 

90.8 

91.2 

92.2 

92.5 

92.6 

92.8 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

93.3 

93.5 

OB 

500 

76.2 

83.3 

86.9 

89.8 

91.7 

92.3 

93.6 

93.9 

94.2 

94.4 

94.6 

94.6 

95.0 

95.0 

95.1 

95.4 

GE 

400 

76.2 

83.4 

87.1 

90.1 

92.1 

92.7 

94.1 

94.5 

94.8 

95.1 

95.2 

95.3 

95.7 

95.7 

95.8 

96.1 

GE 

300 

76.2 

83.4 

87.1 

90.1 

92.3 

93.1 

94.7 

95.4 

95.7 

96.2 

96.5 

96.5 

96.9 

97.0 

97.2 

97.5 

GE 

200 

76.2 

83.4 

87.1 

90.1 

92.4 

93.2 

95.0 

95.8 

96.2 

96.8 

97.1 

97.2 

97.8 

97.8 

98.2 

98.8 

GE 

100 

76.2 

83.4 

87.1 

90.1 

92.4 

93.2 

95.0 

95.9 

96.3 

97.1 

97.4 

97.5 

98.2 

98.3 

98.8 

S3. 7 

OB 

000 

76.2 

83.4 

87.1 

90.1 

92.4 

33.2 

95.0 

95.9 

96.3 

97.1 

97.4 

97.5 

98.2 

98.3 

98.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRHUCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GS 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GS  GS  GS 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GS 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL 

46.4 

53.6 

56.7 

58.2 

59.2 

59.3 

59.5 

59.6 

59.6 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.9 

59.9 

60.0 

GS 

20000 

52.0 

60.5 

64.2 

65.9 

67.1 

67.2 

67.5 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

67.9 

68.0 

GB 

18000 

52.0 

60.6 

64.3 

66.0 

67.1 

67.3 

67.5 

67.6 

67.6 

67. •» 

67.8 

67.8 

67.9 

67.9 

68.0 

68.0 

GK 

16000 

52.1 

60.6 

64.3 

66.0 

67.2 

67.3 

67.5 

67.6 

67.7 

67.8 

67.8 

67.%. 

67.9 

67.9 

68.0 

68.0 

GB 

14000 

52.3 

60.9 

64.6 

66.3 

67.4 

67.6 

67. B 

67.9 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

GB 

12000 

53.2 

61.9 

65.7 

67.5 

68.6 

68.8 

69.0 

69.1 

69.1 

69.2 

69.3 

69.3 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

GB 

10000 

56.1 

65.6 

69.7 

71.6 

72.8 

73.0 

73.2 

73.3 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

GE 

9000 

56.3 

65.9 

69.9 

71.9 

73.1 

73.3 

73.5 

73.6 

73.6 

73.7 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

GB 

8000 

59.3 

69.7 

74.1 

76.3 

77.6 

77.8 

78.0 

78.2 

78.2 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.6 

GB 

7000 

59.9 

70.5 

74.9 

77.1 

78.4 

78.6 

78.9 

79.0 

79.0 

79.1 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

GS 

6000 

60.5 

71.1 

75.6 

77.7 

79.1 

79.3 

79.5 

79.7 

79.7 

79.8 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.1 

GS 

5000 

61.5 

72.4 

77.1 

79.3 

80.7 

80.9 

81.2 

81.3 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.7 

81.8 

GB 

4500 

61.9 

72.9 

77.6 

79.8 

81.2 

81.4 

81.7 

81.9 

81.9 

82.0 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.3 

GB 

4000 

63.1 

74.4 

79.2 

81.6 

83.0 

63.3 

83.6 

83.7 

83.7 

83.9 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.1 

84.2 

GB 

3500 

63.8 

75.3 

80.3 

82.7 

84.2 

84.4 

84.7 

84.9 

84.9 

85.0 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

GS 

3000 

65.3 

77.3 

82.6 

85.2 

86.9 

87.1 

87.5 

87.6 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

88.0 

88.1 

GB 

2500 

65.8 

78.1 

83.5 

86.2 

87.9 

88.2 

88.5 

88.7 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.1 

89.2 

GB 

2000 

66.7 

79.3 

84.8 

87.6 

89.4 

89.7 

90.1 

90.3 

90.4 

90.5 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

GB 

1800 

66.9 

79.5 

85.1 

67.9 

89.7 

90.0 

90.5 

90.7 

90.7 

90.8 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

9x  .1 

91.1 

GB 

1500 

67.4 

80.2 

85.9 

88.9 

90.8 

91.1 

91.6 

91.8 

91.8 

91.9 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.2 

92.3 

GB 

1200 

67.9 

80.9 

86.8 

89.9 

91.8 

92.1 

92.7 

92.9 

92.9 

93.1 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

GB 

1000 

68.1 

81.3 

87.4 

90.5 

92.6 

92.9 

93.5 

93.7 

93.7 

93.9 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

GB 

900 

68.3 

61.6 

87.7 

90.9 

93.0 

93.3 

93.9 

94.2 

94.2 

94.4 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

GB 

800 

68.5 

81.9 

88.1 

91.4 

93.6 

94.0 

94.6 

94.9 

94.9 

95.1 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.5 

GB 

700 

68.6 

82.2 

88.4 

91.8 

94.1 

94.5 

95.2 

95.5 

95.6 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

OB 

600 

68.7 

82.4 

88.7 

92.2 

94.6 

9!  .1 

95.8 

96.2 

96.2 

96.4 

96.5 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

GB 

500 

68.9 

82.6 

89.1 

92.7 

95.2 

95.7 

96.6 

97.0 

97.1 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.6 

97.6 

97.7 

GB 

400 

68.9 

82.7 

89.3 

92.9 

95.5 

96.0 

97.0 

97.5 

97.6 

97.8 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

GS 

300 

68.9 

82.8 

89.3 

93.0 

95.7 

96.3 

97.4 

97.9 

98.0 

98.3 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

GB 

200 

68.9 

82.8 

89.4 

93.1 

95.8 

96.4 

97.5 

98.1 

98.3 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.3 

99.5 

GB 

100 

68.9 

82.8 

89.4 

93.1 

95.8 

96.4 

97.5 

98.1 

98.3 

98.7 

99.0 

99.0 

99.3 

99.4 

99.6 

99.9 

GB 

000 

68.9 

82.8 

89.4 

93.1 

95.8 

96.4 

97.5 

98.1 

98.3 

98.7 

99.0 

99.0 

99.3 

99.4 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  87638 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910 

STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH 

LOT  TO  UTC:  ♦  5 

AFB  SC 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 

JAN  HOURS: 

OCT  81 

ALL 

SOURS 

(LOT) 

CLEAR  SCATTERED 

BROKER 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

<3T  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

33.8 

15.6 

12.2 

34.7 

3.8 

50.6 

2.0 

930 

03-05 

34.5 

15.3 

10.1 

36.6 

3.5 

50.2 

3.8 

930 

06-08 

18.7 

28.2 

18.9 

31.2 

3.0 

53.1 

3.8 

930 

09-11 

14.7 

26.7 

23.3 

33.4 

1.8 

58.6 

1.8 

930 

12-14 

13.4 

27.3 

25.3 

33.4 

.5 

59.2 

1.3 

930 

15-17 

11.4 

30.5 

23.7 

34.0 

.4 

58.1 

.8 

930 

18-20 

22.5 

24.8 

17.3 

34.3 

1.1 

52.7 

1.1 

930 

21-23 

31.5 

20.1 

14.3 

31.0 

3.1 

48.4 

1.5 

930 

ALL 

HOURS 

22.6 

23.6 

18.1 

33.6 

2.2 

53.9 

2.0 

7440 

MONTH: 

FEB  HOURS: 

ALL 

00-02 

30.7 

19.9 

16.3 

31.0 

2.1 

49.4 

2.0 

846 

03-05 

29.9 

17.7 

18.0 

33.0 

1.4 

52.4 

3.0 

846 

06-08 

16.3 

26.5 

23.4 

31.7 

2.1 

57.2 

3.1 

846 

09-11 

14.5 

25.3 

27.3 

32.4 

.5 

60.2 

1.8 

846 

12-14 

12.3 

23.6 

29.7 

34.4 

64.1 

.7 

846 

15-17 

10.0 

27.0 

29.6 

33.2 

.2 

63.0 

.9 

846 

18-20 

15.8 

25.7 

24.8 

33.1 

.6 

58.5 

1.5 

846 

21-23 

25.1 

22.7 

20.4 

30.1 

1.7 

52.2 

1.5 

846 

ALL 

HOURS 

19.3 

23.5 

23.7 

32.4 

1.1 

57.1 

1.8 

6768 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
U8AFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  APB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L3T  TO  UTC:  *  S  MONTH:  MAR  HOURS: ALL 


HOURS 

(LST) 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKEN 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

34.4 

22.5 

15.9 

25.5 

1.7 

43.1 

2.9 

930 

03-05 

32.4 

23.2 

13.1 

28.9 

2.4 

44.4 

2.0 

930 

06-08 

16.8 

29.9 

22.8 

28.9 

1.6 

53.3 

3.7 

930 

09-11 

18.1 

24.2 

26.6 

31.0 

.2 

57.7 

1.8 

930 

12-14 

14.4 

31.9 

25.7 

28.0 

53.7 

1.1 

930 

15-17 

12.2 

33.1 

26.5 

28.3 

54.7 

1.2 

930 

18-20 

15.1 

32.4 

25.5 

26.3 

.8 

52.6 

2.0 

930 

21-23 

26.5 

30.5 

14.8 

26.6 

1.6 

43.0 

2.3 

930 

ALL 

B0UR8 

21.2 

28.5 

21.4 

27.9 

1.0 

50.3 

2.1 

7440 

MONTH:  APR  HOURS: 

ALL 

00-02 

38.1 

25.3 

15.  B 

19.1 

1.7 

36.6 

1.3 

900 

03-05 

34.0 

25.8 

15.4 

21.8 

3.0 

40.2 

2.2 

900 

06-08 

22.1 

29.8 

24.0 

22.3 

1.8 

48.1 

2.9 

900 

09-11 

21.0 

30.0 

28.3 

20.7 

49.0 

.3 

900 

12-14 

14.0 

34.3 

30.3 

21.3 

51.7 

.3 

900 

15-17 

13.4 

34.1 

32.1 

20.3 

52.4 

900 

18-20 

17.9 

32.4 

27.8 

21.9 

49.7 

.3 

900 

21-23 

30.8 

25.9 

21.6 

21.2 

.6 

43.3 

.8 

900 

ALL 

B0UR8 

23.9 

29.7 

24.4 

21.1 

.9 

46.4 

1.0 

7200 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  SKY  COVER 
PNOM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS: ALL 


HOURS 

(LSI) 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKER 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

27.0 

34.2 

19.4 

19.1 

.3 

38.8 

.8 

930 

03-05 

21.2 

38.2 

24.2 

15.9 

.5 

40.6 

3.2 

930 

06-08 

11.6 

36.8 

36.1 

15.3 

.2 

51.6 

2.4 

930 

09-11 

9.0 

38.7 

36.6 

15.7 

52.3 

.1 

930 

12-14 

3.5 

44.8 

34.5 

17.1 

51.6 

.2 

930 

15-17 

3.9 

44.1 

35.5 

16.6 

52.0 

.2 

930 

18-20 

6.9 

39.2 

33.5 

20.2 

.1 

53.9 

.6 

930 

21-23 

19.1 

35.6 

23.7 

21.3 

.3 

45.3 

.2 

930 

ALL 

HOURS 

12.8 

39.0 

30.4 

17.6 

.2 

48.3 

1.0 

7440 

MONTH:  JUN  HOURS: 

ALL 

00-02 

22.7 

37.6 

23.2 

16.6 

39.8 

.3 

900 

03-05 

15.9 

40.9 

29.6 

13.0 

.7 

43.2 

3.0 

900 

06-08 

9.6 

36.3 

39.7 

14.1 

.3 

54.1 

3.3 

900 

09-11 

6.8 

43.2 

37.0 

13.0 

50.0 

•  9 

900 

12-14 

1.1 

46.6 

36.7 

15.7 

52.3 

1.3 

900 

15-17 

2.2 

43.3 

39.1 

15.3 

54.4 

1.8 

900 

18-20 

4.8 

35.0 

42.1 

18.1 

60.2 

.9 

900 

21-23 

12.9 

37.0 

28.4 

21.7 

50.1 

.4 

900 

ALL 

HOURS 

9.5 

40.0 

34.5 

15.9 

.1 

50.5 

1.5 

7200 

D  -  3  -  3 


USAFSTAC/DS— 92/269  -  Pag*  291 


orawnno  location  *a* 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  8KY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


station  i 

WISER:  747910 

STATION  NAME: 

LST  TO  UTC:  ♦ 

MYRTLE  BEACH 

5 

APB  SC 

PERIOD 

NORTH: 

OP  RECORD:  OCT  81 

JUL  HOURS: ALL 

BOURS 

(LOT) 

CLEAR  SCATTERED 

BROKER 

AIRWAY  CLASSES 

1  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

15.9 

40.4 

27.8 

15.8 

43.7 

1.6 

930 

03-05 

11.1 

46.1 

30.8 

11.8 

.2 

42.8 

3.4 

930 

06-08 

4.5 

41.2 

43.4 

10.3 

.5 

54.3 

5.3 

930 

09-11 

4.9 

37.7 

45.8 

11.5 

57.3 

2.6 

930 

12-14 

1.9 

41.0 

44.2 

12.9 

57.1 

2.9 

930 

15-17 

3.0 

40.4 

43.1 

13.4 

56.6 

3.1 

930 

18-20 

5.6 

34.7 

43.8 

15.9 

59.7 

3.7 

930 

21-23 

10.1 

42.7 

29.0 

18.2 

47.2 

2.2 

930 

ALL 

BOORS 

7.1 

40.5 

38.5 

13.7 

.1 

52.3 

3.1 

7440 

MONTH: 

AUG  BOURS: 

ALL 

00-02 

15.7 

39.9 

25.7 

18.2 

.5 

44.4 

3.0 

930 

03-05 

15.7 

38.8 

25.4 

18.2 

1.9 

45.5 

5.1 

930 

06-08 

6.3 

37.1 

39.5 

16.3 

.8 

56.6 

10.8 

930 

09-11 

4.7 

38.2 

35.4 

21.7 

57.1 

3.7 

930 

12-14 

1.0 

39.4 

40.1 

19.6 

59.7 

2.3 

930 

15-17 

2.9 

35.5 

44.2 

17.4 

61.6 

3.2 

930 

18-20 

4.3 

33.4 

39.9 

22.4 

62.3 

3.3 

930 

21-23 

10.6 

40.5 

29.5 

19.0 

.3 

48.8 

2.3 

930 

ALL 

BOURS 

7.7 

37.8 

34.9 

19.1 

.4 

54.5 

4.2 

7440 
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operating  LOCATION  -a* 
USAFETAC,  ASHEVILLE;  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERI 00  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  *  5  MONTH:  SEP  BOURS:ALL 


HOURS 

(LST) 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKER 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

29.4 

28.0 

20.4 

21.8 

.3 

42.6 

i.i 

900 

03-05 

31.0 

27.0 

20.7 

20.6 

.8 

42.0 

3.7 

900 

06-08 

9.0 

43.3 

28.1 

19.4 

.1 

47.7 

6.3 

900 

09-11 

10.8 

39.9 

30.7 

18.7 

49.3 

1.1 

900 

12-14 

4.2 

42.3 

33.9 

19.6 

53.4 

1.2 

900 

15-17 

5.7 

41.9 

33.1 

19.3 

52.4 

1.7 

900 

18-20 

13.6 

36.1 

30.4 

19.9 

50.3 

2.1 

898 

21-23 

25.8 

31.4 

23.2 

19.6 

42.8 

1.2 

897 

ALL 

HOURS 

16.2 

36.2 

27.6 

19.9 

.2 

47.6 

2.3 

7195 

MONTH:  OCT  HOURS: 

ALL 

00-02 

41.8 

24.3 

12.8 

20.5 

.5 

33.9 

2.6 

930 

03-05 

38.8 

24.9 

14.4 

20.3 

1.5 

36.2 

4.0 

930 

06-08 

15.8 

39.1 

24.2 

20.1 

.8 

45.1 

3.7 

930 

09-11 

19.2 

34.0 

27.7 

19.0 

46.8 

.2 

930 

12-14 

13.9 

37.0 

29.8 

19.4 

49.1 

930 

15-17 

14.6 

37.2 

29.7 

18.5 

48.2 

.4 

930 

18-20 

23.9 

33.9 

21.6 

20.6 

42.3 

.2 

930 

21-23 

37.3 

24.8 

17.4 

20.2 

.2 

37.8 

.5 

930 

ALL 

hours 

25.7 

31.9 

22.2 

19.8 

.4 

42.4 

1.5 

7440 
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OPERATIN'?  VOCATION  ’A' 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747910  STATION  HAMS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD :  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  NOV  HOURS: ALL 


HOURS 

(LST) 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKER 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

40.1 

22.1 

14.1 

21.1 

2.6 

37.8 

4.2 

900 

03-05 

39.7 

22.2 

14.1 

21.4 

2.6 

38.1 

5.1 

900 

06-08 

21.9 

29.7 

25.7 

21.2 

1.6 

48.4 

5.0 

900 

09-11 

19.6 

28.4 

28.4 

22.8 

.8 

52.0 

1.3 

900 

12-14 

17.1 

30.6 

29.0 

23.0 

.3 

52.3 

.1 

900 

15-17 

14.6 

32.2 

29.8 

23.4 

53.2 

.1 

900 

18-20 

26.4 

29.3 

21.7 

22.6 

44.2 

.4 

900 

21-23 

38.9 

24.6 

16.7 

19.1 

.8 

36.6 

3.4 

900 

ALL 

HOURS 

27.3 

27.4 

22.4 

21.8 

1.1 

45.3 

2.5 

7200 

MONTH:  DEC  HOURS: 

ALL 

00-02 

37.2 

20.5 

13.7 

26.5 

2.2 

42.3 

3.5 

930 

03-05 

37.7 

20.0 

13.5 

25.9 

2.8 

42.3 

4.8 

930 

06-08 

18.8 

32.4 

22.8 

23.5 

2.5 

48.8 

5.6 

930 

09-11 

14.4 

31.7 

26.6 

25.4 

1.9 

53.9 

1.9 

930 

12-14 

11.6 

29.0 

29.2 

29.6 

.5 

59.4 

1.9 

930 

15-17 

10.4 

30.9 

32.2 

26.1 

.4 

58.7 

2.0 

930 

18-20 

21.1 

23.8 

26.8 

26.9 

1.5 

55.2 

1.8 

930 

21-23 

31.2 

21.5 

17.8 

27.6 

1.8 

47.3 

2.6 

930 

ALL 

HOURS 

22.8 

26.2 

22.8 

26.4 

1.7 

51.0 

3.0 

7440 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKI  COVER 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


8XATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  S  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


AIHNAY  CLASSES 


HOURS 

(LST) 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKER 

OVERCAST 

TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

30.5 

27.6 

18.1 

22.5 

1.3 

41.9 

2.1 

10956 

03-05 

28.5 

28.4 

19.1 

22.2 

1.8 

43.1 

3.6 

10956 

06-08 

14.3 

34.2 

29.1 

21.1 

1.3 

51.5 

4.7 

10956 

09-11 

13.1 

33.2 

31.2 

22.1 

.4 

53.7 

1.5 

10956 

12-14 

9.0 

35.7 

32.4 

22.8 

.1 

55.3 

1.1 

10956 

15-17 

8.7 

35.9 

33.2 

22.1 

.1 

55.4 

1.3 

10956 

10-20 

14.8 

31.8 

29.6 

23.5 

.3 

53.4 

1.5 

10954 

21-23 

25.0 

29.8 

21.4 

22.9 

.9 

45.2 

1.6 

10953 

ALL 

BOUT’S 

1B.0 

32.1 

26.8 

22.4 

.8 

49.9 

2.2 

87643 
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PART  B 


tbmpbhature  add  relative  humidity  summaries 

TEMPERATURE— CUMULATIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP). 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA  AND  GIVE  CUMULATIVE 
POP  FOR  MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  MEAN  TEMPERATURES,  RESPECTIVELY.  DATA  IS 
SUMMARIZED  BY  MONTH  FOR  ALL  YEARS  COMBINED.  TOTALS  ARE  GIVEN  FOR  THE  WHOLE 
YEAR.  DATA  IS  DISPLAYED  USING  5-DBGREB  FAHRENHEIT  INCREMENTS  (GE  0,  GE  5, 

GE  10,  ETC)..  THERE  IS  ONE  SPECIAL  THRESHOLD  FOR  'GE  33’  DEGREES.  MEANS, 

STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVEN. 

NOTE  1.  BEGINNING  IN  JANUARY  1946,  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TBMPBRATURBS 

CAME  ROUTINELY  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ON  AWS  FORMS  10/10A  OR  FROM  AUTOMATED 
DATA  COLLECTION  FROM  ALL  U SAP-OPERATED  STATIONS.  REFER  TO  THE  ’STATION  HISTORY’ 
PAGE  FOR  DETAILED  INFORMATION  ON  REPORTING  PRACTICES. 

MONTHLY  TEMPERATURES. 

ALSO  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA,  THE  TABLES  OIVB  MONTHLY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMP¬ 
ERATURES  BY  MONTH  AND  BY  YEAR.  MONTHLY  RECORD  TEMPERATURES  (MAX  AND  MIN)  ARE  GIVEN, 
ALONG  WITH  TOTAL  OBSERVATIONS .  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR 
WHICH  LESS  THAN  90*  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YBAR(S) 
WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

MEAN  MONTHLY  TEMPERATURE. 

ALSO  PROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA,  GIVES  MONTHLY  MEAN  TEMPERATURE  BY  MONTH, 

FOR  ALL  MONTHS,  AND  FOR  ALL  YEARS.  AN  ASTERISK  (•)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A 
MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAN  90*  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES 
A  YBAR(S)  WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

DRY  BULB,  WET  BULB,  ABD  DEW  POINT  TEMPERATURES. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS— DATA  IS  SUMMARIZED: 

-  BY  BIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  BACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVEN. 

THE  MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  FOR  VARIOUS  THRESHOLDS  ALSO 
APPEAR  AS  SPECIFIED  IN  EACH  SUMMARY  AND  IN  ACCORDANCE  WITH  AFM  68-29, 

-ENGINEERING  WEATHER  DATA,’  AND  AWSP  105-56,  ’METEOROLOGICAL  TECHNIQUES.* 

NOTE  1.  WINTER  WET  BULB  AND  DEW  POINT  MEAN  TEMPERATURES  FOR  VERY  COLD  STATIONS 
(MUST  BE  USED  WITH  CAUTION.  WHEN  THE  DRY  BULB  TEMPERATURE  IS  BELOW  -35  DEGREES 
P,  DEW  POINT  TBMFERATUKB8  ARB  NOT  REPORTED  (FMMH-1B).  AS  A  RESULT,  WINTER  MEAN 
DEW  POINTS  (AND  MORE  FREQUENTLY,  WINTER  MEAN  WET  BULB  TEMPERATURES)  ARE 
ACTUALLY  LOWER  THAR  SHOWN  IN  THB  TABLES.  IN  SOMME  HOUR  GROUPS,  IN  FACT, 

WEAN  WET  BULB  TEMPERATURES  MAY  ACTUALLY  BE  SHOWN  AS  EXCEEDING  THE  MEAN  DRY 
BULB  TEMPERATURES. 
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SPECIAL  CAVEAT:  DURING  PART  TIME  PERIODS,  THESE  SUMMARIES  REPRESENT  THE  ’HIGH*  AND  "LOW" 
TEMPERATURES  RECORDED  AND  NOT  NECESSARILY  THE  ACTUAL  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES.  THESE  SUMMARIES 
ARB  INFLUENCED  BY  THE  ABSENCE  OF  NIGHTTIME  TB4PERATURB  READINGS.  THEREFORE,  CERTAIN  SUMMARIES 
MAY  DEPICT  A  SLIGHT  ’WARM*  BIAS. 


TEMPERATURE  CONVERSIONS:  F  -  1.8C  ♦  32 

C  -  K  -  273.0  (BEFORE  5  APRIL  77) 
C  -  K  -  273.2  (SINCE  5  APRIL  77) 


RELATIVE  HUMIDITY— CUMULATIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THESE  TABLES  GIVE  POF  OF  RELATIVE 

HUMIDITY  FOR  10*  IHCRS4ENTS.  MEANS  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  ALSO  PROVIDED. 

THE  DATA  IS  SUMMARIZED  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  BACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED)  . 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AID  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  PC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  405 


PERIOD  OF  RECORD:  4211-4707,4901-9107 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEMP 

1 

JAN 

FKB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

AUG 

SBP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

(DBG-F) 

GE 

100 

.6 

.8 

.5 

.2 

GB 

95 

.1 

3.8 

5.3 

3.7 

.6 

.1 

1.1 

GE 

90 

1.2 

4.4 

16.4 

30.3 

22.5 

6.8 

.8 

6.9 

GB 

85 

.7 

4.8 

15.2 

47.9 

76.7 

71.5 

39.3 

3.5 

.1 

21.6 

GB 

80 

.5 

.8 

4.0 

15.1 

44.3 

85.2 

96.9 

95.0 

76.6 

26.0 

3.4 

.3 

37.3 

GB 

75 

3.3 

3.8 

11.8 

38.2 

79.2 

97.9 

99.7 

98.9 

92.3 

54.4 

17.4 

4.3 

50.0 

GE 

70 

10.0 

12.8 

28.6 

62.8 

93.9 

99.6 

100.0 

99.6 

98.3 

78.7 

42.1 

13.4 

61.6 

GB 

65 

21.4 

27.5 

49.2 

84.6 

99.1 

99.9 

100.0 

99.8 

92.3 

62.5 

28.4 

72.0 

GB 

60 

36.4 

46.4 

68.5 

95.8 

99.9 

100.0 

100.0 

97.5 

78.5 

47.8 

80.8 

GB 

55 

54.2 

63.9 

84.5 

99.0 

100.0 

99.7 

91.0 

64.7 

88.0 

GB 

50 

71.3 

78.9 

94.4 

99.9 

99.9 

96.5 

81.1 

93.5 

GB 

45 

85.0 

90.3 

98.3 

100.0 

100.0 

99.6 

91.2 

97.0 

GE 

40 

93.8 

96.5 

99.7 

99.9 

96.6 

98.9 

GB 

35 

97.9 

99.4 

99.9 

100.0 

99.1 

99.7 

GX 

33 

98.9 

99.6 

99.9 

99.5 

99.8 

GB 

30 

99.6 

99.9 

99.9 

99.6 

99.9 

GB 

25 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

100.0 

GB 

20 

100.0 

100.0 

KBM 

55.6 

58.0 

63.9 

72.0 

78.8 

84.5 

87.4 

86.6 

82.6 

74.6 

66.5 

58.2 

72.4 

SO 

10.41 

9.94 

9.04 

7.41 

5.83 

5.29 

4.34 

4.50 

5.20 

6.75 

8.29 

9.89 

13.57 

TOTM. 

DBS 

1488 

1355 

1488 

1440 

1488 

1424 

1458 

1426 

1379 

1420 

1388 

1457 

17211 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  +05 


PERIOD  OF  RECORD:  4211-4707,4901-9107 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


-F) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

80 

.6 

3.2 

1.8 

.4 

.5 

75 

1.1 

12.5 

30.9 

27.4 

8.8 

.8 

6.8 

70 

.7 

11.8 

50.9 

82.0 

75.0 

39.7 

5.5 

.5 

22.1 

65 

.9 

8.3 

41.0 

79.1 

95.3 

93.3 

67.7 

16.4 

3.7 

.3 

33.8 

60 

1.0 

1.3 

7.6 

26.5 

65.1 

92.2 

99.4 

99.0 

86.1 

35.4 

10.4 

3.0 

43.9 

55 

5.8 

7.3 

21.0 

48.1 

81.3 

98.5 

99.9 

99.9 

95.4 

55.6 

21.9 

9.4 

53.6 

50 

13.0 

18.0 

35.3 

64.1 

92.6 

99.9 

100.0 

100.0 

99.1 

72.0 

35.6 

18.5 

62.3 

45 

22.8 

29.3 

51.3 

80.7 

98.5 

100.0 

99.9 

85.4 

49.6 

28.1 

70.4 

40 

38.3 

43.5 

69.2 

92.5 

99.9 

100.0 

94.1 

68.2 

42.2 

79.0 

35 

54.7 

62.3 

84.1 

97.8 

100.0 

98.7 

82.6 

58.9 

86.6 

33 

62.3 

68.9 

89.4 

98.8 

99.3 

87.2 

66.0 

89.3 

30 

74.9 

79.9 

95.0 

99.7 

99.9 

94.0 

77.6 

93.4 

25 

90.1 

93.9 

99.2 

100.0 

100.0 

99.1 

91.6 

97.8 

20 

96.8 

98.7 

99.9 

99.8 

97.7 

99.4 

15 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

99.4 

99.9 

10 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

MEAN 

36.8 

38.6 

45.2 

52.8 

61.5 

68.6 

72.6 

71.7 

66.8 

55.1 

45.2 

38.3 

54.4 

so 

10.10 

10.07 

9.80 

8.86 

7.31 

5.52 

4.03 

4.39 

6.37 

9.34 

10.58 

10.87 

15.50 

TOTAL  OBS 

1488 

1355 

1488 

1440 

1488 

1424 

1458 

1426 

1379 

1420 

1388 

1457 

17211 
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OPERATING  LOCATION  ‘A* 
U8AFBTAC,  ASHEVILLE  DC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  MEAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUM4ARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  +05 


PERIOD  OF  RECORD:  4211-4707,4901-9107 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEMP 

(DBG-F) 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUlf 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Aim 

GE 

.2 

.5 

.2 

.1 

GB 

•i 

4.7 

11.5 

8.7 

1.5 

.i 

2.2 

GE 

.3 

4.1 

28.2 

58.5 

51.3 

18.8 

i.i 

13.5 

GE 

75 

.5 

4.4 

23.9 

71.3 

94.0 

89.0 

59.9 

8.9 

-7 

.1 

29.3 

at 

70 

.1 

.7 

4.4 

19.3 

61.1 

93.4 

99.6 

98.7 

84.0 

29.7 

5.7 

.6 

41.4 

OS 

65 

3.0 

4.6 

14.5 

44.2 

82.4 

99.0 

100.0 

99.7 

95.9 

55.5 

18.3 

5.7 

51.8 

as 

60 

10.0 

13.9 

32.5 

65.4 

95.2 

99.9 

100.0 

99.5 

76.7 

37.5 

15.6 

62.1 

08 

55 

21.3 

28.8 

50.9 

83.8 

99.7 

100.0 

100.0 

90.8 

57.1 

27.1 

71.6 

08 

50 

36.0 

44.3 

70.1 

95.5 

100.0 

97.5 

74.8 

44.3 

80.2 

GB 

45 

56.4 

64.2 

87.2 

99.4 

99.6 

89.6 

63.6 

88.3 

08 

40 

75.3 

81.6 

96.0 

100.0 

100.0 

97.6 

82.2 

94.4 

GB 

35 

90.1 

93.9 

99.3 

99.5 

92.6 

97.9 

CM 

33 

93.2 

96.5 

99.5 

99.7 

95.7 

98.7 

08 

30 

96.8 

98.7 

99.9 

99.9 

98.4 

99.5 

08 

25 

99.3 

99.7 

100.0 

100.0 

99.3 

99.9 

CE 

20 

99.9 

100.0 

99.9 

100.0 

08 

15 

100.0 

100.0 

100.0 

MEAN 


TOTAL  CBS 


46.4 

48.5 

54.7 

62.6 

70.3 

76.8 

80.2 

79.4 

74.9 

65.1 

56.0 

48.5 

63.6 

9.56 

9.38 

8.82 

7.47 

5.84 

4.73 

3.62 

3.94 

5.27 

7.43 

8.77 

9.72 

14.20 

1488 

1355 

1488 

1440 

1488 

1424 

1458 

1426 

1379 

1420 

1388 

1457 

17211 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


MONTHLY  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUftfARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  405 


PERIOD  OF  RECORD:  4211-4707,4901-9107 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TKKR 

JAH 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

42 

p'j 

71 

80* 

43 

78 

74 

80 

83 

90 

101 

95 

96 

91 

85 

78 

81 

101 

44 

81 

79 

80 

84 

92 

100 

94 

96 

99 

89 

78 

68 

100 

45 

66 

80 

84 

85 

89 

94 

93 

94 

95 

90 

83 

67 

95 

46 

77 

70 

82 

91 

84 

95 

95 

96 

88 

82 

82 

78 

96 

47 

73 

70 

72 

85 

89 

93* 

85* 

93* 

49 

80 

79 

81 

85 

93 

93 

100 

92 

92 

83 

77 

75 

100 

50 

81 

80 

83 

86 

88 

99 

93 

94 

91 

85 

83 

70 

99 

51 

71 

81 

75 

83 

90 

91 

94 

97 

88 

93 

82 

80 

97 

52 

80 

76 

78 

81 

93 

104 

101 

92 

90 

86 

77 

69 

104 

53 

75 

76 

82 

84 

98 

96 

99 

99 

88 

84 

78 

74 

99 

54 

77 

76 

86 

90 

86 

103 

98 

104 

92 

92 

75 

69 

104 

55 

77 

79 

84 

87 

90 

93 

94 

94 

88 

84 

82 

77 

94 

56 

70 

81 

76 

84 

94 

94 

95 

99 

94 

87 

62* 

77 

99* 

57 

79 

80 

73 

82 

89 

91 

95 

95 

92 

79 

■>5 

71 

95 

58 

62 

70 

72 

89 

85 

98 

93 

96 

93 

84 

81 

73 

98 

59 

68 

76 

76 

86 

88 

100 

92 

93 

91 

88 

78 

68 

100 

60 

76 

70 

73 

83 

93 

93 

95 

95 

90 

85 

78 

72 

95 

61 

67 

74 

80 

86 

80 

91 

97 

94 

95 

84 

78 

72 

97 

62 

76 

83 

71 

86 

93 

90 

95 

90 

86 

91 

74 

71 

95 

63 

70 

72 

88 

92 

93 

97 

94 

90 

91 

82 

75 

66 

97 

64 

70 

66 

75 

87 

93 

94 

86 

94 

89 

84 

80 

72 

94 

65 

73 

76 

82 

86 

92 

94 

92 

92 

86 

81 

76 

71 

94 

66 

76 

70 

76 

82 

89 

89 

96 

92 

94 

88 

78 

76 

96 

67 

73 

73 

87 

90 

91 

88 

91 

89 

84 

81 

76 

78 

91 

68 

66 

72 

81 

81 

84 

97 

97 

97 

89 

85 

77 

70 

97 

69 

73 

73 

70 

80 

84 

92 

95 

93 

88 

84 

78 

70 

95 

70 

75 

71 

78 

90 

91 

95 

98 

96 

92 

84 

77 

77 

98 

71 

70 

73 

72 

88 

89 

94 

92 

96 

86 

85 

81 

84 

96 

72 

77 

80 

78 

91 

84 

90 

96 

98 

94 

93 

84 

75 

98 

73 

74 

68 

86 

81 

93 

89 

92 

93 

90 

85 

85 

76 

93 

74 

81 

78 

88 

89 

90 

92 

93 

90 

91 

81 

84 

77 

93 

75 

82 

75 

82 

90 

91 

94 

90 

97 

97 

84 

81 

73 

97 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFRAC,  ASHEVILLE  NC 


MONTHLY  MAXIMUM  TEMPERATURES  m  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAT  DATA 


STATION  HUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PE RICX)  OF  RECORD:  4211-4707,4901-9107 


LST  TO  UTC: 

♦05 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

76 

77 

83 

90 

84 

93 

98 

92 

87 

84 

76 

73 

98 

77 

o 

88 

92 

97 

101 

93 

91 

89 

79 

75 

101 

78 

SB 

87 

91 

93 

92 

92 

92 

84 

80 

80 

93 

79 

SB 

82 

83 

91 

96 

94 

87 

83 

80 

70 

96 

80 

mm 

93 

86 

95 

98 

96 

96 

82 

78 

76 

98 

81 

70 

72 

82 

93 

88 

93 

102 

94 

89 

88 

76 

75 

102 

82 

68 

79 

82 

75 

89 

93 

94 

97 

90 

85 

79 

76 

97 

83 

61 

61 

72 

79 

82 

94 

101 

100 

94 

84 

76 

76 

101 

84 

68 

70 

81 

84 

92 

95 

95 

94 

93 

83 

79 

78 

95 

85 

76 

74 

82 

89 

86 

96 

94 

87 

91 

85 

80 

73 

96 

86 

70 

73 

80 

87 

91 

95 

103 

100 

95 

96 

83 

73 

103 

87 

68 

71 

77 

89 

90 

92 

98 

95 

93 

78 

83 

75 

98 

88 

68 

71 

79 

84 

93 

94 

94 

99 

92 

82* 

80 

78 

99* 

89 

74 

84 

81 

90 

92 

93 

97 

100 

88 

88 

83 

69 

100 

90 

74 

77 

86 

91 

92 

104 

102 

94 

91 

85 

78 

77 

104 

91 

72 

78 

84 

86 

90 

95 

95 

95* 

GREATEST 

93 

98 

104 

103 

104 

99 

96 

85 

84 

104 

TOTAL  OBS 

1488 

1355 

1488 

1440 

1488 

1424 

1458 

1426 

1379 

1420 

1388 

1457 

17211 

THE  GREATEST  VALUE  OF  104  OCCURRED  ON  06/26/52 

NQTB:  ‘THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAR  90%  OP  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


MONTHLY  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER*.  747910  STATION  NAME:  MYRXLB  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  +05 


PERIOD  OF  RECORD:  4211-4707,4901-9107 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

jur 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

42 

28 

17 

17* 

43 

18 

13 

19 

30 

41 

60 

65 

61 

50 

36 

23 

12 

12 

44 

19 

21 

27 

29 

45 

56 

59 

58 

55 

31 

29 

17 

17 

45 

22 

20 

34 

42 

44 

52 

68 

56 

65 

38 

25 

16 

16 

46 

20 

26 

32 

36 

49 

48 

57 

60 

55 

39 

32 

23 

20 

47 

25 

17 

26 

45 

39 

59* 

76* 

17* 

49 

30 

30 

26 

34 

46 

56 

65 

67 

51 

43 

24 

25 

24 

50 

27 

22 

24 

28 

50 

54 

65 

58 

46 

40 

16 

17 

16 

51 

18 

18 

31 

36 

45 

57 

54 

59 

54 

43 

20 

17 

17 

52 

17 

21 

28 

33 

44 

59 

59 

54 

53 

25 

27 

20 

17 

53 

25 

26 

29 

29 

51 

49 

61 

58 

S3 

37 

28 

16 

16 

54 

21 

25 

22 

39 

42 

55 

62 

59 

55 

32 

23 

15 

15 

55 

23 

17 

25 

35 

47 

54 

62 

63 

61 

36 

22 

17 

17 

56 

22 

28 

26 

35 

43 

54 

64 

63 

47 

45 

26* 

29 

22* 

57 

18 

29 

32 

37 

45 

64 

66 

60 

42 

32 

29 

17 

17 

58 

19 

9 

33 

40 

49 

56 

63 

65 

55 

38 

30 

20 

9 

59 

19 

22 

35 

40 

49 

56 

67 

67 

56 

43 

26 

29 

19 

60 

19 

25 

21 

34 

48 

55 

66 

65 

56 

35 

27 

14 

14 

61 

16 

25 

34 

37 

45 

57 

63 

62 

52 

35 

25 

22 

16 

62 

16 

24 

28 

34 

49 

62 

63 

64 

48 

32 

31 

11 

11 

63 

18 

20 

30 

35 

36 

61 

59 

63 

49 

35 

29 

22 

18 

64 

18 

24 

25 

38 

49 

57 

61 

61 

55 

34 

33 

24 

18 

65 

20 

22 

27 

41 

52 

55 

62 

61 

59 

33 

28 

21 

20 

66 

15 

20 

29 

33 

46 

50 

64 

61 

56 

41 

28 

23 

15 

67 

25 

16 

25 

36 

43 

54 

63 

61 

45 

38 

25 

23 

16 

68 

20 

19 

28 

37 

47 

59 

67 

60 

59 

35 

28 

21 

19 

69 

19 

26 

28 

38 

45 

60 

70 

65 

57 

39 

27 

21 

19 

70 

13 

24 

29 

38 

49 

61 

68 

65 

47 

35 

18 

24 

13 

71 

19 

23 

27 

36 

41 

58 

65 

68 

60 

49 

30 

29 

19 

72 

15 

23 

31 

30 

51 

52 

63 

68 

58 

34 

25 

19 

15 

73 

22 

14 

34 

39 

43 

60 

67 

64 

64 

41 

28 

22 

14 

74 

31 

21 

31 

34 

52 

60 

64 

66 

54 

36 

29 

27 

21 

75 

26 

31 

25 

36 

56 

65 

65 

66 

60 

38 

32 

21 

21 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
U8APETAC,  ASHEVILLE  DC 


MONTHLY  MI  HI  Him  TEMPERATURES  IN  PAHRENHEIT 
FROM  Sl»MARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  4211-4707,4901-9107 


LST  TO  UTC: 

♦05 

MOOTS: 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

jxnt 

JUL 

AUG 

8EP 

OCT 

HOV 

DEC 

ANNUAL 

76 

IS 

25 

32 

31 

44 

57 

68 

63 

56 

32 

28 

22 

15 

77 

17 

21 

35 

43 

45 

55 

65 

67 

58 

40 

29 

24 

17 

78 

19 

19 

23 

42 

46 

59 

67 

70 

61 

43 

36 

27 

19 

79 

25 

22 

34 

47 

51 

58 

66 

59 

63 

42 

29 

25 

22 

80 

28 

22 

20 

40 

45 

58 

68 

64 

62 

39 

33 

22 

20 

81 

14 

24 

32 

42 

42 

59 

63 

64 

50 

37 

29 

17 

14 

82 

14 

31 

31 

32 

48 

61 

69 

61 

53 

40 

32 

26 

14 

83 

19 

26 

28 

29 

47 

53 

64 

63 

47 

40 

32 

11 

11 

84 

19 

23 

30 

39 

48 

52 

65 

62 

53 

47 

30 

27 

19 

85 

7 

22 

30 

32 

45 

59 

64 

61 

49 

47 

41 

19 

7 

86 

16 

25 

30 

38 

46 

64 

70 

55 

58 

42 

32 

30 

16 

87 

26 

30 

31 

36 

46 

60 

63 

68 

57 

38 

31 

28 

26 

88 

19 

22 

30 

40 

47 

52 

60 

70 

62 

37* 

36 

25 

19* 

89 

29 

24 

32 

35 

40 

69 

64 

65 

56 

40 

30 

9 

9 

90 

28 

29 

34 

41 

50 

57 

67 

68 

49 

36 

33 

29 

2B 

91 

24 

19 

33 

42 

53 

57 

71 

19* 

LEAST 

7 

9 

19 

28 

36 

48 

54 

54 

42 

25 

16 

9 

7 

TOTAL  OSS 

1488 

1355 

1488 

1440 

1488 

1424 

1458 

1426 

1379 

1420 

1388 

1457 

17211 

THE  LEAST  VALUE  OP  7  OCCURRED  OH  01/21/89 

NOTE:  •THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


MONTHLY  MEAN  TBfPERATURBS  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUWURY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  APB  SC 

LST  TO  UTC:  +05 


PERIOD  OP  RECORD:  4211-4707,4901-9107 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

AimUAL 

42 

57 

47 

52* 

43 

47 

48 

52 

59 

70 

81 

79 

79 

71 

62 

51 

46 

62 

44 

47 

51 

53 

60 

71 

78 

77 

77 

76 

63 

53 

42 

62 

45 

45 

50 

61 

66 

67 

77 

79 

78 

78 

64 

56 

43 

64 

46 

47 

49 

58 

61 

69 

75 

77 

76 

73 

65 

60 

50 

63 

47 

52 

42 

47 

64 

70 

76* 

80* 

57* 

49 

55 

55 

55 

62 

70 

77 

81 

80 

73 

69 

54 

50 

65 

SO 

57 

52 

52 

60 

71 

78 

78 

77 

74 

er 

52 

41 

63 

51 

47 

48 

54 

61 

68 

76 

79 

80 

74 

68 

52 

51 

63 

52 

S3 

48 

54 

60 

71 

81 

80 

79 

74 

60 

54 

46 

63 

53 

50 

50 

55 

61 

75 

76 

80 

78 

74 

65 

53 

49 

64 

54 

48 

52 

54 

65 

66 

77 

80 

80 

75 

64 

53 

44 

63 

55 

45 

48 

58 

65 

72 

74 

81 

79 

75 

64 

54 

45 

63 

56 

43 

53 

54 

61 

70 

76 

81 

80 

72 

67 

44* 

57 

64* 

57 

48 

53 

54 

64 

71 

77 

79 

77 

75 

61 

57 

49 

64 

58 

41 

41 

50 

62 

70 

76 

81 

80 

75 

62 

59 

44 

62 

59 

45 

51 

54 

63 

73 

77 

79 

80 

75 

69 

56 

49 

64 

60 

46 

46 

44 

64 

70 

77 

79 

80 

75 

66 

55 

42 

62 

61 

42 

50 

58 

58 

67 

75 

80 

79 

76 

62 

56 

48 

63 

62 

45 

51 

50 

60 

73 

76 

80 

77 

72 

65 

53 

44 

62 

63 

44 

44 

58 

64 

68 

76 

78 

79 

71 

64 

55 

42 

62 

64 

46 

45 

54 

62 

70 

77 

77 

77 

73 

61 

59 

51 

63 

65 

46 

48 

52 

61 

73 

76 

79 

78 

74 

63 

55 

46 

63 

66 

42 

47 

52 

61 

69 

73 

80 

79 

75 

66 

55 

47 

62 

67 

49 

45 

55 

63 

67 

72 

77 

76 

68 

62 

52 

52 

62 

68 

41 

42 

53 

63 

69 

77 

80 

81 

74 

65 

54 

45 

62 

69 

43 

46 

51 

63 

70 

79 

83 

80 

74 

67 

53 

46 

63 

70 

40 

47 

55 

65 

71 

79 

81 

81 

77 

66 

54 

51 

64 

71 

45 

48 

50 

61 

69 

77 

79 

80 

76 

70 

56 

59 

64 

72 

52 

48 

55 

62 

69 

74 

81 

82 

78 

67 

55 

53 

65 

73 

46 

46 

60 

63 

71 

78 

80 

79 

78 

68 

60 

50 

65 

74 

59 

51 

60 

64 

72 

75 

78 

78 

75 

62 

56 

53 

65 

75 

53 

53 

58 

64 

75 

80 

80 

83 

79 

68 

60 

49 

67 
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warn  *m  value  is  based  or  a  worth  with  less  thaw  90%  or  the  data  available  for  the  worth 
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OPERATING  LOCATION  -A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMttRY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  SAMS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 

LST  TO  OTC:  ♦  5  MONTH:  JAR 


HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OHS 

HEAR  NUMBER 

LB  0 

OF  HOURS  WITH 

LB  32  OB  65 

TEMPERATURES 

GE  80  GB 

DEG  F 

93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

42.9 

10.034 

930 

0 

141 

7 

0 

0 

930 

03-05 

41.6 

10.369 

930 

0 

183 

10 

0 

0 

930 

06-08 

40.7 

10.542 

930 

0 

204 

11 

0 

0 

930 

09-11 

46.5 

10.243 

930 

0 

81 

39 

0 

0 

930 

12-14 

51.3 

9.907 

930 

0 

30 

92 

0 

0 

930 

15-17 

51.1 

9.125 

930 

0 

27 

61 

0 

0 

930 

18-20 

46.5 

8.869 

930 

0 

60 

10 

0 

0 

930 

21-23 

44.1 

9.508 

930 

0 

107 

11 

0 

0 

930 

ALL 

HOURS 

45.6 

10.536 

7440 

0 

833 

241 

0 

0 

7440 

MOIVTH: 

FEB 

00-02 

46.9 

10.206 

846 

0 

62 

31 

0 

0 

846 

03-05 

45.6 

10.741 

846 

0 

97 

32 

0 

0 

846 

06- OS 

45.0 

10.902 

846 

0 

115 

29 

0 

0 

846 

09-11 

51.6 

10.463 

846 

0 

18 

114 

0 

0 

646 

12-14 

55.6 

10.182 

646 

0 

4 

193 

3 

0 

846 

15-17 

55.4 

9.427 

846 

0 

0 

160 

0 

0 

846 

16-20 

51.2 

8.686 

846 

0 

10 

57 

0 

0 

846 

21-23 

48.5 

9.469 

846 

0 

41 

32 

0 

0 

846 

ALL 

BOORS 

50.0 

10.787 

6768 

0 

347 

648 

3 

0 

6768 

B  -  5  -  1  -  1 
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OPERATING  mnOR  'A* 
nwin C,  ASHEVILLE  AC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUM4ARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747910  STATIC*  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  MAR 


KRIRS 

MEAN 

8TARDARD 

TOTAL 

MEAN  HUMBER  OF 

HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DBG  F 

TOTAL 

LOT 

DEVIATION 

OBS 

LB  0  LB 

32 

SB  65 

GE  80  GE 

93 

HOURS 

00-02 

52.0 

9.297 

930 

0 

5 

82 

0 

0 

930 

03-05 

50.2 

9.866 

930 

0 

22 

63 

0 

0 

930 

06-08 

50.5 

9.824 

930 

0 

31 

63 

0 

0 

930 

09-11 

58.3 

9.463 

930 

0 

3 

266 

3 

0 

930 

12-14 

62.1 

9.118 

930 

0 

0 

396 

17 

0 

930 

15-17 

61.5 

8.519 

930 

0 

0 

353 

12 

0 

930 

18-20 

57.2 

7.909 

930 

0 

0 

180 

1 

0 

930 

21-23 

54.4 

8.554 

930 

0 

3 

121 

0 

0 

930 

ALL 

HOURS 

55.8 

10.097 

7440 

0 

64 

1524 

33 

0 

7440 

MONTH: 

APR 

00-02 

58.0 

8.082 

900 

0 

2 

222 

0 

0 

900 

03-05 

55.8 

8.705 

900 

0 

5 

159 

0 

0 

900 

06-08 

57.5 

8.731 

900 

0 

3 

211 

0 

0 

900 

09-11 

66.1 

8.109 

900 

0 

0 

536 

37 

0 

900 

12-14 

69.3 

7.717 

900 

0 

0 

659 

85 

0 

900 

15-17 

68.5 

7.286 

900 

0 

0 

663 

60 

0 

900 

18-20 

64.3 

6.902 

900 

0 

0 

459 

17 

0 

900 

21-23 

60.8 

7.428 

900 

0 

0 

311 

1 

0 

900 

ALL 

BOORS 

62.5 

9.304 

7200 

0 

10 

3220 

200 

0 

7200 

E  -  S  -  1  -  2 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUTMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAY 


BOURS 

LST 

HEAR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LE  0 

OF  BOURS  wira 

LB  32  GE  65 

TEMPERATURES 

GB  80  GB 

DEG  F 

93 

TOTAL 

BOURS 

00-02 

66.7 

6.595 

930 

0 

0 

649 

0 

0 

930 

03-05 

64.6 

7.169 

930 

0 

0 

545 

0 

0 

930 

06-08 

67.3 

7.186 

930 

0 

0 

649 

18 

0 

930 

09-11 

75.1 

6.057 

930 

0 

0 

878 

206 

0 

930 

12-14 

77.1 

5.699 

930 

0 

0 

916 

311 

0 

930 

15-17 

76.1 

5.316 

930 

0 

0 

914 

234 

0 

930 

18-20 

72.3 

5.131 

930 

0 

0 

855 

57 

0 

930 

21-23 

69.1 

5.707 

930 

0 

0 

740 

1 

0 

930 

ALL 

HOURS 

71.0 

7.577 

7440 

0 

0 

6146 

827 

0 

7440 

MONTH: 

JUH 

00-02 

73.3 

5.176 

900 

0 

0 

829 

66 

0 

900 

03-05 

71.4 

5.550 

900 

0 

0 

786 

34 

0 

900 

06-08 

74.0 

5.430 

900 

0 

0 

844 

131 

0 

900 

09-11 

81.3 

4.752 

900 

0 

0 

896 

631 

9 

900 

12-14 

83.4 

5.027 

900 

0 

0 

897 

743 

34 

900 

15-17 

82.0 

4.520 

900 

0 

0 

898 

680 

17 

900 

18-20 

78.6 

4.329 

900 

0 

0 

896 

390 

1 

900 

21-23 

75.7 

4.688 

900 

0 

0 

874 

159 

0 

900 

ALL 

HOURS 

77.5 

6.525 

7200 

0 

0 

6920 

2834 

61 

7200 

B  -  5  -  1  -  3 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


DRY  BULB  TBIPERATURE  SUWARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  DUMBER:  747910  STATION  RAMB:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUL 


HOURS 

HEAD 

STANDARD 

TOTAL 

MEAD  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DBG  F 

TOTAL 

LSI 

OBVIATION 

CBS 

LB  0 

LB  32 

GB  65 

GB  80 

GE  93 

hours 

00-02 

77.4 

3.985 

930 

0 

0 

925 

286 

0 

930 

03-05 

75.7 

4.154 

930 

0 

0 

914 

158 

0 

930 

06-06 

77. S 

4.374 

930 

0 

0 

925 

337 

0 

930 

09-11 

84.9 

4.262 

930 

0 

0 

930 

839 

35 

930 

12-14 

86.9 

4.691 

930 

0 

0 

930 

884 

102 

930 

15-17 

85.5 

4.542 

930 

0 

0 

930 

852 

49 

930 

1S-20 

82.2 

3.908 

930 

0 

0 

930 

725 

3 

930 

21-23 

79.4 

3.840 

930 

0 

0 

930 

511 

0 

930 

ALL 

HOURS 

81.2 

5.747 

7440 

0 

0 

7414 

4592 

189 

7440 

MONTH: 

AUG 

00-02 

76.5 

4.344 

930 

0 

0 

924 

244 

0 

930 

03-05 

74.8 

4.300 

930 

0 

0 

907 

117 

0 

930 

06-08 

76.1 

4.797 

930 

0 

0 

911 

220 

0 

930 

09-11 

83.0 

5.224 

930 

0 

0 

922 

742 

14 

930 

12-14 

85.5 

5.389 

930 

0 

0 

924 

829 

78 

930 

15-17 

84.3 

4.995 

930 

0 

0 

927 

798 

34 

930 

16-20 

80.7 

4.528 

930 

0 

0 

922 

615 

1 

930 

21-23 

78.3 

4.309 

930 

0 

0 

924 

425 

0 

930 

ALL 

HOURS 

79.9 

6.148 

7440 

0 

0 

7361 

3990 

127 

7440 

B  -  5  -  1  -  4 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  AC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP 


HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  0 

OP  HOURS  WITH 

LE  32  GE  65 

TEMPERATURES 

GE  80  GE 

DEG  F 

93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

70.8 

6.351 

900 

0 

0 

749 

36 

0 

900 

03-05 

69.1 

6.505 

900 

0 

0 

694 

17 

0 

900 

06-08 

69.8 

6.712 

900 

0 

0 

712 

33 

0 

900 

09-11 

77.7 

6.480 

900 

0 

0 

872 

397 

1 

900 

12-14 

81.0 

5.909 

900 

0 

0 

890 

574 

9 

900 

15-17 

80.1 

5.269 

900 

0 

0 

890 

510 

6 

900 

18-20 

76.0 

5.475 

898 

0 

0 

864 

266 

0 

898 

21-23 

73.0 

6.085 

897 

0 

0 

789 

114 

0 

897 

ALL 

HOURS 

74.7 

7.500 

7195 

0 

0 

6460 

1947 

16 

7195 

MONTH: 

OCT 

00-02 

61.2 

9.604 

930 

0 

0 

366 

3 

0 

930 

03-05 

59.7 

9.709 

930 

0 

0 

328 

0 

0 

930 

OS-08 

60.3 

9.536 

930 

0 

0 

338 

6 

0 

930 

09-11 

69.1 

8.550 

930 

0 

0 

644 

121 

0 

930 

12-14 

73.4 

7.564 

930 

0 

0 

831 

221 

6 

930 

15-17 

72.4 

6.983 

930 

0 

0 

823 

132 

4 

930 

18-20 

66.5 

8.123 

930 

0 

0 

567 

21 

0 

930 

21-23 

63.3 

9.139 

930 

0 

0 

434 

10 

0 

930 

ALL 

HOURS 

65.7 

10.105 

7440 

0 

0 

4331 

514 

10 

7440 

E  -  5  -  1  -  5 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  MC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUWARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  NOV 


HOURS 

|  HEAR 

STANDARD 

TOTAL 

MEAA  DUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DBG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATION 

OBS 

LB  0 

LB  32 

GB  65 

GB  80  GB 

93 

HOURS 

00-02 

54.4 

10.310 

900 

0 

7 

190 

0 

0 

900 

03-05 

52.8 

10.682 

900 

0 

16 

158 

0 

0 

900 

06-08 

52.7 

10.817 

900 

0 

16 

159 

0 

0 

900 

09-11 

61.1 

9.363 

900 

0 

0 

385 

5 

0 

900 

12-14 

66.2 

7.989 

900 

0 

0 

546 

18 

0 

900 

15-17 

64.7 

7.150 

900 

0 

0 

48B 

2 

0 

900 

18-20 

58.8 

8.542 

900 

0 

0 

267 

0 

0 

900 

21-23 

55.9 

9.596 

900 

0 

1 

198 

0 

0 

900 

ALL 

HOURS 

58.3 

10.563 

7200 

0 

40 

2391 

25 

0 

7200 

MONTH: 

DEC 

00-02 

46.2 

11.567 

930 

0 

106 

52 

0 

0 

930 

03-05 

44.9 

11.978 

930 

0 

151 

51 

0 

0 

930 

06-08 

44.4 

11.952 

930 

0 

165 

53 

0 

0 

930 

09-11 

50.9 

11.605 

930 

0 

52 

133 

0 

0 

930 

12-14 

56.0 

11.028 

930 

0 

19 

231 

0 

0 

930 

15-17 

55.1 

9.868 

930 

0 

16 

181 

0 

0 

930 

18-20 

50.0 

10.048 

930 

0 

40 

77 

0 

0 

930 

21-23 

47.7 

11.042 

930 

0 

77 

52 

0 

0 

930 

ALL 

HOURS 

49.4 

11.921 

7440 

0 

626 

830 

0 

0 

7440 

E  -  5  -  1  -  6 
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OPERATING  LOCATION  *A*  DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 

OSAFETAC,  ASHEVILLE  EC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  +  5 

MONTH: 

ALL 

HOURS 

LST 

MSAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER  OF  BOURS  WITH 

LB  0  LE  32  GE  65 

TEMPERATURES  DEO  F 

GE  80  GB  93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

60.6 

14.445 

10956 

0 

323 

5026 

635 

0 

10956 

03-05 

58.9 

14.543 

10956 

0 

474 

4647 

326 

0 

10956 

06-08 

59.7 

15.392 

10956 

0 

534 

4905 

745 

0 

10956 

09-11 

67.2 

15.305 

10956 

0 

154 

6515 

2981 

59 

10956 

12-14 

70.7 

14.255 

10956 

0 

53 

7505 

3685 

229 

10956 

15-17 

69.8 

13.679 

10956 

0 

43 

7288 

3280 

110 

10956 

18-20 

65.4 

14.089 

10954 

0 

110 

6084 

2092 

5 

10954 

21-23 

62.6 

14.325 

10953 

0 

— 

5416 

1221 

0 

10953 

ALL 

HOURS 

64.4 

15.137 

87643 

0 

1920 

47486 

14965 

403 

87643 

E  -  5  -  1  -  7 


USAFETAC/DS— 92/269  -  Paga  315 


OPERATING  LOCATE  CP  'A* 
OSAPKEK,  ASHEVILLE  PC 


NET  BULB  TBtPERATURB  SUMtART 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

747910  STATION  NAME: 

LST  ID  UTC:  ♦ 

MYKTLB  BEACH 
5 

AFB  SC 

PERI  CJO 

MONTH: 

OF  RECORD:  OCT  01  -  SEP 

JAR 

91 

HOURS 

isr 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

CBS 

MEAN 

NUMBER  OF  HOURS  WITH 
LB  32  GS  50  GB  67 

TEMPERATURES 

GB  73  GB 

DEG  F 

00 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

39.7 

10.332 

930 

249 

162 

0 

0 

0 

930 

03-05 

30.7 

10.725 

930 

281 

163 

1 

0 

0 

930 

06-00 

37.9 

10.931 

930 

312 

150 

0 

0 

0 

930 

09-11 

42.0 

10.622 

930 

169 

217 

1 

0 

0 

930 

12-1* 

44.0 

10.123 

930 

105 

296 

5 

0 

0 

930 

15-17 

44.0 

9.524 

930 

99 

294 

1 

0 

0 

930 

10-20 

42.4 

9.465 

930 

135 

220 

0 

0 

0 

930 

21-23 

40.0 

9.059 

930 

194 

174 

0 

0 

0 

930 

ALL 

HOURS 

41.4 

10.490 

7440 

1544 

1676 

8 

0 

0 

7440 

MONTH  I 

FEB 

00-02 

44.0 

10.647 

846 

130 

279 

1 

0 

0 

846 

03-05 

42.9 

11.196 

846 

162 

255 

0 

0 

0 

B46 

06-00 

42.4 

11.307 

046 

191 

235 

6 

0 

0 

846 

09-11 

46.5 

10.091 

846 

85 

323 

22 

0 

0 

046 

12-14 

40.0 

10.171 

846 

45 

385 

30 

0 

0 

846 

15-17 

40.9 

9.512 

846 

29 

396 

16 

0 

0 

846 

10-20 

46.9 

9.419 

046 

49 

355 

2 

0 

0 

846 

21-23 

45.3 

10.003 

846 

95 

308 

0 

0 

0 

046 

ALL 

HOURS 

45.7 

10.677 

6768 

786 

2536 

77 

0 

0 

6768 

E  -  5  -  2  -  1 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


NET  BULB  TEMPERATURE  SUMURY 
FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 


snno*  NUMBER:  747910  8TATTCH  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UPC:  ♦  5 

MONTH: 

MAR 

HOURS 

LST 

MEAN 

8TAHDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MBMI  HUMBER  OF  HOURS  WITH 
LB  32  GB  50  OE  67 

TEMPERATURES 

OE  73  OE 

DEG  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

48.8 

9.654 

930 

45 

471 

8 

0 

0 

930 

03-05 

47.3 

10.222 

930 

72 

409 

7 

0 

0 

930 

06-08 

47.4 

10.227 

930 

85 

420 

8 

0 

0 

930 

09-11 

51.8 

9.718 

930 

27 

540 

43 

0 

0 

930 

12-14 

53.8 

9.062 

930 

8 

635 

72 

0 

0 

930 

15-17 

53.8 

8.433 

930 

3 

645 

55 

0 

0 

930 

18-20 

52.0 

8.294 

930 

8 

580 

17 

0 

0 

930 

21-23 

50.5 

8.955 

930 

25 

521 

ii 

0 

0 

930 

ALL 

SOURS 

50.7 

9.642 

7440 

273 

4221 

221 

0 

0 

7440 

MONTH: 

APR 

00-02 

54.1 

8.731 

900 

7 

609 

34 

6 

0 

900 

03-05 

52.4 

9.171 

900 

12 

561 

32 

3 

0 

900 

06-08 

53.4 

9.173 

900 

11 

590 

42 

5 

0 

900 

09-11 

57.5 

8.621 

900 

0 

712 

118 

16 

0 

900 

12-14 

59.1 

8.183 

900 

0 

780 

169 

25 

0 

900 

15-17 

59.0 

7.597 

900 

0 

792 

146 

20 

0 

900 

18-20 

57.5 

7.548 

900 

0 

745 

86 

13 

0 

900 

21-23 

56.0 

8.171 

900 

2 

684 

68 

8 

0 

900 

ALL 

SOURS 

56.1 

8.759 

7200 

32 

5473 

695 

96 

0 

7200 

E  -  5  -  2  -  2 
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tVERATIRG  LOCATION  ’A" 
USAFETAC,  ASHEVILLB  HC 


NET  BULB  TB4PBRATUHB  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LOT  TO  UTC:  ♦  5 

MONTH: 

MAY 

BOURS 

LOT 

M RAH 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  HUMBER  OF  HOURS 

LB  32  OB  50  1 

WITH  TEMPERATURES  DBG  F 

3E  67  OB  73  GB  80 

TOTAL 

BOURS 

00-02 

63.2 

7.011 

930 

0 

890 

339 

64 

0 

930 

03-05 

61.7 

7.461 

930 

0 

852 

277 

43 

0 

930 

06-08 

63.4 

7.375 

930 

0 

871 

369 

73 

0 

930 

09-11 

66.6 

6.609 

930 

0 

923 

543 

182 

2 

930 

12—14 

67.7 

6.275 

930 

0 

930 

593 

223 

1 

930 

15-17 

67.6 

5.876 

930 

0 

930 

593 

190 

2 

930 

18-20 

66.3 

5.965 

930 

0 

927 

516 

138 

0 

930 

21-23 

64.8 

6.374 

930 

0 

918 

417 

93 

0 

930 

ALL 

HOURS 

65.1 

6.954 

7440 

0 

7241 

3647 

1006 

5 

7440 

MONTH: 

JUH 

00-02 

69.5 

4.939 

900 

0 

899 

698 

286 

0 

900 

03-05 

68.3 

5.282 

900 

0 

897 

634 

206 

0 

900 

06-08 

69.7 

5.008 

900 

0 

899 

697 

314 

3 

900 

09-11 

72.6 

4.533 

900 

0 

900 

796 

549 

18 

900 

12-14 

73.6 

4.468 

900 

0 

900 

825 

632 

37 

900 

15-17 

73.4 

4.283 

900 

0 

900 

827 

610 

38 

900 

18-20 

72.0 

4.316 

900 

0 

900 

798 

505 

12 

900 

21-23 

70.8 

4.531 

900 

0 

900 

753 

399 

3 

900 

ALL 

HOURS 

71.2 

4.995 

7200 

0 

7195 

6028 

3501 

111 

7200 

B  -  5  -  2  -  3 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  AC 


MET  BULB  TBVERATURE  SUMUUtT 
FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  ♦  5 

NORTH: 

JUL 

HOURS 

1ST 

NEAR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER  OF  SOURS  WITH  TEMPERATURES  DEO  F 

LE  32  GB  50  GB  67  OB  73  OB  BO 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

73.5 

3.471 

930 

0 

930 

887 

624 

8 

930 

03-05 

72.5 

3.725 

930 

0 

930 

860 

562 

4 

930 

06-08 

73.6 

3.604 

930 

0 

930 

885 

649 

17 

930 

09-11 

76.3 

3.390 

930 

0 

930 

915 

814 

145 

930 

12-14 

77.3 

3.432 

930 

0 

930 

923 

842 

254 

930 

15-17 

77.0 

3.311 

930 

0 

930 

924 

831 

221 

930 

18-20 

75.8 

3.197 

929 

0 

929 

917 

787 

107 

929 

21-23 

74.6 

3.269 

930 

0 

930 

908 

713 

31 

930 

ALL 

BOORS 

75.1 

3.805 

7439 

0 

7439 

7219 

5822 

787 

7439 

NORTH:  AUO 


00-02 

72.7 

3.835 

930 

0 

930 

864 

543 

7 

930 

03-05 

71.7 

3.977 

930 

0 

930 

847 

450 

1 

930 

06-08 

72.4 

4.045 

930 

0 

930 

860 

513 

11 

930 

09-11 

75.2 

3.926 

930 

0 

930 

896 

767 

82 

930 

12-14 

76.3 

3.909 

930 

0 

930 

908 

811 

184 

930 

15-17 

75.9 

3.745 

930 

0 

930 

913 

783 

150 

930 

18-20 

74.6 

3.735 

930 

0 

930 

900 

721 

67 

930 

21-23 

73.5 

3.856 

930 

0 

930 

871 

633 

24 

930 

ALL 

HOURS 

74.0 

4.237 

7440 

0 

7440 

7059 

5221 

526 

7440 

B  -  5  -  2  -  4 
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ongwraio  location 

08ATKTAC,  ASHEVILLB  RC 


NET  BULB  TEMPERATURE  SUMfARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP 


BOORS 

LST 

MEAN 

8TMDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

088 

MM  HUMBER  OF  HOURS 
LB  32  QE  50 

WITH 

38  67 

TEMPERATURES 

QE  73  OB 

DEO  P 

80 

TOTAL 

BOURS 

00-02 

67.0 

6.614 

900 

0 

888 

551 

195 

2 

900 

03-05 

65.8 

6.826 

900 

0 

881 

503 

129 

1 

900 

06-08 

66.1 

7.010 

900 

0 

880 

507 

167 

0 

900 

09-11 

69.9 

6.391 

900 

0 

900 

664 

384 

9 

900 

12-14 

71.5 

5.885 

900 

0 

900 

716 

462 

36 

900 

15-17 

71.3 

5.522 

900 

0 

900 

722 

448 

35 

900 

16-20 

69.9 

5.768 

898 

0 

898' 

686 

358 

4 

898 

21-23 

68.4 

6.196 

897 

0 

892 

626 

268 

1 

897 

ALL 

■OURS 

68.7 

6.667 

7195 

0 

7139 

4975 

2411 

7195 

MOUTH: 

OCT 

00-02 

57.8 

9.897 

930 

0 

717 

230 

55 

0 

930 

03-05 

56.6 

10.046 

930 

0 

683 

189 

39 

0 

930 

06-08 

56.8 

9.981 

930 

0 

683 

195 

40 

0 

930 

09-11 

61.5 

8.927 

930 

0 

829 

318 

123 

0 

930 

12-14 

63.5 

8.326 

930 

0 

875 

400 

170 

0 

930 

15-17 

63.5 

8.026 

930 

0 

877 

386 

150 

0 

930 

18-20 

61.4 

8.692 

930 

0 

833 

311 

101 

0 

930 

21-23 

59.4 

9.453 

930 

0 

767 

257 

82 

0 

930 

ALL 

■OURS 

60.1 

9.580 

7440 

0 

6264 

2286 

760 

0 

7440 

E  -  5  -  2  -  5 


USAFETAC/DS— 92/269  -  Fag*  320 


oramrim  location  -a* 

USAPETRC,  ASHEVILLE  AC 


NET  BULB  TEMPERATURE  8UHMRT 
FAON  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUNNER:  747910  STATION  NAME:  HTRTLB  BEACH  ARB  SC  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  S  MONTH:  NOV 


HOURS 

LST 

MAS 

It 

TOTAL 

OBS 

MEAS  NUMBER  OP  HOURS  WITH 

LB  32  OB  50  SB  67 

TEMPERATURES 

QB  73  OB 

DEC  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

51.1 

10.800 

900 

32 

507 

62 

0 

0 

900 

03-05 

49.7 

11.098 

900 

54 

472 

55 

0 

0 

900 

06-00 

49.6 

11.213 

900 

55 

454 

60 

0 

0 

900 

09-11 

54.7 

10.198 

900 

8 

594 

142 

3 

0 

900 

12-14 

57.2 

9.251 

900 

0 

690 

189 

6 

0 

900 

15-17 

56.9 

8.767 

900 

0 

691 

149 

2 

0 

900 

18-20 

54.3 

9.511 

900 

3 

596 

78 

0 

0 

900 

21-23 

52.2 

10.228 

900 

17 

541 

61 

0 

0 

900 

ALL 

SOURS 

53.2 

10.535 

7200 

169 

4545 

796 

11 

0 

7200 

MONTH: 

DEC 

00-02 

42.9 

12.035 

930 

213 

299 

9 

0 

0 

930 

03-05 

41.9 

12.395 

930 

239 

265 

8 

0 

0 

930 

06-06 

41.4 

12.478 

930 

244 

249 

10 

0 

0 

930 

09-11 

45.7 

11.990 

930 

116 

352 

30 

0 

0 

930 

12-14 

46.6 

11.223 

930 

65 

424 

45 

0 

0 

930 

15-17 

48.4 

10.510 

930 

58 

426 

29 

0 

0 

930 

16-20 

45.8 

10.907 

930 

103 

366 

6 

0 

0 

930 

21-23 

44.1 

11.607 

930 

169 

338 

5 

0 

0 

930 

ALL 

HOURS 

44.6 

11.942 

7440 

1207 

2719 

142 

0 

0 

7440 

E  -  5  -  2  -  6 
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operating  location 

U8AFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SMART 
PKM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAY IOII  HUBER:  747910  STATION  DM Cl  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


1ST  TO  OTC:  ♦  5 

MONTH :  ALL 

BOW'S 

1ST 

HEAR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

ISAM  NUMBER  OP  HOURS  WITH  TEMPERATURES  DEO  P  TOTAL 
LB  32  SB  50  GE  67  08  73  GE  80  HOURS 

00-02 

57.1 

14.407 

10956 

676 

7581 

3683 

1773 

17 

10956 

03-05 

55.8 

14.636 

10956 

820 

7298 

3413 

1432 

6 

10956 

06-08 

56.2 

15.157 

10956 

898 

7291 

3639 

1761 

31 

10956 

09-11 

60.1 

14.366 

10956 

405 

8150 

4488 

2838 

256 

10956 

12-14 

61.9 

13.568 

10956 

223 

8675 

4875 

3171 

512 

10956 

15-17 

61.8 

13.223 

10956 

189 

8711 

4761 

3034 

446 

10956 

18-20 

60.0 

13.666 

10953 

298 

8279 

4317 

2623 

190 

10953 

21-23 

58.4 

14.104 

10953 

502 

7903 

3977 

2196 

59 

10953 

ALL 

BOORS 

58.9 

14.327 

87642 

4011 

63888 

33153 

18828 

1517 

87642 

E  -  S  -  2  -  7 
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OPERATIHB  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ABBEVILLE  AC 


dim  point  tbceraturb  sumurt 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIC*  HUMBER:  747910  STATIC*  SAME:  KYRTLB  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD!  OCT  SI  -  SEP  91 


1ST  TO  UTC:  ♦  5 

MOUTH: 

JAR 

■OURS 

1ST 

MUR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

088 

REAR  HUMBER 

LI  27 

OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  DBG  F 

OB  37  LB  55  OB  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

34. S 

13.524 

930 

286 

439 

867 

1 

930 

03-05 

34.0 

13.733 

930 

312 

391 

866 

4 

930 

06-08 

33.3 

13.995 

930 

321 

373 

865 

0 

930 

09-11 

35.2 

14.819 

930 

277 

446 

834 

3 

930 

12-14 

35.9 

15.431 

930 

266 

465 

831 

3 

930 

15-17 

36.2 

14.868 

930 

255 

499 

843 

0 

930 

18-20 

36.4 

13.652 

930 

234 

511 

875 

2 

930 

21-23 

35.7 

13.263 

930 

242 

463 

874 

0 

930 

ALL 

■OURS 

35.2 

14.226 

7440 

2193 

3587 

6855 

13 

7440 

NORTH:  FEB 


00-02 

40.2 

13.325 

646 

159 

517 

709 

10 

846 

03-05 

39.2 

13.769 

846 

187 

471 

717 

12 

846 

06-08 

38.6 

13.976 

846 

200 

451 

717 

10 

846 

09-11 

40.0 

14.910 

646 

198 

506 

690 

21 

846 

12-14 

40.6 

14.699 

846 

152 

511 

686 

18 

846 

15-17 

41.4 

13.820 

846 

145 

541 

698 

10 

846 

18-20 

41.7 

13.092 

846 

125 

571 

716 

10 

846 

21-23 

41.2 

13.005 

846 

131 

545 

705 

5 

846 

ALL 

■OURS 

40.4 

13.888 

6768 

1297 

4113 

5636 

96 

6768 

E  -  5  -  3  -  1 
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operating  location 

USAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SIAMART 
FHGM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747910  STATION  HANK:  MYRTLE  BEACH  APB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 


1ST  TO  UTC:  ♦  5 

MONTH: 

MAR 

HOURS 

LSI 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

CBS 

MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH 
LE  27  OE  37  LE  55 

TEMPERATURES  DEG  F 

OE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

45.2 

11.989 

930 

S3 

706 

714 

14 

930 

03-05 

44.0 

12.461 

930 

95 

666 

736 

17 

930 

06-06 

43.7 

12.621 

930 

105 

656 

746 

15 

930 

09-11 

44.9 

13.656 

930 

102 

658 

678 

35 

930 

12-14 

45.7 

13.374 

930 

97 

680 

652 

41 

930 

15-17 

46.2 

12.521 

930 

75 

706 

669 

39 

930 

1S-20 

46.6 

11.632 

930 

58 

736 

699 

29 

930 

21-23 

46.5 

11.412 

930 

61 

728 

693 

22 

930 

ALL 

BOORS 

45.4 

12.535 

7440 

676 

5536 

5587 

212 

7440 

MONTH: 

APR 

00-02 

50.3 

11.252 

900 

25 

777 

526 

51 

900 

03-05 

49.1 

11.230 

900 

33 

763 

570 

38 

900 

06-08 

49.5 

11.538 

900 

33 

760 

563 

46 

900 

09-11 

49.9 

12.823 

900 

63 

750 

530 

75 

900 

12-14 

50.3 

13.208 

900 

68 

748 

507 

107 

900 

15-17 

50.9 

12.565 

900 

56 

777 

516 

102 

900 

18-20 

51.5 

11.604 

900 

36 

789 

497 

83 

900 

21-23 

51.8 

10.845 

900 

16 

804 

508 

80 

900 

ALL 

HOURS 

50.4 

11.957 

7200 

330 

6168 

4217 

582 

7200 

E  -  5  -  3  -  2 
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operating  location  *** 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


DEW  POIWT  TEMPERATURE  SUMURY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  DUMBER:  747910  STATION  DAME:  MYRTLE  BEACH  APB  SC  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LOT  TO  OTC:  ♦  5 

MONTH: 

MAY 

BOORS 

LET 

HEAD 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OSS 

MEAN  NUMBER 

LB  27 

OF  BDURS  WITH  TEMPERATURES  DBS  F 

OB  37  LB  55  QE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

60.9 

8.238 

930 

0 

925 

244 

353 

930 

03-05 

59.7 

8.594 

930 

0 

921 

281 

308 

930 

06-08 

60.7 

8.766 

930 

0 

921 

240 

372 

930 

09-11 

61.2 

9.549 

930 

0 

915 

219 

419 

930 

12-14 

61.9 

9.462 

930 

0 

914 

212 

452 

930 

15-17 

62.3 

9.023 

930 

0 

920 

204 

466 

930 

18-20 

62.5 

8.205 

'JjU 

0 

928 

182 

456 

930 

21-23 

61.9 

7.958 

JO 

0 

927 

200 

408 

930 

ALL 

BOORS 

61.4 

8.812 

7440 

0 

7371 

1782 

3234 

7440 

MOUTH:  JUS 


00-02 

67.4 

5.620 

900 

0 

900 

44 

687 

900 

03-05 

66.6 

5.698 

900 

0 

900 

47 

636 

900 

06-08 

67.5 

5.739 

900 

0 

900 

43 

677 

900 

09-11 

68.3 

6.097 

900 

0 

900 

45 

719 

900 

12-14 

68.8 

6.362 

900 

0 

900 

46 

727 

900 

15-17 

69.2 

6.111 

900 

0 

900 

38 

743 

900 

18-20 

68.8 

5.572 

900 

0 

900 

30 

729 

900 

21-23 

68.4 

5.301 

900 

0 

900 

22 

711 

900 

ALL 

BOURS 

68.1 

5.920 

7200 

0 

7200 

315 

5629 

7200 

B  -  5  -  3  -  3 
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OPERATING  LOCATION  *A* 

usafetac,  aseevillx  HC 


OEM  POINT  TEMPERATURE  81MIART 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RMER:  747910  STATION  HAMS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  ♦  5 

NORTH: 

JUL 

HOURS 

MEM 

STANDARD 

TOTAL 

MAR  HUMBER  CP  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEO  F 

TOTAL 

LOT 

DEVIATION 

CBS 

LB  27 

OB  37 

LB  55 

GB  65 

HOURS 

00-02 

71.7 

3.774 

930 

0 

930 

0 

875 

930 

03-05 

71.0 

4.036 

930 

0 

930 

5 

858 

930 

06-08 

71.7 

3.966 

930 

0 

930 

4 

873 

930 

09-11 

72.6 

4.413 

930 

0 

930 

7 

882 

930 

12-14 

73.3 

4.595 

930 

0 

930 

5 

880 

930 

15-17 

73.5 

4.471 

930 

0 

930 

5 

893 

930 

18-20 

73.1 

4.171 

929 

0 

929 

4 

899 

929 

21-23 

72.5 

3.783 

930 

0 

930 

0 

900 

930 

ALL 

HOURS 

72.4 

4.296 

7439 

0 

7439 

30 

7060 

7439 

MOUTH: 

AUG 

00-02 

71.0 

4.217 

930 

0 

930 

6 

861 

930 

03-05 

70.2 

4.254 

930 

0 

930 

7 

850 

930 

06-08 

70.6 

4.320 

930 

0 

930 

7 

853 

930 

09-11 

71.8 

4.530 

930 

0 

930 

7 

866 

930 

12-14 

72.4 

4.771 

930 

0 

930 

8 

871 

930 

15-17 

72.3 

4.623 

930 

0 

930 

6 

873 

930 

18-20 

71.8 

4.381 

930 

0 

930 

2 

870 

930 

21-23 

71.4 

4.280 

930 

0 

930 

6 

858 

930 

ALL 

HOURS 

71.4 

4.544 

7440 

0 

7440 

49 

6902 

7440 

B  -  5  -  3  -  4 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAFE7AC,  ASHEVILLE  AC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUhWART 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  ♦  5 

MOUTH: 

SEP 

NOUNS 

LST 

ICAR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

HEAR  NUMBER 

LB  27 

OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  DEG  F 

GE  37  LB  55  GB  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

64.8 

7.546 

900 

0 

900 

125 

556 

900 

03-05 

63.8 

7.792 

900 

0 

899 

154 

509 

900 

06-08 

63.9 

8.068 

900 

0 

900 

159 

508 

900 

09-11 

65.6 

8.159 

900 

0 

900 

135 

596 

900 

12-14 

66.5 

8.008 

900 

0 

900 

119 

627 

900 

15-17 

66.6 

7.807 

900 

0 

900 

103 

631 

900 

18-20 

66.5 

7.326 

898 

0 

898 

97 

631 

898 

21-23 

65.8 

7.229 

897 

0 

897 

105 

602 

897 

ALL 

NOUNS 

65.4 

7.853 

7195 

0 

7194 

997 

4660 

7195 

MONTH:  OCT 


00-02 

55.1 

11.260 

930 

4 

866 

458 

232 

930 

03-05 

53.9 

11.464 

930 

9 

851 

482 

201 

930 

06-08 

54.0 

11.476 

930 

7 

852 

482 

219 

930 

09-11 

55.8 

11.819 

930 

7 

860 

431 

275 

930 

12-14 

56.3 

12.079 

930 

ii 

860 

408 

307 

930 

15-17 

57.0 

11.745 

930 

8 

876 

380 

325 

930 

18-20 

57.6 

10.573 

930 

1 

904 

384 

298 

930 

21-23 

56.4 

10.922 

930 

0 

887 

431 

263 

930 

ALL 

HOURS 

55.7 

11.509 

7440 

47 

6956 

3456 

2120 

7440 

E  -  5  -  3  -  5 


USAFETAC/DS — 92/269  -  Pag*  327 


operating  location  *** 

08AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


DEW  POI  ITT  TB4PERAIURE  SUMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  NOV 


HOURS 

LOT 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

0B8 

HEAR  HUMBER  OP  HOURS  WITH  TEMPERATURES  DEG  F 

LB  27  OB  37  LB  55  GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

47.6 

12.929 

900 

67 

683 

599 

80 

900 

03-05 

46.3 

13.229 

900 

81 

671 

625 

75 

900 

06-08 

46.1 

13.314 

900 

90 

668 

623 

74 

900 

09-11 

48.4 

14.051 

900 

80 

696 

555 

133 

900 

12-14 

48.9 

14.306 

900 

83 

694 

527 

134 

900 

15-17 

49.5 

13.912 

900 

89 

710 

526 

128 

900 

18-20 

49.9 

12.445 

900 

37 

735 

545 

116 

900 

21-23 

48.4 

12.580 

900 

54 

708 

580 

81 

900 

AIL 

HOURS 

48.1 

13 .439 

7200 

581 

5565 

4580 

821 

7200 

MONTH:  DEC 

00-02 

38.1 

15.169 

930 

245 

501 

792 

21 

930 

03-05 

37.3 

15.364 

930 

267 

459 

789 

22 

930 

06-08 

36.8 

15.467 

930 

276 

442 

784 

19 

930 

09-11 

39.0 

15.881 

930 

245 

500 

763 

38 

930 

12-14 

39.7 

16.023 

930 

226 

536 

754 

45 

930 

15-17 

40.3 

15.553 

930 

204 

566 

757 

36 

930 

18-20 

40.1 

15.005 

930 

189 

565 

785 

18 

930 

21-23 

39.1 

15.051 

930 

226 

531 

787 

17 

930 

ALL 

HOURS 

38.8 

15.501 

7440 

1878 

4100 

6211 

216 

7440 

B  -  5  -  3  -  6 


USAFETAC/DS — 92/269  -  Page  328 


OPERATING  LOCATION  'A*  DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 

USAPETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  APB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  ♦  5 

MOUTH 

:  ALL 

HOURS 

LST 

MOW 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUM3ER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES 

LB  27  OE  37  LE  55  GE  65 

DEG  F  TOTAL 

HOURS 

00-02 

54.0 

16.439 

10956 

869 

9074 

5084 

3741 

10956 

03-05 

53.0 

16.623 

10956 

984 

8852 

5279 

3530 

10956 

06-08 

53.1 

17.071 

10956 

1032 

8783 

5233 

3666 

10956 

09-11 

54.4 

17.272 

10956 

972 

8991 

4894 

4062 

10956 

12-14 

55.1 

17.378 

10956 

903 

9068 

4755 

4212 

10956 

15-17 

55.5 

16.922 

10956 

832 

9255 

4745 

4246 

10956 

18-20 

55.6 

16.223 

10953 

680 

9396 

4816 

4141 

10953 

21-23 

55.0 

16.187 

10953 

730 

9250 

4911 

3947 

10953 

ALL 

HOURS 

54.5 

16.797 

87642 

7002 

72669 

39717 

31545 

87642 
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OPERATING  LOCATION  *»• 
USAPETAC,  ASHEVILLE  DC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCUKREHCB  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS 

747910 

STATION  NAME: 

LOT  TO  UTC:  ♦ 

MYRTLE  BEACH  AFB 
5 

SC 

PERIOD  OF  RECORD: 
MOOTH:  JAN 

OCT  81  -  SEP  91 

HOURS 

LSI 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  DBS 

00-02 

100.0 

100.0 

99.5 

95.4 

87.0 

76.3 

63.8 

48.1 

21.8 

73.9 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

99.2 

97.4 

89.0 

76.9 

64.1 

47.7 

22.9 

74.6 

930 

06-08 

100.0 

99.9 

99.8 

96.9 

89.9 

78.6 

66.3 

48.3 

22.9 

75.0 

930 

09-11 

100.0 

99.5 

96.6 

87.0 

74.6 

60.6 

48.7 

34.3 

15.1 

66.5 

930 

12-14 

100.0 

97.8 

88.9 

73.8 

58.7 

48.0 

37.3 

25.8 

11.0 

58.6 

930 

15-17 

100.0 

97.8 

66.9 

75.3 

62.8 

52.8 

39.1 

27.0 

10.6 

59.9 

930 

18-20 

100.0 

99.8 

96.6 

88.8 

78.9 

69.7 

56.8 

38.8 

17.5 

69.4 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

98.8 

94.2 

85.2 

75.6 

63.5 

47.4 

21.9 

73.3 

930 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.4 

95.8 

88.6 

78.3 

67.3 

55.0 

39.7 

18.0 

68.9 

7440 

MONTH:  FEB 

00-02 

100.0 

100.0 

99.4 

97.3 

92.1 

83.9 

73.6 

58.5 

30.0 

78.5 

846 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

97.2 

93.7 

85.3 

73.6 

59.6 

30.6 

78.9 

846 

06-08 

100.0 

100.0 

99.9 

97.6 

94.6 

85.0 

74.2 

57.9 

29.9 

78.8 

846 

09-11 

100.0 

99.5 

96.0 

88.1 

76.5 

61.9 

49.5 

33.0 

14.3 

66.5 

846 

12-14 

100.0 

97.9 

92.0 

81.6 

63.6 

48.3 

36.3 

22.8 

10.2 

59.7 

846 

15-17 

100.0 

98.5 

93.1 

83.5 

69.4 

55.6 

40.0 

25.3 

11.9 

62.1 

846 

18-20 

100.0 

99.9 

96.7 

91.5 

85.9 

76.1 

62.5 

44.2 

20.0 

72.1 

846 

21-23 

100.0 

100.0 

98.7 

96.3 

90.1 

81.3 

72.6 

55.3 

26.5 

76.9 

846 

ALL 

BOORS 

100.0 

99.5 

97.0 

91.6 

83.2 

72.2 

60.3 

44.6 

21.7 

71.7 

6768 
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operating  location  -a* 
DSAFSraC,  ASHEVILLE  AC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

747910 

STATION 

LST  TO 

RAMS: 

UTC:  ♦ 

MYRTLE  BEACH  APB 
5 

SC 

PERIOD  OF  RECORD: 

MONTH:  MAR 

OCT  81  -  SEP  91 

HOURS 

LST 

109 

208 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MMH 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

99.7 

98.1 

93.2 

86.8 

75.9 

57.7 

28.8 

78.8 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

99.7 

98.2 

94.9 

88.3 

77.1 

63.5 

33.7 

80.1 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

99.6 

98.0 

94.4 

86.8 

72.8 

57.2 

30.9 

78.6 

930 

09-11 

100.0 

99.8 

95.5 

84.2 

72.8 

56.9 

42.7 

26.7 

13.8 

63.5 

930 

12-14 

100.0 

99.1 

90.6 

77.6 

64.5 

46.5 

30.3 

16.8 

7.5 

57.9 

930 

15-17 

100.0 

99.4 

91.7 

81.8 

69.6 

51.9 

36.9 

21.1 

6.8 

60.5 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

96.8 

91.7 

64.0 

72.0 

55.6 

37.6 

16.0 

70.0 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

99.7 

97.1 

92.8 

82.7 

68.9 

48.6 

23.5 

75.9 

930 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.8 

96.7 

90.8 

83.3 

71.5 

57.5 

41.2 

20.1 

70.7 

7440 

NORTH:  APR 

00-02 

100.0 

100.0 

99.7 

97.3 

93.0 

85.0 

70.1 

51.9 

30.3 

77.2 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

99.8 

99.2 

97.0 

89.3 

72.0 

55.1 

33.6 

79.3 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

99.9 

98.6 

92.8 

83.7 

66.4 

46.3 

26.0 

75.9 

900 

09-11 

100.0 

99.1 

93.9 

82.1 

66.7 

48.1 

30.4 

14.9 

6.2 

56.5 

900 

12-14 

100.0 

97.1 

86.8 

73.9 

58.8 

41.8 

22.6 

8.9 

3.4 

54.0 

900 

15-17 

100.0 

96.4 

88.0 

77.2 

65.4 

50.4 

29.9 

12.3 

3.6 

56.9 

900 

18-20 

100.0 

99.1 

95.0 

87.6 

78.6 

67.6 

51.8 

28.6 

11.3 

66.2 

900 

21-23 

100.0 

100.0 

99.7 

96.7 

89.8 

79.2 

63.6 

44.2 

20.8 

73.8 

900 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.0 

95.3 

89.1 

80.3 

68.1 

50.8 

32.6 

16.9 

67.7 

7200 
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OPERATING  LOCATIOH  •** 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

747910 

STATION  NAME: 

LSI  TO  OTCs  ♦ 

MYRTLB  BEACH  AFB 

5 

SC 

PERIOD  OP  RECORD: 

MONTH:  MAT 

OCT  81  -  SEP  91 

HOURS 

in 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.8 

95.6 

84.7 

63.7 

35.9 

82.2 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

99.0 

98.3 

90.4 

69.8 

43.5 

84.6 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

98.0 

93.5 

80.9 

57.2 

28.5 

80.2 

930 

09-11 

100.0 

99.9 

98.8 

93.0 

80.5 

64.0 

38.5 

13.7 

3.4 

63.7 

930 

12-14 

100.0 

99.9 

97.5 

89.2 

76.9 

60.0 

33.2 

10.3 

2.5 

61.5 

930 

15-17 

100.0 

100.0 

97.3 

90.8 

82.2 

67.1 

38.1 

16.0 

3.7 

64.2 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

99.7 

97.7 

93.3 

84.0 

61.9 

32.8 

12.8 

72.7 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

98.8 

93.5 

77.6 

49.7 

23.9 

78.7 

930 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

99.2 

96.2 

90.9 

82.0 

63.2 

39.1 

19.3 

73.5 

7440 

MONTH:  JUH 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.4 

98.1 

90.1 

63.8 

26.7 

82.3 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.8 

94.8 

74.2 

42.2 

85.4 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

96.2 

86.7 

52.6 

22.2 

80.6 

900 

09-11 

100.0 

100.0 

99.9 

98.4 

91.7 

73.1 

35.8 

7.8 

1.4 

65.6 

900 

12-14 

100.0 

100.0 

99.7 

96.8 

84.3 

62.0 

33.6 

8.4 

1.3 

63.0 

900 

15-17 

100.0 

100.0 

99.9 

97.6 

89.4 

72.0 

45.0 

12.1 

2.2 

66.4 

900 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

96.8 

86.1 

66.3 

23.6 

5.9 

72.8 

900 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

96.4 

83.3 

45.4 

13.1 

78.6 

900 

ALL 

■OURS 

100.0 

100.0 

99.9 

99.0 

95.2 

85.3 

66.9 

36.0 

14.4 

74.3 

7200 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747910 

STATION  HAMS: 
LST  TO  OTC:  ♦ 

MYRTLE  BEACH  AFB 

5 

SC 

PERIOD  OF 

MONTH:  JUL 

RECORD: 

OCT  81  -  SEP  91 

HOURS 

LST 

10% 

204 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO 

304  404  504  604  704  804 

904 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

95.2 

66.5 

22.2 

83.2 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

98.0 

76.5 

36.0 

95.8 

930 

OS- 08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

91.7 

58.9 

22.3 

81.9 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

95.8 

78.9 

43.8 

11.5 

1.5 

67.5 

930 

12-14 

100.0 

100.0 

100.0 

98.1 

90.9 

71.0 

38.5 

8.7 

1.5 

65.2 

930 

15-17 

100.0 

100.0 

100.0 

98.3 

94.5 

80.0 

51.8 

14.3 

1.7 

68.5 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

98.1 

93.4 

73.0 

28.5 

6.2 

74.6 

929 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.1 

89.1 

49.5 

13.0 

79.9 

930 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

97.4 

90.1 

72.6 

39.3 

13.1 

75.8 

7439 

NORTH:  AUG 


00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

95.1 

65.4 

27.7 

83.6 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

96.7 

76.8 

38.4 

85.7 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

93.3 

66.3 

31.4 

83.6 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

98.3 

83.2 

51.4 

17.5 

4.8 

69.8 

930 

12-14 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

92.4 

73.4 

39.6 

10.3 

3.0 

66.1 

930 

15-17 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

94.7 

81.8 

47.2 

12.2 

3.5 

68.3 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.4 

93.9 

73.5 

29.4 

8.7 

75.0 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

89.0 

46.9 

16.3 

80.0 

930 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

98.1 

91.4 

73.2 

40.6 

16.7 

76.5 

7440 

E  -  6  -  4 


USAFEWC/D8 — 92/269  -  Pag*  333 


OPERATING  LOCATION  •»» 
USAFEEAC,  ASHEVILLE  DC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747910 

STATION  HAKE: 
LSI  TO  UTC:  ♦ 

MYRTLE  BEACH  AFB 

5 

SC 

PERIOD  OF 

NORTH:  SEP 

RECORD: 

OCT  81  -  8EP  91 

HOURS 

1ST 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

HEAR 

TOTAL  DBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

9B.4 

89.0 

64.0 

22.4 

81.9 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

92.0 

71.7 

31.8 

83.5 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

97.4 

87.1 

63.2 

27.8 

81.9 

900 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

91.6 

73.7 

45.4 

15.2 

4.9 

67.4 

900 

12-14 

100.0 

100.0 

99.8 

95.3 

81.7 

60.3 

31.3 

11.0 

3.0 

62.7 

900 

15-17 

100.0 

100.0 

100.0 

95.9 

83.9 

68.4 

40.9 

12.9 

3.1 

64.9 

900 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

97.2 

87.2 

67.1 

24.9 

6.8 

73.2 

898 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

95.9 

83.1 

48.2 

12.9 

78.6 

897 

ALL 

H0UR8 

100.0 

100.0 

100.0 

98.7 

94.2 

85.0 

67.0 

38.9 

14.1 

74.2 

7195 

MOUTH:  OCT 


00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

98.8 

95.5 

84.3 

57.7 

27.7 

80.9 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

96.5 

84.8 

61.1 

27.7 

81.7 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

95.2 

81.6 

55.7 

24.1 

80.2 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

99.5 

93.8 

82.2 

61.5 

36.3 

16.9 

5.5 

64.0 

930 

12-14 

100.0 

100.0 

96.7 

82.3 

66.1 

47.0 

22.5 

7.7 

3.0 

57.2 

930 

15-17 

100.0 

99.9 

97.4 

84.5 

73.3 

58.3 

32.6 

13.0 

3.1 

60.7 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

95.5 

86.1 

66.0 

36.6 

10.9 

74.0 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

97.6 

95.1 

79.4 

52.0 

20.8 

78.8 

930 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

99.2 

95.0 

89.1 

79.4 

60.9 

37.6 

15.3 

72.2 

7440 
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operating  location  *a* 
uoafeirc,  ashevillk  hc 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


sninoH  m*sKR: 

747910 

STATION  NAME: 
LOT  TO  UTCs  * 

MYRTLE  BEACH  AFB 
5 

8C 

PERIOD  OF  RECORD: 
MONTH:  HOV 

OCT  81  -  SEP  91 

HOURS 

LET 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  OREJOER  THAR  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

HEAR 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

99.8 

98.8 

95.8 

87.1 

76.7 

56.2 

26.7 

78.5 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

99.9 

99.3 

96.0 

88.3 

75.7 

59.2 

28.3 

79.2 

900 

06-00 

100.0 

100.0 

100.0 

99.3 

96.4 

89.2 

75.1 

59.2 

26.0 

78.7 

900 

09-11 

100.0 

99.7 

97.3 

90.2 

75.8 

61.2 

45.6 

26.1 

10.0 

65.1 

900 

12-14 

100.0 

90.7 

91.0 

77.2 

61.0 

44.6 

29.0 

14.1 

4.6 

56.5 

900 

15-17 

100.0 

90.0 

92.8 

81.4 

68.3 

54.1 

37.3 

22.3 

7.8 

60.7 

900 

10-20 

100.0 

100.0 

99.0 

97.2 

90.8 

78.2 

64.4 

44.8 

19.4 

73.7 

900 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

98.7 

93.2 

84.0 

71.3 

54.3 

23.9 

77.0 

900 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.6 

97.6 

92.8 

84.7 

73.3 

59.4 

42.0 

18.3 

71.2 

7200 

MOUTH:  DEC 

00-02 

100.0 

100.0 

98.4 

95.5 

87.0 

77.6 

63.9 

46.5 

22.8 

74.1 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

99.2 

96.7 

90.3 

80.0 

64.9 

47.2 

24.4 

75.1 

930 

06-00 

100.0 

100.0 

99.9 

96.6 

91.1 

80.2 

63.7 

47.2 

24.6 

75.1 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

96.9 

87.6 

74.1 

59.8 

44.4 

30.1 

14.7 

65.4 

930 

12-14 

100.0 

90.6 

90.1 

75.1 

59.9 

43.2 

30.5 

18.0 

8.3 

56.8 

930 

15-17 

100.0 

90.9 

91.2 

77.6 

66.3 

51.1 

37.1 

24.3 

10.0 

60.3 

930 

10-20 

100.0 

99.4 

96.3 

91.4 

83.9 

71.4 

56.3 

39.8 

20.1 

70.6 

930 

21-23 

100.0 

99.7 

90.3 

93.4 

86.3 

77.4 

62.6 

44.9 

23.7 

73.3 

930 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.6 

96.3 

89.2 

79.9 

67.6 

52.9 

37.2 

18.6 

68.8 

7440 
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ornKmo  uxxnn 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRBICS  OF  RELATIVE  HUMIDITY 

mnnc,  asheviixe  mc  from  hourly  observations 

STATION  HUMERI  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  ALL 

HOURS  j  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  TEAR  OR  EQUAL  TO 


LOT  | 

j  100 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

HEAR 

TOTAL  088 

00-02 

100.0 

100.0 

99.7 

90.5 

95.4 

90.3 

80.2 

58.3 

26.9 

79.6 

10956 

03-05 

100.0 

100.0 

99.0 

99.0 

96.6 

91.7 

82.1 

63.5 

32.8 

81.2 

10956 

06-00 

100.0 

100.0 

99.9 

98.9 

96.4 

90.4 

78.3 

55.8 

26.4 

79.2 

10956 

09-11 

100.0 

99.0 

97.9 

91.9 

81.7 

65.3 

42.7 

20.6 

7.9 

65.3 

10956 

12-14 

100.0 

99.1 

94.4 

85.0 

71.6 

53.9 

32.1 

13.5 

4.9 

59.9 

10956 

15-17 

100.0 

99.2 

94.9 

86.9 

76.7 

62.0 

39.7 

17.7 

5.6 

62.8 

10956 

10-20 

100.0 

99.8 

90.4 

95.4 

90.2 

80.5 

63.0 

34.1 

12.9 

72.0 

10953 

21-23 

100.0 

100.0 

99.6 

98.0 

94.5 

88.4 

75.4 

48.8 

20.0 

77.1 

10953 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.7 

98.1 

94.2 

87.9 

77.8 

61.7 

39.1 

17.2 

72.1 

87642 
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PART  r 


PRESSURE  SUMMARIES 

ALL  PRESSURE  DATA  IR  PART  P  IS  TAKER  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS.  IT  IS  SUMMARIZED: 

-  BY  BIGOT  3-SOUR  STANDARD  SYNOPTIC  REPORTING  TINE  PERIODS  FOR  EACH  MONTH 
(ALL  YEARS  COMBINED) . 

-  BY  MONTS  (ALL  YEARS  AMD  ALL  SOURS  COMBINED ) . 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  SOURS  COMBINED) . 

SEA  LEVEL  PRESSURE. 

IN  MILLIBARS,  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION 
COUNTS.  THIS  SUMMARY  IS  ROT  AVAILABLE  FOR  METAR  REPORTING  SITES. 

ALTIMETER  SETTING. 

IN  INCHES  OF  MERCURY  (BG),  TABLES  GIVE  HEARS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND 
TOTAL  OBSERVATION  COUNTS. 

STATION  PRESSURE. 

IN  INCHES  OF  MERCURY  (HG),  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS  AND 
TOTAL  OBSERVATION  COUNTS. 


PRESSURE  CONVERSIONS  ARB:  1  MILLIBAR  -  0.02953  INCHES  OF  MERCURY  (HO). 


F  -  I  -  2 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


SEA  LEVEL  PRESSURE  IN  MILLIBARS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  RAMS:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LOT  TO  UIC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


HOURS 

(LSI) 

|  STATS 

|  JAR 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

HOV 

AMR' 

0100 

MEAN 

SD 

TOT  OBS 

1020.1 

7.013 

310 

1019.2 

7.931 

282 

1017.8 

7.744 

310 

1015.6 

6.365 

300 

1016.7 

4.356 

310 

1016.1 

3.986 

300 

1017.4 

3.263 

310 

1017.0 

3.435 

310 

1018.1 

4.456 

300 

1019.4 

4.853 

310 

1019.4 

6.309 

300 

1020.9 

6.124 

310 

1018.1 

5.911 

3652 

0400 

MEAN 

SD 

TOT  OBS 

1019.9 

6.982 

310 

1018.7 

7.911 

282 

1017.2 

7.766 

310 

1015.2 

6.382 

300 

1016.3 

4.417 

310 

1015.7 

3.965 

300 

1016.9 

3.302 

•  310 

1016.5 

3.461 

310 

1017.7 

4.377 

300 

1019.0 

4.932 

310 

1019.2 

6.310 

300 

1020.8 

6.186 

310 

1017.8 

5.946 

3652 

0700 

IOAH 

SD 

TOT  OBS 

1020.6 

7.095 

310 

1019.7 

7.962 

282 

1018.3 

7.897 

310 

1016.5 

6.466 

300 

1017.5 

4.569 

310 

1016.8 

4.005 

300 

1017.9 

3.292 

310 

1017.5 

3.507 

310 

1018.8 

4.372 

300 

1020.1 

4.990 

309 

1020.0 

6.371 

300 

1021.5 

6.171 

310 

1018.8 

5.964 

3651 

1000 

HEAR 

SD 

TOT  OBS 

1021.9 

7.276 

310 

1020.7 

8.088 

282 

1019.1 

8.135 

310 

1017 .0 

6.654 

300 

1018.0 

4.702 

310 

1017.2 

4.077 

300 

1018.4 

3.278 

310 

1018.2 

3.552 

309 

1019.5 

4.436 

300 

1020.9 

5.043 

310 

1020.9 

6.454 

300 

1022.7 

6.305 

310 

1019.5 

6.149 

3651 

1300 

HEAR 

SD 

TOT  OBS 

1019.9 

7.495 

310 

1019.3 

8.060 

282 

1017.8 

8.132 

310 

1015.9 

6.699 

300 

1017.1 

4.781 

310 

1016.5 

4.124 

300 

1017.8 

3.336 

310 

1017.4 

3.604 

310 

1018.4 

4.502 

300 

1019.4 

5.072 

310 

1019.1 

6.587 

300 

1020.7 

6.375 

310 

1018.3 

6.103 

3652 

1600 

HEAR 

SD 

TOT  OBS 

1019.2 

7.388 

310 

1018.1 

8.019 

282 

1016.4 

8.035 

310 

1014.6 

6.580 

300 

1015.8 

4.726 

310 

1015.3 

4.132 

300 

1016.6 

3.392 

310 

1016.2 

3.627 

310 

1017.2 

4.535 

300 

1018.6 

5.099 

310 

1018.4 

6.436 

300 

1020.1 

6.295 

310 

1017.2 

6.103 

3652 

1900 

HEAR 

80 

TOT  OBS 

1020.1 

7.203 

310 

1018.8 

7.957 

282 

1017.1 

7.609 

309 

1014.9 

6.466 

300 

1016.0 

4.556 

310 

1015.4 

4.076 

300 

1016.7 

3.294 

310 

1016.4 

3.458 

310 

1017.5 

4.439 

299 

1019.3 

5.009 

310 

1019.3 

6.290 

300 

1021.0 

6.184 

310 

1017.7 

6.040 

3650 

2200 

MEAH 

80 

TOT  OBS 

1020.6 

7.089 

310 

1019.4 

7.965 

282 

1018.0 

7.741 

310 

1015.9 

6.349 

300 

1017.0 

4.425 

310 

1016.5 

3.976 

300 

1017.8 

3.167 

310 

1017.4 

3.417 

310 

1018.4 

4.484 

299 

1020.0 

4.991 

310 

1019.8 

6.200 

300 

1021.5 

6.172 

310 

1018.5 

5 .942 

3651 

ALL 

HOURS 

HEAR 

SD 

TOT  OBS 

1020.3 

7.232 

2480 

1019.2 

8.020 

2256 

1017.7 

7.922 

2479 

1015.7 

6.541 

2400 

1016.8 

4.622 

2480 

1016.2 

4.092 

2400 

1017.4 

3.345 

2480 

1017.1 

3.564 

2479 

1018.2 

4.502 

2398 

1019.6 

5.043 

2479 

1019.5 

6.408 

2400 

1021.2 

6.270 

2480 

1018.2 

6.058 

29211 
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gperatirq  location 


ALTIMETER  SBTTIMQ  IK  INCHES 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747910 

STATION  HAKE: 

LST  TO  UTC:  ♦ 

MYRTLE  BEACH  AFB 

5 

SC 

PERIOD  OF 

RECORD: 

OCT  81 

-  SEP 

91 

HOURS 

(LSI) 

STATS 

JAR 

APR 

MAT 

JUH 

JUL 

AUG 

OCT 

ROV 

DEC 

ANH 

0100 

WAR 

30.12 

30.10 

30.05 

29.99 

30.02 

30.00 

30.04 

30.03 

30.06 

30.10 

30.10 

30.15 

30.07 

SO 

.207 

.2'’* 

.229 

.188 

.128 

.118 

.096 

.101 

.132 

.144 

.186 

.181 

.175 

TOT  CBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0400 

(BAN 

30.12 

30.08 

30.04 

29.98 

30.01 

29.99 

30.03 

30.02 

30.05 

30.09 

30.10 

30.15 

30.05 

SO 

.206 

.233 

.229 

.188 

.130 

.118 

.097 

.102 

.129 

.145 

.186 

.183 

.175 

TOT  CBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0700 

HEAR 

30.14 

30.11 

30.07 

30.02 

30.05 

30.03 

30.06 

30.05 

30.08 

30.12 

30.12 

30.17 

30.08 

SO 

.210 

.235 

.233 

.190 

.134 

.118 

.097 

.103 

.130 

.147 

.189 

.183 

.176 

TOT  CBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

309 

300 

310 

3651 

1000 

HEAR 

30.18 

30.14 

30.09 

30.03 

30.06 

30.04 

30.07 

30.07 

30.10 

30.14 

30.15 

30.20 

30.11 

80 

.215 

.239 

.240 

.196 

.138 

.121 

.097 

.104 

.131 

.149 

.191 

.187 

.182 

TOT  OHS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

299 

310 

3651 

1300 

MU’. 

30.12 

30.10 

30.06 

30.00 

30.03 

30.02 

30.05 

30.04 

30.07 

30.10 

30.09 

30.14 

30.07 

SO 

.221 

.238 

.240 

.197 

.141 

.122 

.098 

.106 

.133 

.150 

.195 

.189 

.180 

TOT  OHS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1600 

NEAR 

30.10 

30.06 

30.02 

29.96 

30.00 

29.98 

30.02 

30.01 

30.04 

30.08 

30.07 

30.12 

30.04 

80 

.218 

.236 

.237 

.194 

.139 

.123 

.099 

.107 

.134 

.150 

.190 

.187 

.180 

TOT  OHS 

310 

282 

309 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

1900 

REAR 

30.13 

30.09 

30.03 

29.97 

30.00 

29.99 

30.02 

30.01 

30.05 

30.10 

30.10 

30.15 

30.05 

80 

.213 

.235 

.232 

.191 

.134 

.121 

.097 

.102 

.131 

.148 

.186 

.183 

.179 

TOT  CBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

299 

310 

300 

310 

3651 

2200 

NEAR 

30.14 

30.10 

30.06 

30.00 

30.03 

30.02 

30.05 

30.04 

30.07 

30.12 

30.11 

30.16 

30.08 

80 

.209 

.235 

.229 

.187 

.130 

.118 

.093 

.100 

.133 

.148 

.183 

.183 

.175 

TOT  CRM 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

299 

309 

300 

310 

3650 

ALL 

NEAR 

30.13 

30.10 

30.05 

29.99 

30.03 

30.01 

30.04 

30.03 

30.07 

30.11 

30.11 

30.15 

30.07 

HOURS 

80 

.214 

.237 

.235 

.193 

.136 

.121 

.098 

.105 

.133 

.149 

.190 

.186 

.179 

TOT  CBS 

2480 

2256 

2479 

2400 

2480 

2400 

2480 

2480 

2398 

2478 

2399 

2480 

29210 
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OPERATIN']  LOCATION  ’A* 
U3AFBTAC,  ASHEVILLE  RC 


ST  AT  IO!f  PRESSURE  IW  INCHES 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

:  747910 

STATION  (IAMB: 

LOT  TO  OTC:  ♦ 

MYRTLE  BEACH  AFB 

5 

SC 

PERIOD  OF 

RECORD: 

OCT  81 

-  SEP 

91 

HOURS 

(«I) 

STATS 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

BOV 

DEC 

ARR 

OIOO 

MEAN 

30.09 

30.07 

30.02 

29.96 

29.99 

29.97 

30.01 

30.00 

30.03 

30.07 

30.07 

30.12 

30.04 

80 

.207 

.234 

.229 

.188 

.128 

.118 

.096 

.101 

.132 

.144 

.186 

.181 

.175 

TOT  DBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0400 

MEAN 

30.09 

30.05 

30.01 

29.95 

29.98 

29.96 

30.00 

29.99 

30.02 

30.06 

30.07 

30.12 

30.02 

SO 

.206 

.233 

.229 

.188 

.130 

.118 

.097 

.102 

.129 

.145 

.186 

.183 

.176 

TOT  OHS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0700 

HEAR 

30.11 

30.08 

30.04 

29.99 

30.02 

30.00 

30.03 

30.02 

30.05 

30.09 

30.09 

30.14 

30.05 

SO 

.210 

.235 

.233 

.190 

.134 

.118 

.097 

.103 

.130 

.147 

.189 

.183 

.176 

TOT  OB3 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

309 

300 

310 

3651 

1000 

HEAR 

30. IS 

30.11 

30.06 

30.00 

30.03 

30.01 

30.04 

30.04 

30.07 

30.11 

30.12 

30.17 

30.08 

80 

.215 

.239 

.240 

.196 

.138 

.121 

.097 

.104 

.131 

.149 

.191 

.187 

.182 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

299 

310 

3651 

1300 

HEAR 

30.09 

30.07 

30.03 

29.97 

30.00 

29.99 

30.02 

30.01 

30.04 

30.07 

30.06 

30.11 

30.04 

SO 

.221 

.238 

.240 

.197 

.141 

.122 

.098 

.106 

.133 

.150 

.195 

.189 

.180 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1600 

MBAR 

30.07 

30.03 

29.99 

29.93 

29.97 

29.95 

29.99 

29.98 

30.01 

30.05 

30.04 

30.09 

30.01 

SO 

.218 

.236 

.237 

.194 

.139 

.123 

.099 

.107 

.134 

.150 

.190 

.187 

.180 

TOT  OBS 

310 

282 

309 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

1900 

HEAR 

30.10 

30.06 

30.00 

29.94 

29.97 

29.96 

29.99 

29.98 

30.02 

30.07 

30.07 

30.12 

30.02 

SO 

.213 

.235 

.232 

.191 

.134 

.121 

.097 

.102 

.131 

.148 

.186 

.183 

.179 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

299 

310 

300 

310 

3651 

2200 

HEAR 

30.11 

30.07 

30.03 

29.97 

30.00 

29.99 

30.02 

30.01 

30.04 

30.09 

30.08 

30.13 

30.05 

80 

.209 

.235 

.229 

.187 

.130 

.118 

.093 

.100 

.133 

.148 

.183 

.183 

.175 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

299 

309 

300 

310 

3650 

ALL 

HEAR 

30.10 

30.07 

30.02 

29.96 

30.00 

29.98 

30.01 

30.00 

30.04 

30.08 

30.08 

30.12 

30.04 

HOURS 

SO 

.214 

.237 

.235 

.193 

.136 

.121 

.098 

.105 

.133 

.149 

.190 

.186 

.179 

TOT  OBS 

2480 

2256 

2479 

2400 

2480 

2400 

2480 

2480 

2398 

2478 

2399 

2480 

29210 

r  -  «  -  1 
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PART  0 


CROSSWIHD  SUMMARY 


CRDSSWIND  SUMMARIES. 

THESE  TABLES  ARE  CREATED  FROM  HOURLY  AMD  SPECIAL  OBSERVATIONS  (INCLUDING 
PEAK  GUST  REMARKS).  THE  TABLES  ARB  SUMMARIZED  AS  FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  3 -HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  BACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED) . 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  TEARS  AND  THE  HOURS  0600-2000  LST  COMBINED) . 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BT  TEAR  (ALL  YEARS  AND  THE  HOURS  0600-2000  LST  COMBINED). 

THE  TABLES  GIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  OF  THE  ’CROSS-RUNWAY  WIND 
COMPONENT"  FOR  THE  WIND  SPEED  CLASSES  SPECIFIED  IN  THE  TABLE  HEADINGS. 

THERE  ARB  TWO  COMPONENT  CATEGORIES: 

THE  FIRST  COMPONENT  IS  COMPUTED  FROM  THE  REPORTED  WIND  DIRECTION  AND  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS. 

THE  SECOND  COMPONENT  IS  COMPUTED  FROM  THE  HIGHEST  REPORTED  WIND 
SPEED  AND  DIRECTION  FROM  ALL  OBSERVATIONS  INCLUDING  REMARKS,  GUSTS, 

AND  SPECIAL  OBSERVATIONS. 

OBSERVATION  COURTS  INCLUDE  CALM  WINDS. 

VARIABLE  WINDS  ARB  CONSIDERED  A  DIRECT  CROSSWIND  IF  THE  SPEED  EQUALS  OR 
EXCEEDS  THE  SPECIFIED  THRESHOLD  WIND  8 PEED  VALUE (S). 

A  TOTAL  OBSERVATION  COUNT  IS  INCLUDED. 


0-1-2 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CR08SWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  OTC:  ♦  5  MONTH:  JAR 

CATEGORY  A:  ANY  CBILINQ  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  ♦  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600 

-  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (KTS) 

CK10 

CK15  GE2S  OBS 

GE10 

GB15 

GB25 

OBS 

GE10 

GB15 

GE25 

OBS 

GB10 

GE15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

.9 

930 

1.4 

930 

1.1 

.1 

930 

3.1 

.2 

930 

CATEGORY  B 

3.7 

1.1  1029 

3.2 

1.5 

1064 

3.9 

1.3 

1104 

9.5 

3.6 

.1 

1101 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800 

-  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RTS) 

GE10 

GB15  GB25  OBS 

GE10 

GB15 

GB25 

OBS 

0810 

GB15 

GE25 

CBS 

GE10 

GE15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

4.4 

930 

2.3 

.1 

930 

1.4 

.1 

930 

1.0 

.1 

930 

CATEGORY  B 

10.2 

5.0  .6  1059 

6.8 

3.6 

.1 

1064 

4.4 

1.9 

1034 

4.2 

2.0 

.2 

1039 

TIHB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

GB10 

GE15 

GE25 

OBS 

GB10 

GE15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

2.5 

.1 

4650 

1.9 

.1 

7440 

CATEGORY  B 

7.0 

3.1 

.1 

5362 

5.8 

2.5 

.1 

8494 

0  -  2  -  1 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
08AFRAC,  ASHEVILLE  PC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWIITOS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  FEB 


CATEGORY  A:  ARY  CEILING  OR  VISIBILITY  (SOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  HINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (B0URLIB8  ♦  SPECIALS) 


TINE  (LST) 

0000 

-  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (NTS) 

GE10 

0815 

0825 

OBS 

0810 

GE15 

0825  OBS 

0810 

0815  GE25 

OBS 

GB10 

0815  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

2.0 

.1 

846 

2.1 

.2 

846 

1.4 

.1 

846 

6.3 

.7 

846 

CATEGORY  B 

5.3 

2.2 

922 

5.3 

2.5 

.3  954 

5.5 

2.2  .2 

1007 

13.1 

6.4  .8 

1002 

TUB  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KT8) 

0810 

GB1S 

0R25 

OBS 

GB10 

GB15 

0825  OBS 

GE10 

GE15  GE25 

OBS 

GBIO 

GE15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

B.6 

.7 

846 

7.7 

.8 

846 

3.9 

.2 

846 

2.5 

.1 

846 

CATEGORY  B 

17.9 

8.7 

1.2 

952 

14.5 

8.1 

1.4  961 

6.8 

3.8  .3 

938 

5.5 

3.4  .2 

948 

TUB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  SOURS 

SPEED  KXS 

0810 

GE15 

GE25 

OBS 

0810  G815  0825 

OBS 

OKXBOORT  A 

5.6 

.5 

4230 

4.3  .4 

6768 

CATEGORY  B 

11.5 

5.6 

.8 

4860 

9.3  4.7 

.5 

7684 

0  -  2  -  2 
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OPERATING  LOCATION  "A” 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWIHDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAR 

CATEGORY  A:  ANT  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  0B8  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIBS  ♦  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (KCS) 

GE10 

GE15  GE25  OBS 

GB10 

OK  15  ' 

GE25  OBS 

GE10 

GB15  GE25  OBS 

GB10 

GE15  GB25  OBS 

CATEGORY  A 

2.2 

930 

1.3 

.1 

930 

1.9 

.3  930 

7.7 

.2  930 

CATEGORY  B 

4.1 

1.8  1006 

3.6 

1.3 

.1  1042 

6.2 

2.5  .3  1108 

15.6 

6.8  .4  1077 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (NTS) 

OHIO 

GE15  GE25  DBS 

GE10 

6815  < 

OE25  OBS 

GE10 

OKI  5  GB25  OBS 

GE10 

GK15  GE25  OBS 

CATEGORY  A 

10.1 

.3  930 

8.8 

.3 

930 

3.4 

.3  930 

2.4 

930 

CATEGORY  B 

18.5 

10.3  .4  1048 

17.1 

8.5 

.2  1041 

7.8 

3.5  .2  1008 

5.2 

2.4  .1  1032 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  RTS 

0810 

GB15 

GB25 

OBS 

OHIO  CB15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

6.4 

.3 

4650 

4.7  .2 

7440 

CATEGORY  B 

13.0 

6.3 

.3 

5282 

9.8  4.7  .2 

8362 

G  -  2  -  3 


USAFBTAC/DS— 92/269  -  Pag*  347 


operating  location 
usapitac,  asheville  k 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CRDSSWIND8 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


MHOHnC  HURWAY  HEAD  IRQ: 


170-350 


STATION  HUMBER:  747910  STATIC*  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LSI  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  Of  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MOHTH:  APR 


CATE  OORT  A:  ARY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ORLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  ♦  SPECIALS) 


TIME  (L8T) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600 

-  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (KCS) 

GE10 

GB15  GE25 

OBS 

GE10 

GB15 

GE25  OBS 

GE10 

GE15 

0825 

OBS 

GB10 

GE15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

1.2 

900 

.8 

900 

1.4 

900 

6.0 

.1 

900 

CATEGORY  B 

3.4 

1.7 

959 

2.2 

.8 

1007 

4.1 

1.5 

1021 

12.9 

5.1 

976 

TDNt  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800 

-  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KCS) 

OHIO 

0E15  QS25 

OBS 

GE10 

GE15 

cans  obs 

GS10 

GE15 

GE25 

OBS 

0810 

GE15  GS25 

OBS 

CATEGORY  A 

9.1 

.6 

900 

6.0 

.1 

900 

2.1 

.2 

900 

1.2 

.2 

900 

CATEGORY  B 

19.6 

9.0  .2 

967 

15.9 

5.0 

.4  976 

4.5 

1.9 

.3 

980 

4.2 

1.8  .1 

962 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KT8 

0810 

0815 

0K25 

OBS 

0810 

0815 

0825 

OBS 

CATEGORY  A 

4.9 

.2 

4500 

3.5 

.2 

7200 

CATEGORY  B 

11.3 

4.5 

.2 

4920 

8.3 

3.3 

.1 

7848 

0  -  2  -  4 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFBTRC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRKRC1  OF  CROSSWIHDS 
FROM  BCWRLT  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

STATION  HUMBER!  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTCt  4  5  MONTH:  MAY 


CATEGORY  A: 

ANY  CEILING  OR  VISIBILITY 

(HOURLY  CBS  ORLY) 

CATEGORY  B: 

HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE 

HOUR  (BOURLIKS  4 

SPECIALS) 

TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (BIS) 

GE10 

GE15 

OK25  CBS 

OBIO 

GE15  GK25  0B8 

OHIO 

GK15  GE25  OBS 

GE10 

OKI  5  OE25 

OBS 

CATEGORY  A 

.8 

930 

.3 

930 

.1 

930 

3.0 

930 

CATEGORY  B 

1.7 

.5 

907 

.9 

.3  1074 

2.6 

.5  1048 

7.8 

3.0 

1009 

TM  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (AYS) 

GE10 

CE1S 

GE25  ORB 

OBIO 

GE15  OK25  ORB 

OHIO 

GB15  0E25  OBS 

OEIO 

OKI  5  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

4.4 

.2 

930 

2.9 

930 

.9 

.1  930 

.4 

930 

BjjflnB 

9.4 

2.8 

.2  1025 

9.2 

2.6  1012 

4.6 

1.1  1019 

1.6 

.3  .1 

1002 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KT8 

OEIO 

0E15 

QS25 

OBS 

OBIO 

OKI  5 

0E25 

OBS 

CATEGORY  A 

2.3 

.1 

4650 

1.6 

.0 

7440 

CATEGORY  B 

6.7 

2.0 

.0 

5113 

4.7 

1.4 

.0 

8176 

a  -  2  -  s 
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operating  location  -a* 
USAPRAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CROSSWIHDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATION  3 


MAGNETIC  RUNWAY  HEADING: 


170-350 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTCr  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUN 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (SOURLY  OBS  ORLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  ♦  SPECIALS) 


TUB  (LST) 


0000  -  0200 


0300  -  0500 


0600  -  0800 


0900  -  1100 


SPEED  (KT8) 

GS10 

0815  GE25 

DBS 

GE10 

GE15  GE25 

OBS 

OHIO 

QE15  GE25 

OBS 

GE10 

GB15  GE25 

0B8 

CATEGORY  A 

.4 

900 

.2 

900 

.3 

900 

2.0 

900 

CATEGORY  B 

1.4 

.3 

956 

.8 

.5 

994 

1.3 

.3 

1035 

4.9 

1.9 

978 

TUB  (LST) 


1200  -  1400 


1500  -  1700 


1800  -  2000 


2100  -  2300 


SPEED  (EXS) 

GS10 

0815 

GB25 

OBS 

0810 

0815 

0825 

OBS 

0810 

GB15  0825 

OBS 

0810 

QE15  0825 

OBS 

CATEGORY  A 

2.7 

900 

1.9 

.1 

.1 

900 

1.1 

900 

900 

CATEGORY  B 

7.1 

2.2 

.2 

1021 

7.8 

2.2 

.2 

1015 

3.5 

1.0 

989 

.7 

.2 

965 

TUB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  m 

0810 

0815 

GE25 

OBS 

0810 

0815 

0825 

OBS 

CATEGORY  A 

1.6 

.0 

.0 

4500 

1.1 

.0 

.0 

7200 

CATEGORY  B 

4.9 

1.5 

.1 

5038 

3.5 

1.1 

.1 

7953 

G  -  2  -  6 
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operating  LOCATION  -a* 

USAFSIRC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CROSSWIND8 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  BEADING:  170-350 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
M3Wni:  JUL 


CATEGORY  A:  ARY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  CBS  ORLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIE8  ♦  SPECIALS) 


TIME  (LST) 
SPEED  (RTS) 


TINE  (LST) 
SPEED  (RIB) 
CATEGORY  A 


0000  -  0200 

QK10  CE15  GB25  CBS 

.2  930 

1.0  .3  989 


1200  -  1400 


0300  -  0500 
0S10  GB15  GE25  OBS 
930 

.5  .1  .1  1036 


1500  -  1700 


0600  -  0800 

GE10  GB15  GE25  OBS 
.3  930 

.8  .1  1014 


0900  -  1100 

GE10  GE15  GE25  OBS 
.9  930 

2.7  .6  1004 


1800  -  2000 


2100  -  2300 


GE10 

OKI  5  GE25 

OBS 

GE10 

GB15  CE25 

OBS 

GB10 

GK15 

0B25 

OBS 

CE10 

GE15  GE25 

OBS 

1.3 

.1 

930 

3.9 

930 

1.5 

.1 

930 

.2 

930 

5.6 

1.0 

1045 

8.5 

1.7 

1047 

5.0 

1.4 

.2 

1022 

1.5 

.3  .1 

1001 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

8PBBD  KTS 

OHIO 

GE15 

GK25 

CBS 

GE10 

GE15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

1.6 

.0 

4650 

1.0 

.0 

7440 

CATEGORY  B 

4.6 

1.0 

.0 

5132 

3.2 

.7 

.0 

8158 

0  -  2  -  7 
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ORMflM  LOCATION  -A' 


IBVRK,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAONBTIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 


STATION  NUMBER:  747910  STATION  RAKE:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC 

LSI  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  AUG 


CATEGORY  A: 

ANY  CEILING  OR  VISIBILITY 

(SOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B: 

HIGHEST  WINDS 

REPORTED  WITHIH  THE 

BOOR  (BOURLIES  ♦ 

SPECIALS) 

TIME  (LST) 

0000 

-  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (ATS) 

GE10 

GE15 

G825  CBS 

0810 

0815  GB25  OBS 

GB10 

0815  GE25  OBS 

QB10 

OBI  5 

GB25 

OBS 

CATEGORY  A 

.1 

930 

.1 

930 

930 

.5 

930 

CATEGORY  B 

.6 

.2 

1016 

.5 

1093 

.2 

1142 

2.1 

.7 

1072 

TIME  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (ATS) 

0810 

GE15 

GB25  OBS 

0810 

0815  QE25  OBS 

0810 

0B15  0825  OBS 

GE10 

GB15 

0825 

OBS 

CATEGORY  A 

1.2 

930 

1.1 

930 

.1 

930 

930 

CATEGORY  ■ 

3.0 

1.1 

1081 

4.2 

1.2 

.1  1120 

1.4 

.6  1078 

.2 

.1 

1004 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  RTS 

GE10 

GB15 

0825 

OBS 

0810  0815  0825 

OBS 

CATEGORY  A 

.6 

4650 

.4 

7440 

CATEGORY  B 

2.1 

.7 

.0 

5493 

1.5  .5  .0 

8606 

G  -  2  -  8 


USAFETAC/DS— 92/269  -  Pag*  352 


OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

STATIC*  HUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP 


CATEOCBY  A:  ANY  CEILING  OB  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ORLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (B0URLIB8  +  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600 

-  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (ESS) 

GE10 

OBI  5 

GK25 

OBS 

OEIO 

GB15 

GB25 

OBS 

OHIO 

GE15 

GE25 

CBS 

GB10 

GB15 

GB25 

OBS 

CATEGORY  A 

.2 

.2 

.2 

900 

.2 

900 

.4 

.3 

900 

2.2 

.3 

900 

CATEGORY  B 

1.0 

.4 

.2 

974 

1.0 

.2 

1025 

1.6 

.7 

.2 

1032 

5.7 

1.7 

.1 

1012 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800 

-  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (NTS) 

GE10 

GK15 

GE25 

OBS 

OEIO 

OBI  5 

GB25 

OBS 

GE10 

GE15 

GB25 

OBS 

GB10 

GE15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

3.3 

.1 

900 

2.2 

.1 

900 

1.3 

.2 

898 

.4 

.3 

.3 

897 

CATEGORY  B 

7.1 

3.1 

.1 

1022 

6.5 

3.1 

.4 

1030 

3.1 

1.3 

.6 

982 

2.1 

.8 

.6 

969 

TIME  (L8T) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

OEIO 

GB15 

OE25 

OBS 

OEIO 

GB15 

GB25 

OBS 

CATEGORY  A 

1.9 

.2 

4498 

1.3 

.2 

.1 

7195 

CATEGORY  B 

4.8 

2.0 

.3 

5078 

3.5 

1.4 

.3 

8046 

0  -  2  -  9 
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OPERATING  LOCATION  PERCENTAGE  FREQUENCY  or  OCCURRENCE  or  CHOSSWIKDS 

gSWRK,  ASHEVILLE  MC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  OCT 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIBS  ♦  SPECIALS) 


TUB  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

WBm  (RTS) 

G810 

GB1S  GE25 

OBS 

GB10 

GB15 

GE25  OBS 

GB10 

GE15  GE25  OBS 

GE10 

GE15  GB25 

OBS 

CATEGORY  A 

.3 

930 

.4 

930 

.1 

930 

2.2 

930 

CATEGORY  B 

1.3 

.4 

956 

1.7 

.4 

991 

1.7 

.1  1015 

7.0 

1.6 

994 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GB10 

GB15  GB25 

OBS 

GE10 

G815 

GE25  OBS 

GS10 

GS15  GE25  OBS 

0810 

GB15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

2.6 

930 

.9 

930 

.3 

930 

.1 

930 

CATEGORY  B 

7.0 

1.5 

980 

4.1 

1.4 

990 

1.5 

.2  965 

.9 

.3 

960 

TDK  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  RTS 

GS10 

GB15 

GB25 

OBS 

GE10  0815  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

1.2 

4650 

.9 

7440 

CATEGORY  B 

4.3 

1.0 

4944 

3.2  .8 

7851 

0  -  2  -  10 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  8C  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  NOV 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIBS  ♦  SPECIALS) 


TIMS  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (KXS) 

CB10 

CE15  GE25  OBS 

GS10 

GE15  GE25  OBS 

GB10 

GB15 

GE25  OBS 

GE10 

GB15 

GE25  OBS 

CATEGORY  A 

.4 

900 

.3 

900 

.4 

900 

2.9 

.2 

900 

CATEGORY  B 

1.2 

.2  979 

1.7 

.6  987 

1.8 

.5 

1027 

8.2 

3.3 

.1  999 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RE) 

GE10 

CE15  GE25  OBS 

GB10 

GE15  0825  OBS 

GB10 

GE15 

GE25  OBS 

GE10 

GE15 

GE25  OBS 

CATEGORY  A 

4.2 

.1  900 

2.4 

900 

.6 

900 

1.0 

.1 

900 

CATEGORY  B 

8.6 

3.6  994 

5.7 

2.7  1006 

1.9 

.5 

983 

1.8 

.3 

1000 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

8810 

GB15 

GB25 

OBS 

GE10 

GE15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

2.1 

.1 

4500 

1.5 

.1 

7200 

CATEGORY  B 

5.2 

2.1 

.0 

5009 

3.9 

1.5 

.0 

7975 

0-2-11 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWIHDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  BEADING:  170-350 

STATION  HUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  DEC 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  ♦  SPECIALS) 


TIM  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (KFS) 

G810 

GE15  GE25 

OBS 

GB10 

GB15 

GE25  OBS 

GE10 

GB15  GE25  OBS 

GE10 

GE15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

1.0 

930 

.8 

930 

.3 

930 

2.5 

930 

CATEGORY  B 

4.0 

1.6 

977 

3.2 

1.5 

991 

2.2 

.8  1045 

7.2 

2.9  .1 

1023 

TIM  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GE10 

GB15  GB25 

OBS 

GB10 

GE15 

0825  OBS 

GE10 

GE15  GE25  OBS 

GE10 

GE15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

2.5 

.2 

930 

1.8 

930 

.9 

.1  930 

1.3 

.2 

930 

CATEGORY  B 

8.3 

3.4 

1011 

4.5 

1.8 

1003 

2.1 

1.1  .1  1033 

2.7 

1.2 

1010 

TIM  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  B0UR8 

SPEED  RTS 

GB10 

GBlb 

GE25 

OBS 

GE10  GB15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

1.6 

.1 

4650 

1.4  .1 

7440 

CATEGORY  B 

4.8 

2.0 

.0 

5115 

4.3  1.8  .0 

8093 

0-2-12 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

STATION  NUMBER:  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  AFB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  lire:  ♦  5  MONTH:  ALL 


CATEGORY  A:  ARY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  CBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (EOURLIBS  +  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (NTS) 

GB10 

GB15  GE25  OBS 

GE10 

GE15 

GE25  CBS 

GE10 

GB15  GE25  CBS 

GB10 

GB15  GE25  CBS 

CATEGORY  A 

.8 

.0  .0  10956 

.7 

.0 

10956 

.7 

.  1  10956 

3.2 

.1  10956 

CATEGORY  B 

2.4 

.9  .0  11750 

2.0 

.8 

.0  12258 

2.7 

.9  .1  12598 

8.1 

3.1  .1  12247 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GB10 

GE15  GB25  OBS 

GE10 

GB15 

GB25  OBS 

GB10 

GB15  GE25  CBS 

GE10 

GE15  GS25  OBS 

CATEGORY  A 

4.5 

.2  10956 

3.5 

.1 

.0  10956 

1.4 

.1  10954 

.9 

.1  .0  10953 

CATEGORY  B 

10.1 

4.3  .2  12205 

8.7 

3.5 

.2  12265 

3.9 

1.5  .1  12031 

2.6 

1.1  .1  11892 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  RTS 

GB10 

GE15 

GB25 

CBS 

GE10  GB15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

2.7 

.1 

.0 

54778 

2.0  .1  .0 

87643 

CATEGORY  B 

6.7 

2.6 

.2 

61346 

5.1  2.0  .1 

97246 

G  -  2  -  13 
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PAST  B 


DEGREE  DAI  SUMARIES 


DEGREE  MTS. 

CREATED  PROM  HOURLY  OBSERVATIONS  (MAX+MIN/2  WHEN  AVAILABLE),  THESE  TABLES  GIVE  THE 
THE  HUMBER  OF  DEGREE  DAX8  FOR  EACH  MONTH  IE  EACH  YEAR  OF  THE  AVAILABLE  PERIOD  OF  RECORD. 

INCLUDED  BENEATH  EACH  SUMMARY  ARB  STATISTICS  BASED  OR  A  30-YEAR  (1951-1960) 

FOR  (IF  AVAILABLE).  THE  30-TEAR  POR  PROVIDES  AMS  USERS  WITH  A  SUMMARY 
CONSISTENT  WITH  OTHER  STANDARD  CLIMATIC  PUBLICATIONS,  NOTABLY  THOSE 
OP  THE  NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER  (NCDC).  NOTE  THAT  THE  30-TEAR  POR  WILL 
CHANGE  TO  1961-1990  AS  SOON  AS  DATA  FOR  DBCBMBBR  1990  BAS  BEER  PROCESSED. 

MONTHS  WITH  NO  AVAILABLE  DATA  AND  NORTHS  WITH  A  VALUE  OF  ZERO  APPEAR  AS  BLANKS 
IN  THESE  TABLES.  ASTERISKS  (****)  DENOTE  AN  INCOMPLETE  MONTH  WITH  A  DAT  (OR  DAYS)  THAT 
CANNOT  BB  CALCULATED  (FILLED  IB)  AUTOMATICALLY. 

HEATING  DEGREE  DAYS. 

ONE  -HEATING  DEGREE  DAY'  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  BACH  DEGREE  THAT  THE 
MEAN  TEMPERATURE  FALLS  BELOW  A  DESIGNATED  -BASE  TEMPERATURE*  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IP  THB  MEAN  TEMPERATURE  OR  A  GIVEN  DAT  IS  57  DEGREES, 

THAT  DAT  IS  SAID  TO  HAVE  8  HEATING  DEGREE  DATS. 

COOLING  DEGREE  MTS. 

ONE  -COOLING  DEGREE  MT*  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
TEMPERATURE  RISES  ABOVE  A  DESIGNATED  -BASE  TEMPERATURE*  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  POR  EXAMPLE,  IF  THB  HEAR  TEMPERATURE  FOR  A  GIVER  DAY  IS  73 
DEGREES,  THAT  MT  IS  SAID  TO  HAVE  8  COOLING  DEGREE  DAYS. 

*65  DEGREES  FAHRENHEIT  HAS  BEER  SELECTED  AS  THB  NATIONWIDE  STANDARD 
-BASE  TEMPERATURE-  AT  WHICH  (AT  LEAST  THEORETICALLY)  NO  HEATING  OR 
COOLING  IS  REQUIRED.  IF  ANOTHER  BASE  TEMPERATURE  IS  USED  IN  THESE 
TABLES,  IT  NAS  SPECIALLY  REQUESTED  BY  THE  STATION,  AND  IS  NOTED. 


NOTE  1.  THESE  8UMWRIES  ARE  NOT  AVAILABLE  FOR  PART  TIME  PERIODS. 
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OPERATING  LOCATION  "A"  HEATING  DEGREE  DATS 


USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER:  747910 

STATION  NAME:  MYRTLE 

1ST  TO  TOCs  *  5 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

BEACH  AFB  SC 

BASE  TEMPERATURE  65 

PERIOD  OP  RECORD:  JAN  49  - 

SEP  91 

raws 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUlf  JUL  ADO 

SEP 

OCT 

MOV 

DSC 

ahr 

1949 

292 

265 

333 

119 

7 

2 

12 

316 

450 

1796 

19S0 

236 

360 

389 

202 

10 

16 

21 

410 

724 

2368 

1951 

554 

480 

334 

141 

16 

38 

404 

421 

2388 

1952 

381 

465 

328 

141 

14 

181 

307 

588 

2405 

1953 

447 

407 

297 

146 

1 

65 

358 

485 

2206 

1954 

513 

364 

343 

75 

58 

151 

369 

631 

2504 

1955 

619 

472 

254 

84 

6 

96 

343 

618 

2492 

1956 

680 

349 

344 

168 

15 

14 

23 

336 

266 

2195 

1957 

525 

314 

343 

96 

36 

6 

141 

246 

471 

2178 

1958 

718 

644 

453 

133 

10 

113 

201 

620 

2892 

1959 

599 

385 

346 

116 

5 

49 

290 

494 

2284 

1960 

560 

532 

617 

81 

14 

79 

275 

704 

2862 

1961 

682 

405 

227 

231 

25 

4 

3 

123 

290 

499 

2489 

1962 

611 

388 

449 

187 

3 

12 

110 

352 

629 

2741 

1963 

649 

588 

232 

115 

47 

12 

61 

270 

702 

2676 

1964 

583 

565 

342 

128 

20 

174 

197 

415 

2424 

1965 

584 

472 

414 

159 

129 

285 

558 

2601 

1966 

716 

485 

386 

172 

23 

4 

72 

298 

537 

2693 

1967 

487 

538 

305 

109 

51 

11 

14 

125 

371 

400 

2411 

1968 

743 

646 

356 

105 

17 

100 

318 

594 

2879 

1969 

646 

508 

418 

102 

11 

1 

69 

359 

578 

2692 

1970 

758 

499 

285 

89 

12 

10 

52 

312 

415 

2432 

1975 

375 

332 

247 

131 

40 

208 

488 

1821 

1976 

623 

311 

193 

126 

33 

132 

374 

461 

2253 

1977 

778 

458 

170 

51 

19 

122 

177 

461 

2236 
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197S 

705 

680 

402 

71 

22 

55 

102 

387 

2424 

1979 

589 

578 

259 

59 

4 

83 

236 

542 

2350 

1980 

516 

586 

376 

96 

18 

101 

295 

543 

2531 

1981 

756 

438 

342 

46 

37 

3 

116 

285 

582 

2605 

1982 

672 

388 

274 

167 

15 

107 

203 

353 

2179 

1983 

678 

555 

331 

181 

27 

4 

37 

265 

493 

2571 

1984 

607 

421 

319 

133 

18 

8 

12 

321 

286 

2125 

1985 

704 

453 

274 

103 

20 

6 

25 

66 

545 

2196 

1986 

589 

342 

296 

71 

12 

9 

56 

154 

442 

1971 

1987 

603 

521 

358 

177 

12 

142 

210 

379 

2402 

1988 

723 

492 

332 

133 

22 

5 

156 

202 

498 

2563 

1989 

356 

356 

288 

142 

37 

3 

59 

209 

717 

2167 

1990 

381 

213 

176 

89 

8 

7 

81 

196 

320 

1471 

1991 

514 

367 

261 

49 

1191 

HEAR 

583 

451 

325 

121 

18 

0 

0  3 

87 

273 

507 

80 

134.43 

108.75 

83.66 

44.33 

14.13 

2.07 

1.44  4.84 

46.43 

80.91 

116.50 

**»*8PL  30YR  SIMMAXIOtf  (1951 

-1980)**** 

HUH 

601 

478 

335 

119 

18 

0 

2 

95 

291 

519 

SO 

108.35 

105.70 

94.61 

41.87 

15.58 

2.36 

4.99 

42.48 

71.98 

103.57 
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OOO.IHO  DEGREE  DAY 8 
FKM  HOURLY  OBSERVATIONS 

BASE  TEMPERATURE  65 

STATION  NUMBER!  747910  STATION  NAME:  MYRTLE  BEACH  APB  SC  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  49  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NO 


YEARS 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

AMIf 

1949 

12 

11 

25 

36 

180 

365 

505 

482 

263 

154 

2 

2035 

1950 

14 

10 

8 

52 

187 

408 

426 

388 

284 

105 

21 

1903 

1951 

4 

1 

20 

115 

350 

438 

464 

272 

151 

25 

12 

1852 

1952 

8 

10 

28 

233 

485 

479 

435 

277 

47 

2002 

1953 

8 

43 

322 

336 

456 

399 

280 

84 

10 

i 

1939 

1954 

4 

24 

81 

97 

363 

472 

490 

307 

122 

9 

1969 

1955 

3 

36 

81 

216 

262 

488 

448 

311 

79 

16 

1 

1941 

1956 

1 

5 

51 

190 

330 

487 

453 

238 

95 

18 

24 

1892 

1957 

5 

1 

74 

228 

389 

447 

405 

361 

30 

17 

1957 

1958 

42 

176 

340 

514 

467 

321 

37 

30 

1927 

1959 

3 

5 

80 

275 

365 

463 

496 

326 

178 

32 

2223 

1960 

2 

61 

199 

363 

445 

467 

319 

131 

10 

1997 

1961 

31 

33 

109 

322 

496 

437 

349 

55 

50 

4 

1886 

1962 

1 

11 

40 

260 

349 

480 

401 

235 

139 

1 

1917 

1963 

26 

103 

169 

329 

411 

443 

216 

66 

3 

1766 

1964 

3 

57 

184 

374 

373 

372 

256 

58 

20 

5 

1702 

1965 

3 

9 

38 

276 

344 

445 

428 

291 

79 

1 

1914 

1966 

1 

52 

164 

246 

490 

444 

314 

104 

13 

1 

1829 

1967 

1 

15 

75 

135 

243 

381 

362 

133 

39 

1 

8 

1393 

1968 

16 

48 

157 

359 

470 

503 

289 

119 

6 

1967 

1969 

1 

54 

187 

429 

572 

477 

272 

133 

9 

2134 

1970 

6 

108 

205 

417 

526 

502 

384 

115 

1 

4 

2268 

1975 

* 

3 

32 

96 

325 

444 

484 

561 

435 

151 

52 

2588 

1976 

6 

47 

65 

164 

297 

488 

420 

316 

69 

2 

3 

1877 

1977 

7 

65 

131 

241 

401 

582 

516 

412 

65 

57 

6 

2483 
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1978 

65 

190 

397 

523 

536 

403 

96 

27 

22 

2259 

1979 

2 

9 

81 

196 

296 

502 

471 

312 

78 

29 

1976 

1980 

75 

223 

388 

548 

477 

418 

67 

8 

2 

2206 

1981 

13 

132 

122 

417 

507 

440 

299 

48 

4 

1 

1983 

1982 

3 

14 

18 

173 

432 

561 

529 

324 

131 

30 

10 

2225 

1983 

24 

150 

291 

504 

531 

331 

129 

11 

2 

1973 

1984 

7 

47 

246 

369 

490 

501 

233 

203 

19 

12 

2127 

1985 

4 

4 

29 

61 

160 

386 

467 

369 

281 

202 

80 

4 

2047 

1986 

1 

9 

90 

246 

474 

660 

520 

362 

179 

50 

2 

2593 

1987 

7 

22 

208 

399 

513 

515 

329 

7 

49 

8 

2057 

1988 

4 

46 

186 

281 

468 

538 

354 

34 

19 

5 

1935 

1989 

4 

22 

35 

81 

163 

421 

512 

436 

327 

130 

30 

2161 

1990 

18 

50 

83 

250 

448 

549 

452 

321 

203 

14 

13 

2401 

1991 

10 

42 

113 

304 

370 

520 

453 

298 

2110 

HBMI 

1 

3 

15 

63 

200 

366 

490 

462 

309 

102 

20 

4 

8D 

3.27 

5.20 

16.55 

29.43 

55.60 

58.91 

53.83 

50.49 

58.93 

52.02 

18.97 

5.93 

****8PL  30TR 

SUNATIGH 

(1951 

-1980)**** 

HBMI 

«> 

1 

13 

64 

201 

354 

479 

456 

309 

91 

17 

3 

SO 

1.94 

2.81 

16.90 

26.47 

58.92 

57.95 

49.79 

47.98 

68.13 

39.74 

16.50 

6.46 

H  -  3  -  1A 
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AMS 

CLIMATIC  BRIEF 

FEB  92 

ST  AT  I  OH  RAMS:  MTRTLE  BEACH  AFB  SC 
LATITUDB/LCHOITUDE:  33  41  H  078  56  M 

HOURLY  OBS  FOR!  OCT  81  -  SEP  91 

SUMMARY  OF  DAY  FOR!  MOV  42-JUL  47,  JAR  49-JUL  91 
HOURS  SUMMARISED:  0000  -  2300  LST 

LST  TO  UTC:  405 

FIELD  ELBV:  26  FT 

STATION  MtSC:  747910 

CALL  SIGH:  KHYR 

SUPERSEDES:  JAR  87 

|  Norm 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

HOV 

DEC 

ARR 

YOR  | 

KXTBH  MAX  TBMP  (F) 

82 

84 

88 

93 

98 

104 

103 

104 

99 

96 

85 

64 

104 

48 

MEAN  MAX  TBMP  (F) 

56 

58 

64 

72 

79 

85 

87 

87 

83 

75 

67 

58 

72 

48 

MEAN  TBMP  (F) 

46 

49 

55 

63 

70 

77 

80 

79 

75 

65 

56 

49 

64 

48 

HEAR  MIR  TEW 

(P) 

37 

39 

45 

53 

62 

69 

73 

72 

67 

55 

45 

38 

54 

48 

|  EXTFM  MIR  TBMP  (F) 

7 

9 

19 

28 

36 

48 

54 

54 

42 

25 

16 

9 

7 

48 

D/M  TBMP  CB  95  (F) 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

1 

n 

0 

0 

5 

48 

D/M  TBMP  CB  90  (F) 

0 

0 

0 

1 

1 

5 

9 

7 

2 

SI 

0 

0 

26 

48 

D/W  TEMP  LT  33  (F) 

12 

9 

3 

1 

0 

D 

0 

0 

0 

■3 

4 

11 

41 

48 

D/M  TBMP  LT  20  (F) 

1 

1 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

1 

3 

46 

|  HBATIRO  DECREE  DATS 

583 

451 

325 

121 

18 

i 

0 

I 

3 

87 

273 

507 

2368 

IS 

|  OOOILIRO  DECREE  DATS 

1 

3 

15 

63 

200 

366 

490 

462 

309 

102 

20 

4 

2035 

ifl 

I  HEAR  DSMPOIHT  TBMP  (F) 

35 

40 

45 

50 

61 

68 

72 

71 

65 

55 

48 

38 

54 

10 

1  MBA1I  VBT  BULB 

TBMP  (F) 

41 

45 

SO 

56 

65 

71 

75 

74 

68 

60 

53 

44 

58 

10 

j  99.95%  MCPA  (FT) 

500 

m 

650 

550 

350 

300 

200 

250 

300 

300 

450 

400 

450 

10 

I  HEAR  REL  BUM  07  LST(%) 

75.0 

78.8 

78.6 

75.9 

80.2 

80.6 

81.9 

83.6 

81.9 

80.2 

78.7 

75.1 

79.2 

10  1 

|  NEAR  REL  BUM  13  L8T(%) 

58.6 

59.7 

57.9 

54.0 

61.5 

63.0 

65.2 

66.1 

62.7 

57.2 

56.5 

56.8 

59.9 

10  1 

MAX  24BR  PRECIP  (IR) 

3.63 

2.91 

5.62 

5.36 

3.40 

7.61 

6.30 

6.50 

6.93 

8.22 

9.40 

3.11 

9.40 

48 

MAX  PRECIP  (IR) 

10.04 

8.01 

11.53 

7.39 

11.42 

10.18 

16.39 

14.64 

16.69 

13.17 

9.70 

8.29 

71.98 

48 

HEAR  PRECIP  (IR) 

3.69 

3.38 

4.53 

2.77 

3.69 

4.93 

6.10 

5.86 

5.69 

3.30 

2.87 

3.33 

50.38 

48 

MIR  PRECIP  (IR) 

.44 

.92 

.84 

.05 

.89 

.25 

1.24 

.39 

.72 

1 

.37 

.26 

35.56 

48 

D/M  PRECIP  GE 

.01  (IR) 

10 

9 

10 

7 

9 

9 

12 

11 

9 

6 

7 

9 

108 

48 

|  D/M  PRECIP  CT 

.50  (IR) 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

30 

48 

MAX  2 4 HR  8RFL  (IR) 

4.5 

3.3 

5.2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

6.8 

8.8 

44 

MAX  8HFL  (IR) 

4.5 

4.3 

6.6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

13.7 

15.4 

44 

HEAR  SRFL  (IR) 

.1 

.3 

.3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

.3 

1.0 

44 

D/M  SRFL  CE 

.1  (IR) 

« 

1 

f 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

44 

]  D/M  SRFL  GS  1 

.5  (HI) 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

i 

44 

|  MAX  DLT  SRO  DEPTH  (IR)  |  3 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15 

« 

PRVLRO  MRD  DIR  (DEO) 

$35-01 

$35-01 

$35-01 

$17-19 

$17-19 

$17-19 

$20-22 

$17-19 

$02-04 

$35-01 

$35-01 

$35-01 

$35-01 

10 

HEAR  MRD  SPD  (RTS) 

4 

5 

6 

5 

5 

5 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

10 

MAX  MRD  SPD  (RTS) 

47 

90 

52 

41 

51 

50 

52 

42 

66 

37 

42 

47 

90 

36 

SET  COVER  CT  5/10  (%) 

53.9 

57.1 

50.3 

46.4 

48.3 

50.5 

52.3 

54.5 

47.6 

42.4 

45.3 

51.0 

49.9 

10 

D/M  TBUnERSIORKS 

I 

1 

3 

4 

6 

9 

13 

10 

5 

2 

1 

1 

56 

48 

D/M  F06  (VSBT  LT  7  MI) 

15 

14 

16 

14 

17 

17 

16 

18 

18 

16 

16 

14 

191 

48 

LBCBHDf  Mm  - 
D/W  - 
C  - 

•  ft  m 

ft  ■ 

AHRUAL 

HEAR  RUMMER  OF  DAY8  WITH 

BASED  OR  LESS  THAR  FULL  WORTHS 
IRSTARTARB0U8  PEAK  MIRDS 

DATA  ROT  AVAILABLE 

POR/YOR  -  PERIOD/ YEARS  OF  RECORD 

MCPA  -  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

1  -  LESS  THAR  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
$  -  PERCENTAGE  OF  CALM  MIRDS  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO  HEAR 
MIRD  DIRECTION 
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PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CBILING  AND  VISIBILITY 


1 

MONTH 

JAN 

FBB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

8EP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR  1 

LST 

00-02 

25.5 

18.8 

15.5 

11.6 

7.0 

4.0 

2.7 

7.6 

11.6 

11.7 

17.2 

18.6 

12.6 

10 

03  -  05 

26.7 

21.9 

19.6 

16.7 

11.4 

8.4 

5.9 

13.8 

15.7 

14.9 

19.0 

21.5 

16.3 

10 

CIO 

06-08 

26.5 

23.9 

21.8 

17.3 

10.2 

11.3 

8.7 

21.0 

21.0 

16.8 

19.2 

24.6 

18.5 

10 

LT  3000  FT 

09-11 

25.1 

22.8 

19.1 

12.3 

6.0 

6.2 

5.6 

12.8 

12.6 

12.3 

16.0 

19.2 

14.2 

10 

AND/OR 

12  -  14 

23.2 

19.6 

14.3 

8.1 

4.1 

4.4 

3.3 

9.4 

10.7 

11.3 

11.0 

16.1 

11.3 

10 

VS  BT 

15  -  17 

24.0 

18.4 

12.7 

7.7 

3.9 

4.7 

2.6 

7.6 

10.0 

8.6 

10.8 

15.4 

10.5 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

22.7 

16.0 

14.9 

9.4 

4.7 

3.2 

3.2 

7.3 

10.0 

8.2 

10.3 

18.2 

10.7 

10 

21  -  23 

23.9 

17.6 

14.7 

9.1 

5.5 

4.4 

4.1 

5.5 

9.7 

8.6 

13.2 

18.5 

11.2 

10 

ALL 

24.7 

19.9 

16.6 

11.5 

6.6 

5.8 

4.5 

10.6 

12.6 

11.5 

14.6 

19.0 

13.1 

10 

00-02 

19.9 

16.0 

10.9 

8.1 

4.2 

2.1 

1.1 

4.1 

6.3 

5.9 

13.4 

15.2 

8.9 

10 

03  -  05 

22.9 

15.7 

14.7 

12.2 

8.2 

6.0 

4.6 

9.8 

10.8 

10.6 

15.4 

17.3 

12.3 

10 

CIO 

06-08 

23.4 

18.2 

16.8 

12.7 

8.2 

7.6 

8.0 

18.7 

16.8 

12.9 

16.2 

19.8 

14.9 

10 

LT  1500  FT 

09  -  11 

21.8 

17.6 

13.4 

7.0 

3.1 

2.1 

2.6 

8.6 

9.9 

8.4 

12.1 

14.6 

10.1 

10 

AND/OR 

12  -  14 

17.7 

13.6 

9.0 

3.7 

2.2 

1.7 

1.3 

4.3 

5.4 

5.1 

7.1 

11.9 

6.9 

10 

VS  BY 

15  -  17 

17.8 

11.7 

7.9 

3.9 

1.4 

1.7 

1.1 

3.3 

5.2 

4.4 

6.6 

11.4 

6.4 

10 

LT  3  HI 

18  -  20 

16.3 

10.5 

9.1 

5.1 

2.5 

1.8 

1.7 

3.4 

5.6 

4.0 

7.7 

13.7 

6.8 

10 

21  -  23 

16.5 

12.6 

10.6 

6.0 

3.1 

2.3 

1.7 

2.9 

5.5 

3.8 

9.9 

14.9 

7.5 

10 

ALL 

19.6 

14.5 

11.6 

7.3 

4.1 

3.2 

2.8 

6.9 

8.2 

6.9 

11.1 

14.9 

9.2 

10 

00  -  02 

16.3 

11.5 

9.4 

4.8 

2.5 

1.1 

.6 

2.4 

4.0 

4.5 

10.2 

12.3 

6.6 

10 

03  -  05 

19.0 

12.4 

12.2 

8.9 

5.3 

4.4 

2.5 

7.3 

7.9 

7.5 

12.1 

14.7 

9.5 

10 

CIO 

06  -  08 

20.6 

13.2 

13.0 

8.4 

4.4 

5.3 

4.1 

11.3 

10.0 

8.7 

11.8 

16.1 

10.6 

10 

LT  1000  FT 

09-11 

18.0 

12.5 

10.2 

3.4 

1.0 

.9 

.8 

4.9 

6.0 

4.8 

8.9 

11.5 

6.9 

10 

AND/OR 

12  -  14 

13.8 

9.1 

5.9 

1.2 

1.3 

.6 

.2 

1.3 

3.1 

3.1 

4.8 

9.7 

4.5 

10 

VSBY 

15  -  17 

12.2 

9.2 

4.8 

2.8 

.6 

1.0 

.1 

1.4 

2.6 

2.9 

4.8 

9.7 

4.3 

10 

LT  2  MI 

18  -  20 

12.6 

7.7 

6.1 

3.0 

1.3 

.9 

.6 

.5 

1.9 

1.9 

5.8 

11.4 

4.5 

10 

21  -  23 

13.5 

9.8 

8.8 

4.1 

1.4 

1.3 

.8 

1.0 

2.7 

2.6 

8.0 

12.3 

5.5 

10 

ALL 

15.8 

10.7 

8.8 

4.6 

2.2 

1.9 

1.2 

3.8 

4.8 

4.5 

8.3 

12.2 

6.5 

10 

00  -  02 

3.1 

1.5 

2.6 

1.6 

.3 

.0 

.0 

.8 

.1 

.6 

3.7 

2.7 

1.4 

10 

03  -  05 

2.8 

2.1 

2.6 

3.4 

1.4 

.2 

.2 

1.8 

.8 

2.6 

3.6 

3.7 

2.1 

10 

CIG 

06-08 

3.2 

1.7 

2.2 

2.1 

.6 

.3 

.3 

1.4 

.7 

1.3 

2.3 

4.3 

1.7 

10 

LT  200  FT 

09  -  11 

1.7 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.4 

2.6 

.4 

10 

AND/OR 

12  -  14 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.1 

10 

VSBY 

15  -  17 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.1 

10 

LT  1/2  MI 

18  -  20 

1.2 

.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.3 

10 

21  -  23 

2.6 

1.5 

1.4 

.4 

.3 

.0 

.0 

.2 

.0 

.3 

1.2 

2.4 

.9 

10 

ALL 

1.9 

1.0 

1.2 

1.0 

.3 

.1 

.1 

-5 

.2 

.6 

1.4 

2.2 

.9 

10 

1  HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  FOR  THE  PERIOD 

1900  -  1986 

BR/T3 

JAN  FEB 

MAR 

APR  MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV  DEC 

ANN 

601*1 

0/0  0/0 

0/0 

0/0  0/0  0/3 

3/5 

1/4 

5/8 

2/7 

0/1  0/0 

11/28 

1201*1 

0/0  0/0 

0/0 

0/0  0/1  1/10 

5/8 

10/13 

8/13 

4/10  1/2  0/0 

29/57 

2401*1 

0/0  0/0 

0/0 

0/0  1/4  3/16 

7/10 

22/26 

17/29 

10/21  3/2  0/0 

63/109 

REMARKS  X  8 
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DISTRIBUTION 


ACC/DOW,  Bldg  21,  30  Elm  St.,  Ste  215,  Langley  AFB,  VA  23655-2093 

354  FW/DOM,  Myrtle  Beach  AFB,  SC  29579-5000  . 

USAFETAC/DOL  (Technical  Services),  Scott  AFB,  IL  62225-5458  _ 

OL-A,  USAFETAC,  Federal  Building,  Asheville,  NC  28801-2723  . 

DTIC-FDAC,  Cameron  Station,  Alexandria,  VA  22304-6145  . 

AWSTL,  Scott  AFB,  IL  62225-5458  . 


DIST 


